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تقر کھڑا وع 8 | مات مکرنے کے بارے میں گم شریعت 86 
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سا 77 ) وج | میت کی طرف سے چالیسریں دن صدقہ 89 
زیت کچ تم يفيت“ خصو ونت اور سے اور --- 72 کم اور ای جس 90 
لحزیت کے لے س زکرم 72 ی ری رات ترو ں کی زیارت 91 
زیت تو لک ر ےیل ایک ونت ن منص رم کر 72 چنازے سے لق رن اام 9 
تحزی تک ایک فت یا ا ی سے کی زیادہ م ٹٹھنا 73 ےتک 92 


میت ک ےگ روالوں کے ساتھ لباس اور ال وت سس ۷ھ" وو 
زیارت قور کے اکم 74 اخارات میں وفا کی تیر شا کر 7 

ملمافو ںکی قرو ںکی زیارت اور ا نکی با وت کے بعد میت پر نوص نال ی 93 
ورت کا ترستان میں جانا وم میت راان گی روتے ظا بے 5 
اڑل کے لے رتا نکی زیارت اور اض غراے ٠‏ | انر ضردرت کک دفو کے لیے می ت کے م کر ا رکا 94 
قورت کے لیے زیارت تو رکیوں مور ے؟ 76 بی مت کی خماطرمسلمان کا پٹ ارٹکرا 7 
۱ ایی مقاصد کے لیے مردہلاش کا پٹ ارتم 98 
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مررہ فع ہیں پا سکم اور نہ س نکر فح اٹھا سک ہے 98 
وک یکرنے وا ےک کل وا 99 
کیلیہ ضرو ری ےک ملمانو ںکی قریںالگ مو لی چاش؟ 1٥٥١‏ 
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فذروں کے پچھونے بچوں کا گم ایل فزت کے 102 
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زکوۃ رواحب ے 110 
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شاوی کے لیے مجح کے ہوئ ما لکی زکوۃ 111 
زکوۃ ل زر اور لع ووٹول ر واحب ے 112 
سا لگگزرنے کے بعد صاب پو را ہوتے پر کوک وتوپ 112 
تع کے ہو سے مال پر زکو؟ 112 
مال کوک صاب 113 

مو چ کر نی ٹوٹوں م اب 114 
ما لکی زکوۃ کے کا طریقہ 114 

گی زکوۃ او اکر جائز سے 115 
زین “جانحاو “تجارتی مراکزاورسامان تجار تک زکوۃ 115 

ارت بیانے کے ب رکی موی زین پر زکو س 115 
ارت بنانے کے لے رکی ہوگی زشن پر زکۃ۔۔ 116 


زنک ۷ۃ 116 
تارق زشن پر زکوۃ 17 
تارق زین پر زکوۃ واجب سے 317 
قارو ں ما رکیٹوں اور ز مجنو نکی زق 17 
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گروں اور گاڑوں 1 زکوۃ 
کرایے کے سے استعا ل کی جانے وای گاڑلو ںکی زکوۃ 
تقل و عل کے لے استعال کی جانے دالی گاڑیوں پ 
زکو؟ یں 
بیس کا مالک زک ۃکس شر اداکرے؟ 
ون کے سامان شا پڑوں ویر کی زکوۃ 
پال انورو ںکی زکوة 
کک زکوۃ 
حص اترا ری زکرۃ 
زورا تک اة 
زورا تکی زکوۃ کے بارے مس یع قول اور زاورات 
کی زکوۃم طریق 
چا ندکی کے زبورا تکی زکوۃ 
زیو رات' الما اور تق پچھرو ںکی زکو؟ 
مانون نے جہمال کی وچہ سے زلو را کی .... 
زیو را کی زکوۃ ان کے مالک پر سے 
کیا ماس میں وة ے؟ 
گینیں اور شتی بتروں سے مرح زیودرا تکی زکاۃ 
ثانے کا طریض 
ونف شدہ اور اس جیسے ما لکی زکوۃ 

یل وف میں زکو یں ے 
ال وف میں زکوۃ) گم 
ی تاو کے لیے جع سے ہوئے مال پر کو ۃ کا گم 
زک اور اوال اہ تاف 
وف میں زکوۃ میں 

رض دبے موے ما لکی کا ؟ 
قرض کی زل 
رض پر سے ہوئے ال کی زگ ۃ 
وض کو زکوۃ یس شا رکرنا چا یں 

زکوۃ ک ئل اور قن زرة 
ایک شمرسے دوسرے میں رکو ق لکرم 
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بحا اور پاک زکوۃ ینا 130 
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زکو سے مر یس تان بھانا اور رم تکرنا 132 
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سماری زکوۃ ایک نی ناندا نکو رے وا 133 
ما ںکو زکوۃ تہ وی جا “رک نماز“ ذو ا ن یں 133 
رض اور زکوۃ 134 

کیا رض ماخ زکڑڑے؟ 14 
زکوۃ سے لق یں نوے 135 

رکا یں نبیت کا ضرو ری ہو 135 
کھانے او رکیڑوں ونیر کی صو رت میں زکوۃ اواکرنا 135 


کیا ض شوت کی غاط رع سے ہو مخفلف کوں کی 


زوۃ ے؟ 135 
اض کی زکو ہس طت؟ 136 
لہ زکوۃ رین ھکی عرفت زکوۃ اراکرم 136 
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ہڑوں شس زکو ۃ یں 137 
اپپی طرف سے زک ۃا اکر ےکی کیل قر کر ہچ 137 
لہ زکوۃ 138 
پار اوٹیوں پر زکوۃ یں ہے 138 
زک تیت سے 7ض معا فکرنا 139 
کیاسونے کے مکی کوۃ ری جا ےکی ؟ 139 

ص رہ فطر 140 
د3ہ فط ری گم اور مقدار 
مر ف کن چڑوں ے؟ 140 
از عیر سے تمل صدقہ ار اکرم بھول ہام 140 
زکوۃ اور صرڈہ فط رش تر 141 
صدڈہ فطرنقز ی کی صورت میں اواکرنا 141 









صرقہ فط اپے ش کے فقرام میں ت مکیا جاے 


143 

فقیہ ہے پاس ص دہ فطر کرام 144 
صدقہ فط رتتراء ن یکو دیا جاے 144 
کتاب الصیام: روزوں کے مال 146 
رمضان کے روزوں اور قا مکی فضیالت 146 
کہ امور جو 'حض لوگو ںکو معلوم نہیں 150 


سے ابت د ا دا اء اور ر کیت ہلال کے اجام 14 


رمضان اور شوال کا چائر وکنا 154 
ائات ہلال کے لیے ساب پ اعتاد ہار یں )53 
صوم و افظار روعت پلال کے مالل ہو( 15 
بات ہلال ' ریت ے ۶) چاے س 0O0‏ 159 
ایک مل کی رت لال تام ماکک سے لا زم میں ے 160 
رشان کے اٹھاشں روڑے 161 
کیاہم اتس روڑے ریس 161 
رمضان کے پیش تمیں روڑے رکا 162 
رمضان کے آنا زک طلوع ف رک بعد گم ہوا 15 


روزه اي کی روّٗیعت ے طال ہو گا نس میں آپ 


مم ہوں 165 

زضبت روز هک عم 167 
اخ بر روزه فرش ے 167 
وال رن لیے نے کن رک 167 
وتوپ روز وک ر 167 
روزہ کے اکر آراپ' ا رک وکیل نما زکاروزہ 168 
روزے کے مماشظرتی اتر 18 
روڑزے داد کےکرتے کے کام 18 
انطاری س ۱ عراف 169 


جو خض روزہ تو رکتا ہے لین نماز میں س کے 169 
جو س روزہ رگتا سے کان نماز یں پڑت 170 
جو شس روزہ رکا اور صرف رمضان میں نماز عتا ہے 171 
رمضان میں ون ے ونت عحورت ے با کر اور ای 


کے پان رکو چچھونا 171 
171 


اں نس اروزوجورمضما نکی رانّل‌ش شراب پاچ 
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فهر ست مضامین ... فاو اعلاہے ( جلد دوم ) 





روز ےکی عالت شس تام ون سویا رہنا 172 

رمضان شس افظار و اماک 173 
اڑا کے وران یا ھو ڑا عرص بعر کفکھاتا 173 
اس ص کا روزہ جو اؤان کے وت کے 173 
جب روڑے دار ازاك بے بعر بے ب لے 174 


جو شس عطلوع ش رکے بع رکھائے ہے اس کا روزہ ٹیل 175 
جو روزڑے وار طلوع ریا روب اقاب میں خح کک 


وجہ ےکھا لے 176 
رو ے اعلان یکر روزہ افظا رکر ریا 176 
ی مالک میں سورح حت خر سے خروب ہق سے 177 
یل ونما ری طوالت 177 

وہ امور ن سے روزہ ٹوٹ چات ے 178 
لو کفارہ سے 178 
روڑے رار کا لحاب کا گلا 178 


اگ رک یکرت ہوۓ پائی طق کک چلا ہاے 178 
می ےک یکرت ہو پانی پیل لیا 179 


رمضان س سوا ککرنا 179 
روزے دار کے لے ور پیٹ کا استعال 179 
روز ےکی عالت میس وم برش کا استعال؟ 10 
(روڑے وار کے لییے) تیل کا استعال 10 
روزہ وار کے لے ہت ری کا استعال 11 
رمضان یں وع کے وقت خوشہو ی استمال 181 
رمضان مس ٹوشبو اور وعولی ی استعال 11 


کا ےکو کنا 181 
بحو لک رکم لین 182 


کے میں دوائی کا قط ژالنا 183 
روا کے قط سے روزہ فاسد یں ہو 183 
رمقمان ں رن کے وشت بک کا 184 
0 اچ نے رر 184 
کیا ووا س وگن ے روزہ ٹوٹ ہا ے؟ 184 
روز ےکی عاات میں الام“ خون اور نے آتا 185 


وم کی 186 


روزے دار کا گی وام اور ای ے خون طا 
روڑے دار ے میم سے تون لیا 

روڑزے دار کا تون کا خط۔ رین 

ٹور کور آئے وا ی تے ے روزہ ضس ٹوٹ 
روز ےکی عاات میں وہہ لین 

موت سے غار ہے وال ھی ے۔۔۔ 


ےی غارع ہونے سے دوزہ فاسد یں ہو 


رمفان ٹں ون کے وقت احلام 
رمضمان یں دن کے وقت ببوبی ے مباشرت 
روڑے دا کی ای وی سے زیر وق میا مرت 
روزڑے وار کا کام کے دوران سو ہام 

رمضان ے روز ےکون لوگ پچھوڑ کے ہیں 


جس یش کو روزہ رک ےکی طاقت تہ و 

جس ریش کے لیے روزہ رکیں مشکل ہو 

جو فص بڑھاپے یا بار یکی وج سے روز نہ رک کے 
دروگر رہ کا ریش اور روزه 

ریش کے لیے روزہ یھو ڑنا جار سے 

اتتا بڑحاہے میں لیف (شرگی ذمہ دارل)..۔ 
معروم ال پر روزہ واجب یں 

کیاعزرور کے لیے روزہ چعوڑم مار ے؟ 

گیا واہوں کل رشان کے روز ے یکو ڑناجائڑے؟ 
جو نس چان بوچ ھکر رمضان کا روزہ وڈ سے 


کیا کان روزہ پچھوژریں؟ 
مساتراور روزه 

سر روزہ 

سر روڑے 


کیا سار شرس تک رکھانے پخ سے رک جائے؟ 
رم سے روزے کا ًم 
ہب حم ہونے کے بع ھکھائے ہے ے۔۔۔ 


ار 
را ورول کا روزم 
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اوی اسلامے ( جلردوم) 





تھ ونقاس وا ی عو رقیل اور روزہ 201 
عالخنہ کے لیے روزہ رکھنا جائ یں 201 


رمضان میں الع تی شکولیوں کا استمال 201 
جب ورت ٹج رکے بعد باک ہو ! 202 
نا وای ورت کا روزہ 202 


جب روز ےکی عالت میں دوبارہ تفای شروم ہو جائۓ 202 
ٹسل ت شک وع ہرک مت رکرم 203 

عاطلہ اور وورح پلا وال گورت اور روز 203 
عاطہ اور دودھ لے وا ی وای جب رمضان ے 


روڑے تہ رکو کیش 203 
اللہ اور مر کو جب اس یا اپنے کے ... 204 
اللہ ورت ر صرف فتالازم ے ہے 204 
یر وار ےکی وجہ سے قضاد وی 205 

روزو ںکی تا 205 


اری سے شفا ہے بعد روز ےکی فقا شروری ے 205 
تی روزے رمضا نکی قفا یں بن کے 206 


یاریکی وچ ے روڑے تہ رگٹا 206 
پار یکی وچہ سے روڑے نہ ر تھے اور ر.. 207 
کی کے ات دنع سے روڈ ےکی ای 207 
عزدکی وچ ے روزم بچھوڑتے کا کثارہ 208 
ایک رمضا نکی تضار و سرے رظان مک مو ت کر 208 
تضا١‏ گل رمضان کک مو کردا 209 
زر کے بخیر فضاشس قر 209 
چو ہیں سال پچلہ سے رمضان کے روزوں کی تھا 210 
تنا مازم ے خواہ الک انگ دنوں میں رے لو 210 
جس نے جا لو ھکر روزے پو ڑے مرو کی؟ ‏ 211 
پل فوت شدہ روزو ںکی آضا دج 211 
رمضان کے روزو ںکی تفضا م وحم مرا کک مو رکرنا 212 

نماز 7او اور ام 212 
نماز تزراوجع سنت مور ے 212 
راو شت ے واجب یں 213 
غاز راو ڑ٤‏ س رآن ید رک ھکر قرا وت 213 


را تک نماز رو وو رکعت ے 
نما زکو ا ینان ے بڑھنا فرضس سے 
تروع مج بی قراء وت 


مقنری ںکو تام قرآن ید تاو ت بس تر تیب کے ساتھ 


سا چابے 

دعاۓ توت 

وتر میں قو سنت ے 

قیام الیل رمضمان ہی کے سائھ غاس یں ہے 
ورفو ںکی بہترین صف 


متلف فڑے 

جس نے رشان کا ایک روزہ چاو ڑا اور پچ فو ہک لی 

یس نے ااا تکی وچہ سے روزہ پو ڑا 

کر یکی رکٹ 

روز ےکی نیت 

اسے بار ولاتا جو بحو کر ون کے وق یما لیو 

موی بے روزہ واجب یں سے 

پوس ی کے روز ےکی ”کت کی روط 

صوم وصال 

رمضان ں وذفات 

عاف اور ا کی شرٹیں 

والد نکی طرف ے صرق 

رشان یں زکوۃ اواکرنا 

جس شس سے وم لل دواو کے روڑے ہوں؟ 
1 روڑے 

شوال کے چ روزے اور موطا مالک میں وارو سیل 

شوال کے روزول ے ا رط ون 

شوال کے بعد ے روڑی ںکی تنا 

یہ رمضا نکی تنا دی جائۓے 


کفارہ کے روزول ‏ سے ا غرال ے ھ روزے رگنا 


بات یں 
شض روڑ ےکو ڑا 


1 روزے شوم رک اجازت ے 
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ففرست مضامین :........ قار اعلامے ( پر ردم) 























ق روزو ںکی تفا میں 229 کا إستطا کت 
وہ ایام جن میں روزہ رکھنا مع سے 9 | کی استتطاعت ک۷ا صصق 
تر زواج کا ردزہ جائ یں 0 | کی استطاعت 
شعبا نکی پند رح یں رات عاا تک .... 0 | کیا ےک اپنے باپ کے مال سے فرص رج 
شب عاشورا کی حلاش کا گم 1 | میں نے پر سال ر ےک رن کااللد تحال سے عد کیا تھا 
لوم عاٹوراء کا روڑہ 82 ضرو ری کا مکی وجہ سچ کو مخ رکرنا جار چ 
دم عاشوراء کے روزے سے ساق فویٰ 3 | مھربور اور پاق کااجازت ‏ !خر 
کتاب المناسک: چ کے ماگل 238 | سای کا عم ری اجازت کے ضرا دالدہ کے ساتھ ع 
میت الل ارام کے ایج کے لیے کک 25 قرض اور 
ری طور ر واجب ے 3 | مقرو ض ۷غ 
وپ کی شرٹیں 4 | ترش ادا رنے سے یک ر کرنا 
ری اور ر وکر وائے کے س ےکیا ضروری ے؟ 245 اس ص کار ہیں کے زے پچ ری کا مال ہو 
یج کے وال سے مملمان کے واجبات 5 | ٗ اور رض 
رضث“ فون اور جدال کا ا 6 | رش ےکر کا 
جو مخ رج یس رفث اور تا گناہ ترک کر رے اس بج بل 
کے گناہ معا کر وسے جاے ہیں 7 | ا جرت کر رع بد لکرنا 
رچ شس مزا ت 8 | تر رست آو یکی طرف ےہ بدل 
روط رج ! 249 والد کی طرف سے ر کرد ”ہیں لواب ےک 
چے کار 249 وال ہک طرف سے رق یس ا نکی طرف ے... 
جے 76 9 | ر ش امت 
جب بے دوران ر با ہو جائۓے 250 جب فوت شندہ نے کیا ہو د ا کی وم تک ہو؟ 
کور تکار 0 | فوت شدہ کے مال سے کیا جائۓے 
جس عورت کے سات گرم د ہو اس پر ج اجب یں 0 | بالغ نافوت ہو گیا اور اس نے رج ہی ںکیاتھا 
ای عورت کا محرم کے اخ سر ےکر 1 | روالد ہک طرف سے کرم 
ایک ۶ور ت کو اس کا شد رج سے جک رج سے 252 کیا شں وال ہک طرف سے خودر کرو لیا..۔؟ 
شوہ رک اجازت کے بخ رع رت ا 2 | فوت شدہ والدی نکی طرف سے ر کنا 
رم کے بی رعوزیں کے اتر لکرر جکرتا [ 253| ای اشخاص کی طرف سے کرناجن کے 
عورت کے لیے ایام ج می مائع جیف ضگولیوں م استعول 253 ےک نیت مس تی 
مارک فاز 6غ 3 | وکیل جب رن سے عاج و قاع رہو؟ 
نے ماز کار اور...۔؟ 3 | گرو روک طرف سے میں ہو سک 
چ اور ترک نماز 254 مواقت 
ے نما زی طرف محکھ ولکلا جا یظہین سے مزین متنوع255فراُد موالیواوا کال فلت مفت آن لائن مکتبہ 
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268 
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فهر ست مضاصین ........۔ ار الام ر( لر م ۱ 





میقات ے اترام پائ ر عتا راجب ے 271 
کی سے دالے کا عمرے کے لیے میقات 272 
جو ص رج اور عمروکی نیت کے بخ کہ جائے 272 
اترام کے بخ رمیقات ‏ ےگزرتا 273 
جن کے لیے اترام کے بی رمیقات ےگزرنا ہاج 274 
کی با ہواگی سفرکی صورت میں اترام 275 
TR. KitaboSuDnat. CORI! oe‏ 
جدہ میقات ہیں ے 277 
اترا مکو چرہ تک مو ت رکرنا 27 
بوائی جماز کے ذرلیے آنے والے کاچردے ازام- 278 
کا مکی طا ف اور جدہ ہے وریا .... 278 
امل طا فف کے لیے چرہ شمرسے اترام پان ر ہنا 278 
رین سے آنے والے نے چدہ سے ا۱7م پاندعا 279 

عحبادات رخ 279 
لے بعول جا وانے سے لق کم؟ 279 
رمضان یں گرو اور ای سال رخ.... 280 


ر کے مہینوں سے پھلے عم وکرنے والا تع یں ہے 280 


جس س نے شوال میں عم کیا مھ رآوٹ آی.. 281 
را بات بے ےکم اس پہ پک تع لازمے 281 
پد ہک طرف سفرسے تع م نہیں ہوم 282 
گروپ کے ساتھ رج مفر رکا اترام پائ ر ھتا۔۔۔ 282 
ع جب اپنے وگن وائیں لوٹ آے... 283 
یج تع میں رو اداکرنے کے بعد... 283 
وی تق ادد وم روے (آئو زداج) ے بل 6 

اترام پائرعنا 283 
مفرد کے لے الیک ی سی سے 284 
بج رر نکی تع س تی کا م 285 
نس نے یه إفرا د کی ضبی کیک ر..۔ 285 
کیا قران اور افرار وخ یں؟ 286 
تی نے بیت ع کی کی اور لیے مغرو ماما 286 
رم ہو جا ےکی وچ ے ٹئدے (قیای)۔. 287 
رخ افرا وکو قران میس تیرب لکرم 287 


ت نے کیا اور عمر کیا 

اترام اور کی یت 
اترام کا مع ادد گرم کے لیے نون ا عمال 
ھی مت کا اترام“ تبیہ اور تل برا اام 
افحفل ہہ کہ ٹسل اترام سے پچ ہکیاجاے 


جج اور مرو شس خمی ٹک الفاظ سے ادا گی 


بیت کا گل دل ہے اور یش 


رو عو ں کا انام جائ یں ے 
اترام کے ونت نماز شرا یں ہے 


کیا اترام کے لے دو رگقیں شر ں؟ 
میقات سے یل اترام پان رعنا 


یقات کے اتور رت والا ص ائی..۔ 
جو می میس ہو وہ می بی سے امام اتر لے 
تڑوبے کے دن ارام پائرعا 


فضا اور ری راخ سے آنے وال الپ ارام پانرے 


چرہ سے !۱7م پار ھا 


ایک ہنس ے از راہ جمالت جدہ سے رخ کا اترام بان دا 


جو مخس بی رارادہرغج کے مم آئۓے ا 

ہے لوگ اپ نےگھروں سے اترام پائرھیں 

طول برت تک عالت اترام شس ربنا 

ارام الپاس 

جو منص اترام تہ بن کک ہو 

پاس اترام یر خوشبو لات 

اتا مکی چادر بین ہک یکیفیت 

حرم ے لیے بپٹی ما یی دغیرہ انر نے کا عم 

لای اتا مکو تی کرم 

عالت اام س چرالوں اور وستانوں )اتال 

ورت کے لیے عالت ا7 ام شل بزالول۔۔۔۔ 

عحورت کا عالت اترام میں بجرائیں پا 

ورت ہج نکیڑوں میں چاے اترام پار تی سے 
ممومات ا2 

ممنوعات اترام اور ان کی اقام ... 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


نھرست مضاصین ......... قاد اسلامے ( جلد روم ) 
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چالک وچ ی منوع کام کا ا رکا پکرنا 5 | طاقت ہے پاوجوو ری مں امت 
اترام بائ رع ے 03 بک مال کا 6 | ریئش عورت اور ےکی طرف سے ری میس وکالت 
جال ت کی وجہ سے اترام کے بعد بال کشا 306 جوم ویر کی وجہ سے ری شس وکات 
رم کے ص کے پالوں کاگرنا 7 | گاڑیوں کے رش کی دجہ سے وکیل مقر رکا 
ان شاء اللہ آپ کول نے یں 7 | ری اور طواف و داع شی وکالت 
نان پر ماخزہ میں 7 | طواف میں ولیت جات ہیں 
کے ہوت ‏ ےکیڑ ےکی جد بندی اور ارام کے ی شلوار 308 | پاک پل اتی طرف سے ر یکمرے 
مال نکی وجہ سے لوار میں اترام پانرے لیا 9 | کی می وکات 
جان پوچ ھکر شلوار شس ارام پاندھ لیا 309 ا مالغ 
مول ےکڑوں می انام 0 | تیان کے دن سے اعمال اور تقزم و خر 
رم کا جوتے با جراہیں پسنا 311 تلل اول و مانی کے می 
طواف افاضہ سے آمل بوس کی وجہ سے ازال 312 طواف اور 
تل اول سے مل ہماع 2 | تید الس ری چک بھی طوا ف کی دو رلتیں... 
طواف افاضہ کے بعر ۶ورتوں کے پا جاتا 3 | کے رور ہ وکر طواف 
عالت اترام ٹس احّام 3 ۰مھ ی بالا زل سے طواف 
اعظام سے رج باطل خی مو 4 | مالل اور ول کی یت ے طواف 
مض و نفاس والی خوا ئن اور رح 4 اہرے اندرے طواف 
الہ رت کار 4 | گر ے انار ے طواف 
عاللہ نماز سے برا رام بانج لے 5 | رش می عورتڑں کے لیے راسو کا لوسہ 
جب اترام کے بعد مش یا تفاس شوخ مو ہے 3+68 | رکن مال یکو چون اور اشار ہکرت 
گر کے اترام کے بعد مال کی اکر ے 6 | طواف اور کسی میں طمارت 
جب طواف افاضہ سے آمل تش ششروخ ہو ہے 316 | طواف مس عور تکو پھونے کے بارے میں گم 
مض اور نقاس وال عو رت کر کے تول 7 اوی رات سے لے مرو عق کی لیا 
عالق کا طواف سے آمل اس ےگ لے جانا 7 | جب روران طواف نما زۃکھڑی ہو ہاے 
جب طواف افاضہ سے آمل تی شورع ہو جائۓ 8 | جب موا فکرے ہوۓ جماعم کی ہو جائۓے 
مارح تین میں ری کا اترام باندعا 8 | جب طواف کے چلروں کی راو شس شک ہو تو.... 
کے ےگل کش و گا 9 | طوا ف کی رو رکمتیں.._ 
طواف افا کے ددران میس حض شورع ہوگیا 0 | ے طواف فو مکی استطاعت نہ ہ..۔ 
جب اکر بارخ کو قاس شرو ہو جائے.. 1 | طواف اناضۓہ ے ل وات 
مال عورت کا سی میس ینا 1 | طوا فک سی سے مو کرم 
س وکالت 2 | ری یا وف رڈ ے قل طواف اناض 
ری جار شش دکالت 2 | طواف افاضہ میں ار 
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فهرست مضامین ......... فأو اعلامے ( جلد ووم( 


طواف افاضہ “ طواف ودار سے کی کفای تکرب ے 
طواف ورار) کے بح رکیا و اجب ے؟ 

طواف ودارع کے بحر سرن ہکر کا 

رش کی وجہ سے طواف وراںع میں تام 

مش و تفای والی عور ت گل طواف 7 
زر وجہ سے طواف ودارع کا ایگ چلر.... 
جو حا طواف ودارم ر کر رے 

طواف ورارغ و اجب ے 

طواف وداع سے ل چدہ کسر 

ر کے والے کے لے طواف ورا اوں... 
وال اور رشت راروں ے 8 طواف 


343 


مرو میں علق ما تر 

ولوف عرف 
۶ہ یں آر و رفت ک رف 
خروب آقاب سے ل عرذندسے رداگی 
۶ہ ے پاہرو وک 
جو نس ر کو عرفہ میں وتوف د ہکر کے 5 
لہ ونی شس اناگ وعا 

مزولفہ میں رات اس مکرنا 

مزولفہ میس ولوف اور وای 
مزولفہ یش رات لس کر 
مزولنہ یس رات اس کرتے کا ضابطہ 


طواف پا آل از 11۸4.0010 29 1120 .جج مزدلفہ مس شب مسر ککرے 


طواف وکر کا الصال اپ 

تج راسود کے بوسہ کے لے رشوت وی 

سج یک یکیغیت' ایت اء اور پچکرو ںکی تحر ار 

سی شرو )کے ہو ےکیا ڑا جائے؟ 

سج کے پا چلروں کے بعد دای 

طواف سے لے سی 

سی بج طواف افاضہ سے یل 

سی طواف سے پل جار سے 

طواف سے ل سی 

طواف وکر لیا جن کی نکی 

موہ سے آغا کیا عفا یر با ل کڑا ہے 
ال مت ڑوان) او رانا 

بال منڈوا مکٹوانے سے افقل ہے 

ا لمکٹوات ےک یکیفیت 

جب ماب سارے مر کے بال نرک ائۓ 

جو خض جار کی وج سے عق یا تتیر.... 

جو منص علق یا تی رک بول جائے 

بل جا ےکی وجہ سے بال ضکٹواۓ 

علق ورات اترام می سے سے 7 

تلل بانی سے بعد علق یا تقر 


344 
344 


351 


رش کی وجہ سے مزرلفہ میس شب بسر ہکرنا 

جو مغرب و ععشاکی نماز مزرلفہ سے لے اراک لے 
جو نماز چرم زدلفہ یں اواکر ئے....۔ 

سے مزولفہ میں مہ د لے 

نر یکو مزولفہ کت ہے پڑا ڈال دا 

ھر حرام کے پاس وقوف واجب نہیں سے 


ہو من ںگیارہ کر پاس مت پر مزولفہ سے گے.... 


سف رات سے بعل مزولفہ سےکوخ 

ہی شس رات لس رکرتا 

می جس تہ نہ متا 

رش شی وج سے ی سے باہر رات اس رکرتا 
اوا تی کی وجہ سے می سے پاپ ر رات لس رکرنا 
نا واثفی تکی وجہ سے ی سے باہر رات اس رکرنا.... 
می می ساری را تگزارن اففل ے 

می میس رات کا اکٹ جم کزان شرط ہے 
حاتی کا ایام شرا کہ سگڑارتا 

کا مکی وج سے ی می رات اسرت ہکرنا 

یام قرات مم مخ ی سے بار را تگزارنا 

پش رعزر ے من میں رات بسرت ہکرنا 

یار یکی وجہ سے کی میں رات اس رت ہکرنا 
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...... اوی اسلامیہ (جلا ددم) 
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ہم اام رن ہیں سے گی ہے 
بارہ مار کو کی سے چلاگیا.... 


ری رات 
جما ر یکگریاں 
قریں ے دور وی رون ے ر یکر 
ست ککریوں سے ر یکرم 
ری ترات کی ایت زاء “غیت او رکرو ںکی نخ رار 
ری ار کا وٹ 
جھرو قب کی ری کا وقت 
ایام تشران میں زوال سے بے ری جمار جائز یں 
زوال سے په ری جائز ہیں 
بترو عق ہکو را تکو ر یکرنا 
رہ شق کو رات کے وقت ر یکرنا 
را کو ری جمال.... 
تے وض می ںکگری ےگ نے میس کک ہو 
ج بکنکری حوض میں ن ہگرے 
جس نے مرف چ کنکریاں نی ہوں 
نس کے مہ ایک با د وکگریاں ہوں 
تام مرو ںکو ایک ہی ون ر یکرم 
جو ایک نی وفعہ مام مرو ںکو ر یکر لے 
وو رے رن زوال سے عل ر یکر لیا 
جو نس ری مار س تر تیب دل سے 


ری صصورت یں شب ا کرناواتب ے اور...۔ 


جو شس بارہویں Sr‏ ری تر کک ررے.. 
تمیارہویں دنع ری وداج اور سر 


یاری یا بڑھالپ کی وجہ سے ایام شرن کے آخ.. 


ری عفر رکی وجہ سے وکات جار ہے 


لے 
مو حل کافدی “ا سکی اقام اور گرار 
چو خش م کار رخ ت کاٹ رے 
واجب تر ککرنے والے سے وم ساقط خی ہو 
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احصار 
عیقات سے اترام باند ھا جگن... 
رج کی راہ میس کسی رکاوٹ کا ٹیل آ جانا 
جب عاٹی اترام کے بعد گر ہو ہے 
سے اترام سے ل بیرغ سے دوک دیا اے 
اترام کے بح رککہ میں داظلہ سے روک گیا 
-ے عرفات کے رات می ںکولی مارۓ چ آ جاے.... 

اکا ری 
ال کہ کے لیے پری نہیں سے 
کیا ہر یکی طاقت رکنے دالے کے لیے ہے۔۔ :' 
جو ترپ یکر کے ای تہ پچھوڑ جائۓے 
حم ے باہرقریاٰی کے جافو رکو زکرم 
اوا تی تکی وجہ سے عید کے دن سے پم قرب یکرم 
تع اور ترا نکی ری عید سے پل 
جو نس باواتفی تکی وجہ سے برک تر کر رے 
ج ہے میس تام نفد ی کم موی اور 
رتمک یکم موی اور روز ےکی کی طاقت یں 
ےک بدی ما وق کب ق ہوم ے؟ 

ری تجح اور قرا نکی پری 


ذز ککرنے کا وقت اور چگ“ ا کی تمت صرت ہکرۓ 


ی مگوشت کے سلسلہ ہیں مشکلات کا عل 
ر 

یوی کے ال سے گر 

جو ووست سے لے ہدہ جاۓ اور 

کک کرم میں میم جب گرو کا را ہکرے 

عھرے کا اترام باند ھک رول وینا 

جو خش عروکی کیل ہکرے 

ماشہ عورت کا کرو 

مر کی تال سی 

مر میں علق اور تیر 

ب لکڑانے سے مل اتا مکھول تا 


ت پر مشتمل مفت 


387 


392 


396 
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عرو س طواف ورارع واجپ یں 7 | رانک نے وا ےک داڑی مک یکرم 


رمفمان میں ر ہکرم افضل ہے 8 | تھا یکرے واے کپ نماز عید سے آل سرمنڈاتا 
رمفمان ٹیس گر رخ ے براہرسے 8 | تر سے ارارے کے پاوجود ہا لکن وا رےے 
کیا رمضان میں ر کی فضیلت پچ ایام کے ساتھ فض قران 
مر ے؟ 99 | نکی طرف ے تر 
رمقاں اور ر رمضان شی پار پار گر ہکرنا 400 ن زره و مر هکی طرف ے مرو سے 
لف ف »> 2ه | وت شروک طرف سے تال 
ر اورگزاہوں پر اصرار 2ھ | بوتت ضرورت عورت کے لیے بھی قربا یکرنا جار سے 
تج می نماز ق کر 3 | تیان سےگوش تک وکھاے کا گم 
یج ا وکر سے دال کا حرم میں نماز اواکرنا 3 | تان وشت اھیروں او رفقروں س ب لیے جائڑ ہپ 
اس ص ماج جو بوج عزر رمضان کے ےت 404 | قران گوشت کا زک پر کرم 
کعبہ کے بیت الد ہو ےکی وچ ہے 404 عخفیقہ اور احکام مولوو 
کک کرم میں برای اگناہ زیادہ موا ۱ 5 | مواورے نیت )مم 
رم کےکوترو ںک یکوک خوعیت یں 6 | گ مر 6م خید 
کہ کے لق کو لیت میں نہ لیا جائۓ 8 | تیت مواور کے لیے سے میت کے لیے نہیں 

زیارت کے اام 8 | ټی کو ساقویں دن سے مت رکرنا غراف سنت ہے 
مھ ٹیو یکی زیارت اور ای کے سے سفر 8 | استطاعت نہ ہو و یت ماق ے 
زیارت ےد ۴ عو سے تحلق 409 | ل ازو گر جا وانے ےک یت 
مد ند یکی زیارت واتب یں سے 9| وقت ے پل گر جانے والے ام ہے کا یق 
روضہ رسو ل کی زیا رت کے پارے اعاویث کا ۴ 0 | ان رونوں بیوں ک ی جب ے 

نا ہے 412 | نومواورۓ کر نہ ریا 

قل رج با اہین کے ساتھھ اعداد 2 | )نام رک ے لیے الع 
گیا یں روپارہ ر کروں یا صرق ہکروں؟ 413 ړو فروشت کے مسائل 
والدکی طرف سے ع کن سف رکا آغاز۔۔ 3 | جا اور سوری محاطات 
رین کی اداد 3 | خلیں ‏ ارعار ع 

قران ے اکل 4 | اوہار اور ماما نک ٹہ می لیے سے پل جع 
تیان اور ریش 7 4 | ارعا رک وھ سے ساا نکو زیادہ تمت ر را 
تیا یکی یی تک نے وانے کے لیے با لکٹوانا 5 | اوہارکی صورت میں نر ے زیادہ مت 
ا سے مال سے تر یکرنے دالا ال ہکٹوائے 6 | ارہار ع بی زیادہ تم تک یکول مر مقر خی ہے 


شترک طور ہر ترا یکرنے دالے بال ت ہکٹوامیں 416 تمت اور حال کی بیان ضروری ٤ے‏ 
ج بک یکی طرف س ےکوکی رو سرا خض ربا یکرے.. 7 | یچ کے چنر سای 
ترا یمرے وا کیلع عشرۃ ذو اہ ٹل .... ٥8‏ | کی 
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تو ںکی یع م سکوی رع یں 
گاڑیو ںکی تطوں میں فروخت 
سطوں میں روخ کرم 
شطوں پر اس ساما کو ینا نس کا دہ مالک نہ ہو 
بائ یج کم کے چند سای 
بع علم کے اکل 
رر کیت میس سے اپے حص کی تع 
کور کے درخنتوں پر بل لکی بی 
نت کی وج سے بت ٹل اضانہ 
ملمانو ںکو اتی شرطوں کا پا سکرنا چاہے 
نف کی مد اور باو مقر رکرم 
ٹک یکوئی مر مقر ٹنیس ہے 
شری م بازار ے رداج کے مطاان ہو سے 
نمف تمت سے بھی زیادہ ٹن 
خی نے تمت تو اواکر وی لیکن...! 
آپ کے چ کلام ضف 
ایک یئ سے بعر معلوم ہوا کہ وو... 
سو ےکی یړو فروشت کے اعام 
سو کی تجارت 
مھورہ کے لیے سامان لے جانا 
عونا ری ھکر وای یکر وا 
سوک سو نے کے سات یج کا جائز طریقہ 
مار موا 


ےک سونے با ند ی کے ساتم یع مس اخ رجا یں 


تل سونے کا سے سونے کے ساتم تاولہ.۔ 
“دن ےکی دکانوں کے اکان کا زباٹی وکالہ 

سو ارصار ردنا 

سو کو ائل نان ہکی پئ کی حرط کے سام خریدنا 


462 
462 


ستل سو کو سے کے طور پر ینا 463 
بھی مس پکھاتے وت ایل وو مرے کے ... 43 
ناسنا یر ےکی شرط بے برانابینا 44 
اس کام می سکوئی میج یں 464 
ستصل کر یا خرن 464 
ام کادوبا ھککرنے وا لے دکانداروں کے پا لاز مت 464 
تمت وصو لکرنے سے یکلہ مون بنا 465 
سونا خری ھکر رکھا اور تمت میں اضافہ ہوتے پر تچ دیا 466 
مروں کے لی ون ےکی اگوھیاں۔.۔ 466 
سوا رن رک ھکر مشورہ کے لیے سونا نے جانا 467 
“دن کی چ رت اداکی اور بائی یگ ے اکر ریا 467 


رانے فالس س نے کا ایے سوتنے سے تاولمہ جس مس 


مین بھی ہوں 47 
قش و ار واس سون ےکی عم 48 
سن ےکی کے جس چیک کی صورت می ادا گی 469 
ہے تمت او اکر کے سوا رکھوا رینا 469 
موک اوصار ع 470 
جاندار اسیا کی ضور والے سون کی ع 470 
ھردوں کے استعا لکیلئے ہو ےک یکھیاں... 471 


جح کی خریروذروشت کے اام 472 
بپگوں کے سکی خریدوفوشت حرام اور سورے ‏ 472 


کپنوں کے تحص کاکاروبار 43 

ر7 لی کاکاردبار 474 
کی کاروہار کے بارے میں ۶م 474 
کر کی خید و روت 474 
ارک ڈلرو ںکی ادھار کے 475 

7۶7 کیان 475 
تجاری ادارو ںکی طرف سے انعاما تکی خش 475 
او ںکی تح رار بڑھان کیل خریدرا کا ے۔.. 476 
بی کاروپار جرا ے 477 
مکریٹ (قسپاک و کی کے 478 


تمہالو اور سعکری کی تجارت او ایل eg‏ 480 
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اوی الام ودم( 


تصوروں اور مو ںکی ارت 480 
وڈ کیسٹو ںکی تجارت 481 
وی ی آرکی ٹروشت 481 
حرام گانوں کی کیسٹو ں کی شارت اور ا کے لیے 481 
رکا ں کرای پر ریا 

شی اخبارات و جا تکی فروشت 483 
نشوپوں وائے اخپارات و رسا یکی فروشت 483 
سٹوڑ و کیو لے کے بارے میں عم 484 
ری کے الک رپ ړوفروشت 484 
عردہ جانو ری ج 485 
خو ن کی بارت 485 
لیے ساا نکی فروخت جس ے کک م ہواور... 487 
عیب دار یکو ینا جائز نہیں ہے 487 
جانۓ بو کے پاوجور تراب گاڑی فروشت کر 7 48 
کیاے رہاے؟ .488 
سامان خری رکر ای چہ قرو کر 8 489 
جو تماری کیت میں تہ ہو اسے نہ ٹکو 6 490 
یہ قام ہے غ8 490 
سلا نکو کیت می لین سے یک ینا جاتر یں سے 4 490 
اسے نہ ٹیو جو ہارے پاس تی نہ ہو 491 

Ê 


اا نکی تمت مل اضافہ نہ ہہوتے دعا 492 


سور“ وض اور بیگوں میں لازمت کے چنر سا ٹل 493 


ہی ےکر نی کے بارے میں فق یکوض لکی قرارداد 493 
سوری معاللا تکی رر a93‏ 
ارا تی تک وج ے ووی چیک لیے را 494 
ب سور کے 28 حل بج 495 
ہے کی ووی حیل ے 495 
ادها ری وچ ے -ورا زبادہ تمت ب یی م 496 
کا رک نکی ان میں شرکت 496 
اس تہ کیو جو ہارے پاش نہ مو 497 
ہے معابرہ یی ہے 498 
کیا یعاد جار ے؟ 498 


ناوا فی تکی وج سے آپ پر ب لازم یں 498 
ہے ال سور یں ہے 499 
ژالرو ںکی سطوں پر تزیراری 499 
ندم اور در فل ویر و کی اس کی جن سے اضافہ کے 
ام اح 500 
نر ای بکر یکی ادحار وو با تی بریہں سے ع 500 
ایک می زا دد میٹ رپپڑے سے الہ 50[ 
ووی کاروپا رکرنے واتے کاکفارو. 501 
ئے کا سور خور باپ کے مال سےکھاتا 501 
سو ےی کے چندسائل 502 
سن ےکی س نے اور چاتر یکی چاندئی کے سار ب 502 
سون کی تع میس رشن کے قضہ کا عم 503 
تمل سو ےکی ۓ سونے سے فرت کے اتر تق 503 
سوتے کا زور خریدا اور پا ی سے قبت ادھار ل ےکر 
اداکر وک 504 
زر رکو زلور بنانے کے لیے غام سونا ریا 505 
سو ےکی بارت 505 
کپنوں سے تحص میں شرت 506 
سودگی کاروپا رککرے وا گپٹوں کے تس یں شراک 506 
تارق اور (نشو رن س میں سے حص میں شراکت 508 
تار حص میں اچ اسل سرل شای 508 
سددبی یک 509 


پنگوں سے کاروپار؟ ملازمت' اکاؤنٹ “ وکت ارر 
فق ینلک ز ”اررار 


سووی بیگوں کے سار کاروبار 510 
سوری ٹپنگوں کے ساد لین دین کے بارے میں گم 510 
بیگوں میس سودبیر رتم خکراتا 512 
ن نع سے سار ٹیگوں میں سریایے رکھنا 514 
سووی بھیگوں میس لطور اماعت سریایہ رکھنا 515 
اع سے بخ ر سووی ٹیگوں میں سریایہ رکھٹا 15 
بیگوں کے رھ ریا ےکی تل 516 
ہے ناوك کم ور ے 517 
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ع ب ملک بی کک وخت 
ٹیگوں کے تھ سی خویداری 

سووی بیگوں کے س کو خری۲نا 
بگوں کے کی ریراری 

یگوں میں کام 
ووی یکول میں کا مکرنے کے ارے می مم 
موو ٹیگوں میں کا مکنا س نتماون ہے 
سودگی ادااروں ٹیل کا مکرنے کے پارے میس مم 
یک میں بطور چوکیرار لازم 
ناواقفی تکی وجہ سے ٹگوں میں کم اور وا کا عم 
ووی جیگوں میں لازصت کا مم 
یگوں کے لازم نکی ؤایں 

پیک کے مناخ 
یکو ںکی طرف سے اوا کے جاتے وانے ماع کا گم 
ٹیگوں کے منانع کے بارے میں گم 
بیگوں سے منانع کا اتی عیموں میں استعال 
سودی رقو مکو خی راتی کیموں می تھا لکرم 
جو نس جما ت کی وجہ سے ور نے لے 
سووی الح سے ین کا طریقد 
ووی رق مکو فقیروں یر صر کرم 
ووی رٹ مکو میاہرین پر خر کرم 
سووی منا قح کو کی کے کاموں میں خر کر وا جائۓ 


لہ ”متا رالا ملام“ کے مول سو وکو جائز قرار وړ 


ی الخ کا تعاتب 
یرید رت کے لیے وش 
ٹیگوں کا سالانہ ائ کی بنیاد ی ترش 
سے ساتھ قرسش 
نع سے ات رض جاتر میں 
لار آوی کا قاق ہیک سے رض لیا 
طازٹن کا اک ڈالنا 
ی رض جائز نمی ںگر.. 


521 


521 ` 


ہروہ قرش ریا ے جو فع کش ہو 
ال ترام سے قرش لینا 
ای فک کی کی دو سر یک کی کے سا ادھار ی 


رس ےکر جار تک ر والے سے زیادہ طل بکرم 


ہر قرش جو نح کا بامحعث ہو وہ سورے 


معینہ برت کے لیے قرش 


ایک ترو ض فوت ہوا ف وکیا ا کی رو گروی ہوگی؟ 


موس می کب بری الذمہ ہوگی؟ 
پیک کے قر کی تلو ں کی فوری ادا 
وت شدہ نے اپنے رش کے بارے میں یں بتایا 
تک وس کو تلام معاللات مس مملت وی جائۓے 
شک وت مقر و کو قیدکرنا 
صاحب قرض مل میں کا 
صاحب ال کیں بلا 
وہ وت وگیا او ر اس کے مھیرے پاس جین...۔ 

مزددری 'کرایے داری کے چت ماگل 
ناز یسے امال کے لیے معا ر٥‏ اجرت 
کرایے دا رکو کال کے لیے تکلیف چتپاع ۔ 
تام کا مکرنے دا ےک وکرایے پر ارت دیتا 
سووی ٹیو ںک وکراہے بر ما رت ویتا 
حرام گاو ںکی کیسٹوں کے یچ والو ںکو... 
وی کی تآمیں بے والو ںک وکرایے پر دوکان دیا 
حرام امو ر کیلع استعا لکرتے والو کو ... 

شف کامیان 

باز اوازم اور ناقایل تیم چائ او شف 


eW w.ttaboSunnat.coi, 


تن € تب 


ومن ر ی شن اق وہ سے ر د نا تفم مس سو ئن کب 


546 
546 
547 
548 
548 
548 
549 
549 
550 
550 
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احکام المساجد ........ ساہر ے اکا 





مساصر کے احکام 


www.KitaboSunnat.com 


چ رک لوی اور شر ترپ کیا ے؟ 
اچوایا] پر کالنوی می ے ”کر ہکن کی جک“ اور شر ہراس چ ہکو مچ رک ہیں ے مسلمانوں نے نماز ہگن 
بقاعت ادااکرتے کے ہے یا رکیا مو“ کہ کا اطلاق اس سے عام ب کی ہو ہے چنانچہ اس می وہ جد بھی داخل سے جے 
انان اپننگرمی فل یا رض نماز ادائکرنے کے لے و کر لتا سے ج بک کی عذ رک وچ سے می از 
امات اداکرتنے سے عاج و قاصرہوٴچنانچہ ای سلسلہ مج دہ عریث ہے کے امام بخاری اور ویر میدن نے خضرت جار 
نیٹ سے روای تکیا کہ رسول ال ڑم نے فرمایا : ۱ 
«أعْطيثُ خا م ینطو أَحَ بلِي صرت بالژغب سير شور وَجْعِلَتْ لی 
الأاش مسجد اط ا رَجُل من ا نی أذرك الات فلمل حح ابخاری: 
التبمم: باب :()ء ح ٥٣:‏ وصحیح مسلم: ٤‏ المساجد» باب المساجد ومواضع الصلاةء ح:٥٥۵٢)‏ 
”نے پاچ ایی چیزیں د گنی ہیں جو جھہ سے پل کی ئی کو نہیں و یک ® میری ایک ماوکی مسات ے 
رعب کے ماھ مد وکین ہے ۵ میرے لے ماری زی کو رہ گاہ اوہ پاک بنا د گیا ے لازا میری امت 
سے یں آدی کے لیے (ں جگ) نما زک وقت ہو جائے وہ وہاں نماز بڑھ نے....." 





E SE UG 
ہماری یر کے شال ہاب یھ مہ ہے جماں چا ویدار ی کی ی اور اس چک ہکو سور کے اتر ملا یاگکیا ہے م‎ 
اں چک ہکو عورتوں کے لے خصو کرم چاسے ہیں کہ وہ بیماں رمضان میں نماز او اکر کس وکیا ان کے لے بیماں نماز‎ 
اداکرنا جائز ہے کوک وہ اس ہہ سے اا مکو وک نہیں بیس بل مرف لاؤڈ کر سے آواز نکر اما مکی اقلا کر‎ 
رت‎ 





ی اں مرکورہ جگ میس عو رتو ںکی نماز نے ی ہونے کے بارے میں علاء میں اختلاف ے چ کہ وہ انام اور انام 

کے متت زاو ںکو نہ وک کق ہوں بللہ صرف گی ری آواز یی من تی ہوں۔ زیادہ اباط اس بات یں س کہ دہ زگرہ 
کت ی س اداکریں ال بی ہک ا یں ہر س نمازیوں کے بے جک ٹل جا یا کچ سے باہر 
کوئی ایی مہ م رآ جاۓ جماں سے وہ امام اض مقتریو ںکو رک کی ۔ 
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احکام المساجد 


چم این از 


ری طور حر مع ر مس کی عدود 


شی طور بر حت م کی مرو وکیاہیں کیا یر سے سا تمل مڑکیں بھی کچ کے جع ہیں او کیا جب لوگوں 
ک یکر تک وجہ سے محر میس ہہ نگ ہو فو ان ڑکوں پر نماز جعہ اداکرنا چ سے ج بکہ شمرمی اور بھی ہیں موں 
اور ان میں نمازلوں کا اس تدر بجوم کی تہ ہو؟ 

٠‏ فيه اس س رک صدور سے مسلمانوں کے نماز ہو نہ باصاععت اداکرتے کے لیے یا رکیاکیا ہو“ وہ إں :لن کا مارت با 
مکڑییں ‏ اور سے توں یا سرکنڈڑوں ویر سے اتر اعا کر دیاگیا ہو ٴ اس تہ کا عم مس کا ہو ہ کہ اس میس مش و 
ناس اور جنابت والوں کا الہ منوع ہومے۔ جو خش مسر میں آے اور سد نمازیوں سے کی ہو فو اس کے لیے جاتر 
کہ نماز ج یا وکر فراش و وا فلل مسر سے باپ کان مد سے مل“ تریب تین جک میس اداکرے ‏ ریہ اس کے 
لیے ایام کے سام یکر نماز اواکرم کین ہو اور دہ امام کے آگے نہ ہو۔ لیکن یاد رہے اس جک کا گم مس رکا یں ہو گا۔ 


واللہ ا م 
.فو لک 


کیٹ یکو صب زل سوال موصول ہو کہ تڑاعہ میں !شض مشار نے لمانو ںکو ىہ فی دا س کہ مد مل 
عورف ںکی نماز چائ یں ےکی وکل وہ جس ہیں اور ان کے لیے مسہروں میں داشل ہو ہا ٹیس اور اس فی کی وجہ سے 
مصلانوں س بست اخلاف پرا ہو چا ے؟ 
حواب“ کیٹ نے اس کا صب ذبل جواب دیا: انسان بس یں سے خواہ وہ مرو ہو یا عورت ' زتره ہو یا مررہ لا گورٹ 
سر می را ہو کق سے ہاں اٹہ اکر وہ تٹی یا عائفضہ ہو نو پچھراس کے لے مسر میں راشل ہونا جائز "یں الآ ےکہ دہ 
راستہ عبو رکرنے والی ہو فو پچھراس قاطت ہے سات گر عحتی کہ مسج میس خون ن ہگ ے؟ ارشاد باری تال ے: 
3 راما لاماری سیل کی تنتیاوا) (النساء٤/‏ ۳( 
” اور جنات کی عالت میں بھی (شسچد میں نہ اؤ نہ نماز بڑھو) جب کی ککہ سل ن ہک رلو با اکر( کچ کے اندر 
ے) راہ گزر جانے وانے ہو (قو ہہ جا ے)۔“ 
امات المومنین خی یم کے پاس اس وت ہر میس تشریف لے آیاکرکی ہیں جب آپ کور یش اعتحاف می ہہوتے 
تھے ای طح ایک باندی مصحد نو یکی صفائی کا کام بھ یکیاکرقی شی نی میم نے مردوں کو مع فربا کہ وہ عو رتو کو 
مچروں می نماز اواکرنے سے روکیں چنانچہ آپ نے فرای: 








r‏ ررے رن 2 ٦‏ وط 
رل۷ تمنعوا إماء الله مَساجد الله (صحیح البخاري› الجمعة باب: ١١ء‏ ح:+۹۰۰ وصحیح مسلم» 
الصلاۃ: باب خحروج النساء إلى المساجد .. . الخ› (EET:‏ 
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احکام المساجد ......... ساہر کے اعکام 





”ال کی بنریو کو الہ کی مسچروں ے نہ رکو“ 
حدیث سے ھی بے امت ےک ب یکی شک نے فر: 
ار صُفُوفِ الْجَالِ أولهاء وشرعا آَِرمَاء وَخَیْژ صُنُوفِ النمَاء آَيِرَاء رَشَمَا 
رلا 1(صحیح سلم» الصلاۃء باب تسوية الصفوف وإقامتها .. . الخ» ح:٤٤٥)‏ 
”مروں کی ہین“ کی صف اور بدترین صف آخ ری سے اور ورو ں کی زین صف اخ ری اور بر رین 


مف ہی ے۔ 
اس حدیث ہیں اس بات کا میان کہ نماز ہا بقاعت اداکرتے ہہوئے ا یں مررو ںکی عفوں کے اضتپار ےکما ںکیڑا 
ہنا چاہیے ی من نے ہے بھی فرمایا ے: 


مدا استادتئ ساکع باللَیل إلى الْمَسُجدِ فادرا لصحي البخاري» الآذان» باب خرو 
النساء إلى المساجد باللیل والغلس. ح: ۸٦٦‏ وصحیح مسلم الصلاۃء باب خروج النساء إلى المساجد 
--- الخء (EY:‏ 
”ور یں ار تم سے را تک نماز سیر میں ارا کر ےکی اجازت طل ببکریں نو ا یں اجازت وے اکرو“ 
زی فی کسی طرف سے عورت کے کر میس نماز بابضاععت اداکرنے کے بارے میں لے ایک فویٰ صادر ہو چکاے جو 
کر ضپزل ے: 
عورت کے لے اس با تک اجازت ہ کہ دہ نماز جعہ اور وکر تتام نمازیں باہاععت اداکرنے کے لے ہر میں ؟ یی 
ہے۔ اس کے شوہ رکے لیے مہ جائز ی ںکہ دہ اسے کچد یس آنے سے عکرے ہاں الپعتہ عورت کے لیے اپ ڑگ میں 
نماز اداکری افضل ے۔ عورت جب مس میں آے نو اسے ان آدا بکی پان یکر چاہے جو اسلام نے اسے سکھاتے ہیں" 
مجن مباس الا زیب ت یکرے جو مترو ی کے تقاضو ںکو اور اک٦‏ ہو“ چست اور باریک لباس پیل سے ابقنل بکمرے “مسر 
میس آتے وقت خوشبو بھی استعال نہکرے مرروں کی عفوں میں بھی شائل نہ ہو لہ مرووں کی عفوں سے بے مف 
بیائے۔ رسول اللہ لم کے زا میس عو رتیں اس طرح مسیدروں میں آقی ی ںکہ انسوں نے ایی چادروں کے اھ اپے 
آ پکو چھپا رکھا ہو٣‏ تھا اور دہ ھردو ںکی عفوں کے بے میں بناکر نماز اواکیاکرقی تھ!یں۔ تی 
کرم موم نے فربیا : 
الا تَمْعُو موا إِمَاءَ الله مَسَاجد الله (صحیح البخاريء الجمعةء باب:٣۱ء‏ ح:۹۰۰ء وصحیح لم 
الصلاةء باب خروج النساء لی المساجد ... الخ ح:١٤٤)‏ 
”ال کی رلو کو ال دکی ممچروں ے نہ روکو'' 
TT‏ ے: 
خير صمُوف اسسا ء آحڑھاء و شرا أَوَّهَا؛(صحیح مسلم» الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها 
ا و 
ور ی متو مف' ری صف اور بد ترین صف بی مف ے۔ وصلی الله علی نبینا محمد وآله 
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احکام المساجد ....... ساہر ے اکا 


وصحبه وسلم 


فو ی بی 
بے منقنریو ںکو نہ وگ سلماہو.... 


سو ] ® مر کے ع نانے (یاگیاری) می نماز بے کے بارے می سکیا گم سے ج بک تی امام اور انام کے چ 
کے تیو ںکو یں دہ سکیا بے دہ مرف لاڈ ہیر کے ذریے اا مکی آواز ین کک سے ؟ 

2 می ےک راڈ فمور میں نماز جمعہ بجداعت اداکی چا ری کہ دوران نماز کی کی رو ”نیع موک اور اب 
ےکلہ مقتری ادا مکی آواز یں من کک تے اس لے ان میس سے ایک مقتدی آگے پڑھا اور اس نے امام ب نکر نماز پڑھا 
ری۔ ق اس نماز کے پارے می ںکیا عم ہے؟ یار رس کہ عقتریوں میں سے اس امام بے دالے س تے اسے نماز دہ کے 
طور پر بعالا ہے۔ اور اکر اس صورت میس مقتریوں میس سے کوئی آگے بد ھکر نما زی کیل ن ہکراسے وکیا ر ہرس 
یرہ علیہ نی نما زکی کی یکر ے؟ اور ار اس صورت میس الگ انگ نماز ڑھنا جاتر وکیا تل ری نماز پڑ گی جاے با 
مع ہکی ج بکہ جع کاخلب بھی سنا تھا اور غاز جع ہکو امام کے انت رو عکر کے ایک رکعت بھی پڑت ٹشی؟ 

3 جب آدبی ممتوع وقت میس ہیر میں واغل ہو نو تی اہر ہے بانہ پڑھے؟ 

وا ۵ اس سکول وج س ج بکہ تہ مان (یاگیاری اسر کے جالع ہو رلا تی کے عموم سے بی معلوم ہو ہے۔ 
جرآپبا ® ار امرداقعہ ای طرح ہے جعیساکہ ماک نے وک کیا ہے تو سب لوکو ںکی نماز چ موی کیرک جو س چو 
کی ایگ رکعت پالے اس نے نماز جع ہکو پا لیا جعیساکہ رسول اللہ مو کی ی حدریث سے ہابت ہے۔ اس صورت میں ار 
ترییں یس سےکوئی انام نہ بے و رخس آخری رکع تکو محدہ کہ بڑھ ےک کہ وہ نس بڑہتا سے جس 
نے اعامم کے ساتھ مرف ایک رک تکو پیا ہو اور ا سکی ایک رکحت ر گنی ہو ل وہ این دو سری رکعت خر یڑ لتا ج۔ ان 
لیکو ںکی نماز جعہ یع مو یکی وہ نمی کل کے اس فربان کے موم سے بی معلوم ہو ہے: 


ا 


«مَنْ أذرك رکعة ص الصَادّة فَقدْ أَذْرَكَ الصادَة٤(صحيح‏ البخاريء مواقيت الصلاة» باب من 
أدرك من الصلاة ركعة» ح ۵۸٠:‏ وصحیح مسلم؛ المساجد: باب من أدرك رکعة من الصلاة ... الخ› 








جب مشت زی امام اور اس کے 








(¥: 





ما جاء في التطوع مٹلی مثلی؛ IT:‏ وصحیح مسلم؛ صلاة المسافرين › باب استحہاب تحية المسجد 


- الخ؛ ح۷۱( 
جب تم میس سےکوئی مس ں داخل موت اس وقت کک نہ یھے جب کک رو ری نہ پڑھ لے۔'' 
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احکام المساجد ......... ساہد ے اکا 


اور اگ رکوگی ص بے جاۓ اور نماز نہ بڑھھ فو برک یکوئی حرج یں ۔ 
این باز 


مسر نبدی کے سج شرہ سے میس نما ز کا گم 


| سوال | کیا کچ نوی کے نوج شدہ حصہ میں پچمتییں کے یچ نماز بڑ ہنا بھی ای طح ہے نس طح کچد ہوک کے اندر 
نماز اواکرم؟ 

چوا وہ قالات جو وج کے وقت کور نبوی می وال ہو ہا فو ان کا گم بھی مسج ہی کا ے ازا سر نیو میں جو 
ضاف الہ دس ک یگئی اور جن تا تکو اس می واغ لکر وکیا ان م بھی مسید دی ہی کاس ےک دال ا جر ولواب زیارہ ا 
ہے ارچ بی اور وو ری فوں میں نماز اداکرنے کے اتقبار سے ا جر ولواب می قیۃ رن ہوگا۔ 


و کش 

















خواقین یرو لی ہیں شیان امام اور اس کے کے زیو ںکو ہیں یں 


ا ہار ی سح دو ضزلہ ۔ اوہ کی ضنزل عردوں کے لے اور پگ شرل عورفوں کے لے ہے۔ عور یں بھی مسر میں 
ممدوں کے ساتھ ماز اعت اداکرقی ہیں کان ۶ یں اا مکو بک ویو ںکی عمفوں تک کو کی نہیں وک کت وہ صرف 
ارون کے ذریے آواز من کن ہیں ڈ اس مات میں نما کیا گم ے؟ 

چوایا] اس ذو رہ سورت مس س بک نماز ی کوک سب مد می نماز اداکر رے ہیں اور لاڈ کر کے زر لے 








aA 


آواز حل کی وجہ سے اما مکی اقتزاء من ہے“ چنانچہ اس صورت میں علاء کے رو اقوال میس سے جح تین قول بی ےک 
ماز کیج سے اں الہتہ اس صورت مس اشا فکی ضرور اہمیت ے جب پھے شیر تقتزی 'چر سے بار مول اور وہ امام اور 
ریو ںکو تہ گے کے ہوں۔ واللّه ولی التوفیق۔ 








این باز 


مدروں میس چو ںکی عاضری 


بض نمازی جب ہر میں آتے ہیں تو ان کے اتم ات پچھوٹے سے بھی ہوتے ہیں جو بھی تک شعو کی رکو 
نیس چ ہے اور دہ نماز بھی اگ طرییقے سے نہیں بڑھ کے لان نمازیوں کے سات مف میں شائل ہو جاتے ہیں اور 
ان میں سے ض دوران نماز ی کیل کے اور اپنے سا ھکھڑے نمازیو ںکو پریٹا نکرنا شرو کر دی ہیں فو اس سلسلے میس 
کیا گم ہے؟ وں کے ارش کے لے آپ ےکیاارشحادات ہیں؟ 

ری راسے میس ار بیو ںکو مد میں لاتا جائ نہیں ے جو نمازیوں کے لے باعث تشوش ہوں کوک اس میں 
فریہ“ ای اداکرنے دالے نمازیوں کے لیے ایزاء ہے۔ ا یکریم کلم نے جب ضس کا ہکو نماز پڑت اور ری قراء ت 
کرت ہو نالو فرمایا: 
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احکام المساجد 
لآ هر یک على بَعْفض بالْقرَاءَة) (مسند أحمد: ٢/٣٦۳؛ )١۷‏ 
”جب پھے لوگ نماز اھ رہے ہوں فو بائی ری تراء ت ن ہکریں'' 
ایک دو ری حدیث میں ہے الفاظہ ہیں: 
رل پدیں بَعْضکہ ا أبي داود الصلاةء باب رفع الصوت بالقراءة ... الخ ح:۱۳۳۲) 
”ت نمازی ات دو سرو ںکوایڑاء ت ینیس“ 
اس سے معلوم ہواکہ وہ کام جائ یں سے نس سے نمازیو ںک و تلیف “ہی ہو۔ 
یری ان بوں کے وارٹو ںکو کت کہ وہ ہیں مسر میس نہ لا یں اور ای رشد و بعلا یکو ایا رکریں جن یریم 
زم نے اپنے اس اراد میس کلم فربائی ہے. 
روا اء کم بِالصَاكَۃ لِسَبٔع سيين واضربوهُم عَلَيْهَا لعَشرٍ سين لسن أبي داودہ الصلاة؛. 
باب می یؤمر الغلام بالصلاۃء ح:٤۹٦ء ٦۹٤‏ ومسند أحمد:۲/ ۱۸۷ء واللفظ له) ِ 
”اپنے بیو ںکو نما کا گم دو جب وہ ات سال کے ہو جائھیں اور اکر وس سال کے م وکر کی ماز نہ بڑھیس نو 
ات٠یں‌مارو'‏ ۱ 
س امل مجر کے لے بھی ىہ وعحید تکرب ہو ںکہ ان بچوں کے لیے ان کے ی هکشادہ ہونے چائیس تن کا ہہ س آنا 
درست سے“ اضمیں وو قت میں نہ الس اور نہ اس مہ سے انی اھا جال وہ سبق تکر کے آ شی ہو ںکیو کک جو 
خض جس چ سیق تکرکے آ ٹیش دہ اس کا زیادہ ‏ دار ہے۔ فواہ دہ بچ ہو یا بڑا۔ یچو ںکوصف میس سے ا نکی ج سے 
اٹھا وی می اول ا نکی حن لی ےکی وکل جو حص سبق کر کے کسی ایی جگ بیٹھ جاۓ جما ںکوی اور لمان سبقت 
کر کے نہ انیا مو قودہ اس کا زیادہ عق دار ہے۔ (فانیاہ اس سے ان کے ولوں مس مسج سے لغ ے ہی بو نی۔ ودل چ سے 
رل میں اس شی کے بارے می کین او ہک رات بیدا :گی دہ ات اس جا. ت ائمدمے فاجماں دہ لے سے آ ر یا ہے۔ 
رایغا بیو کو ا نکی ہ سے اناو ےکی صورت میں وو سب اع ہو جانیں گے اور و کیل گییں گے بنس سے ال ہر 
کو پان لان ہو گی ادر اکر تچ الگ الگ ہوکر مرروں کے ورمیان ب سکھڑے ہوں کے ق بچھراس طر ک یکوئی یجان 
لا نہ ہوگی۔ 
مض ایل م نے جو وک گیا س کہ بیو ںکو ا نکی کہ سے انا دیا ہاسے کہ وہ مف کے آخ می با ری صف میں 
کھڑے ہوں اور انموں تے اس سلسلہ میس ئ یکریم مکل کے اس ارشاد سے استٹرلا ل کیا ج: 
اي ملک اواو حادم وَالنّهٰی؛ (صحیح مسلمء الصلاةء پان یا الصوف وإقامتها وفضل 
الأول منها. . . الخء ح:۳۲٤)‏ 
”ت یں سے بلغ اور صاحب فم وال میرے قر بکڑے ہوں۔'' 
فو بہ قول مرجوح ہے اور یکر ملا کے اس ار شاد کے مھا رش بھی ہے: 
«مَنْ سَبَقَ إلى ما لم يَسبقة يه ملم فهو لسن ابي داودہ الخراج» باب في إتطاع 
الارضين› (Y1:‏ 
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E TE روہ‎ E 
کرۓے واسے )کی ے۔“‎ 
ان تثرات کا استترلال نی میم کے اس ارشاد سے ے:‎ 
لی اوو لحم وَاللّهٰی؟(صحیح مسلم» الصلاة» باب تسوية الصوف واقاەٹھا وفضل‎ 
(PY ATT: الأول منها الخ‎ 
”میرے تریب و ہکیڑے ہول جو صاحب م ددانش مول“‎ 
ےت ب ہی کہ اس میں اصاب ٹم و رال کو تر نیب د کی ہ کہ دہ آگے‎ 
سبق تکری اور ئ یکریم موم کا جو عمل دیکھایا قول سنا ا کو زیادہ یار رک دالے بہوں ے۔ آپ نے مہ نے یں‎ 
دنت ا ا و ۔ ال اگ ٢آ آپ نے الیا فرایا ہو فو بر ییو ںکو ا نکی چک‎ 
4 سے اٹھا دس کی بات درست ہی کان حدیث کے الفاظ جوہیں ان میں اصحاب م و رال کو گم دیاکیا کہ دہ‎ 
بڑعییں اور سبش کر ے نب یکریم من کے تر ب کے ہوں۔‎ 





ان یں س 


ت ری مو کو شد مک ر کے ا سکی کہ پیلک لا ری بنا 


| وآ آ کیا تر بی سو رکو جو ابھی تک تم مو“ شید مکربا جائز ہے کہ ا کی لہ پر ایک پیلک لا ری ما دی جائے ؟ اکر 
ایا کن ہے فوکیاریہ جائز ےک ی رکی ج ہکا محاوضہ لے لیا جاۓ یا موی رکی اتظامی ہک وکیا اس بات کا اخقیار ما ل س کہ 
ای ک جا ےکی دوسری بچ ئی پر قو لکرلیں؟ 
چوآیب| تقائم شدہ سپ رکو ہد مک رن جائز ں٠‏ خواہ وہ کش ہی فی مکیوں تہ ہو کہ ا سکی جک پہ ایک پلک لا ری متا 
و ا بل IN‏ لہ واجب ہے س کہ ال رمچر 
ک کات پان ہد ہے قڈا کی املاع کروی جاے او ار خود یام ہو کی ےق کی کپ ارز چ تی رار 
دی جائۓ خواہ ا یکی اصلاع و شی رکی غر سے اس کے ہے ت کو یناب یکیوں نہ پڑ ےکی وککہ وقف کے سلسلہ میں اصول 
تو سی س کہ اسے تھا جائۓ نہ بب ہکیا جاۓ اور نہ اطور وراش تق مکیاجاۓ جحیساکہ بھی یلم نے ضرت عمرجن خطاب 
بب یٹ سے اس وق ڈرایا ھا جب انہوں نے میس اپ ما کو صد کن ےکی فوا کارا رک ا 

«تَصدَق صله 7 اع َا وهب ر پور ولک فق مرها (صحیح البخاري» 

الوصایاء ا للوصي ان يعمل ... الخ ح٢٢٦۲۷)‏ 

”اص مال صرق کر ونی کہ اسے نہ تھا جا نہ ہہ کیا جائے اور تہ لور ورات ق مکیاجائے اور ا ں کا 

بپلل خر کر دا جاے۔'' 

ہے ارشار نو یقگیا ہرقف کے بارے میس ایک کم عا مکی حیثیت رکھنا سے لان علاء نے اس صور تکو سس قرار وا 

ےکہ جب وف کک افادیت م ہو جائے یا اس ےکی وو ری ج لکرنے میس ا سک افادیت زیادہ ہو لوگو ںکی اس 
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میس دی 77 ا 7 e O‏ 
جائز سے جس اک روای ت کی اگیا کہ رت عمرفاروقی ة نی رکو جب ہے رک یک کوفہ کے میت المال میں قب زی کی 
واروات ”گی ہے قزاخموںتے حشرت سط بن الی وتام پٹ کو خی کھاکہ ”رین جم سپ رکو کش کر ود اور میت 


الما لکو مر ے تل رک طرف بنا و دک وککہ مد میس ہروق تکوئی ن کوک نمازی موجور ہو ہے (اس طح میت المال فوط 
O e‏ 


رے گا۔) 
خضرت عمرفاروق بویٹ نے کا ہکرام پا مکی موجودگی میں ہے فیصلہ فیا اور ج ب کی نے ا سکی حلفت شی سکی کیا اس 
پر صحل ہکرام ٹا کا اماع م وکیا اور جب وق ف کو اپنی اص لی کل و صورت میں بائی دکھنا مکل ہو فو چھراس کے بقاء کی 
مرف بی صورت ہے اور چریے بھی رو ری س کہ جوا زکی عالت میں وفف کی چیا چاولہ شٹری مام یا اس کے باک کے 
اتھوں سے ہو حاکہ وقف کے سلسلہ میں اعاط اور طفاظت کا پھلو پیش نظ ررے اور وقف ضا تہ ہو۔ وصلى الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم۔ 
فو ی 


مال اور ی کے لے سیر علال س 


سوال | ایک عورت ہر وی س کہ بامواری کا خون شروع وکیا تو اس کے بعد وہ تھوڑا ساوفت کر یں ری 
امہ اس کے ابل خاد نہ نماز سے فار ہو گئے اور پھر ان کے اتر مد ے بام رم یکی“ وکیا ہے تھو ڑا ہا وت پر س 
رک دجہ سے بے عورت تاه گر موی ؟ 
جوب ار ہے ورت ازخود تھا مر سے پاہرنہ کک تی ہو وکو حرج خی اور اکر یہ ازخود بار کل کت ہو نے پچھراسے 
ورا سیر سے پار کل جانا اہی ےک وکلہ تی فقاس اور جنابت والوں کے لے مسروں می بیٹھنا جائز نہیں ہے کی وک 
ارشاد باری تال ے: ۱ 

۶ وَلَاجْتبًالاعاری سیل 4 (النساء٤/ )٣٤‏ 

”اور جنات کی عالت میں بھی پر میں جا دہ نماز یڑ )پال اکر مر کے انر ے) راہ مل گزر جانے والے 

ہو (و ہے جائڑے۔)'" 
اور کیم شا سے روا تککیاکیا کہ آپ نے ورای 

ّي ل أحلُ لْمَسجد لِحَائفضي وَل جنپ (سنن أبي داود الطهارة» باب في الجنب يدخل 

المسجد جح (TTT:‏ 


”میں مالع اور کی کے لیے مس رکو علال قرار میں وچا“ 








اا ا 


ا فتاویٰ ابن تیمیه (216/31) 
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احکام المساجد ........ ساہد ے اکا 





مد میں اس یکتابوں کابڑعناشن میں توب یں ہوں 


مض طلبہ اپنے اسباقی بادکرنے کے لیے مسدوں میں آ جاتے ہیں اور ا نک یکتاڈیں بھی ان کے پاس موق ہیں و 
کیا ان کے لیے ىہ درست سے تصوصا اس صورت میں جب شض نصا ی کتاہوں میں انسانوں اور حیوانو ںکی تو ہیں بھی 
شی وٹی یں؟ 

میوں مس بڑ ھن اور اسپاقی يادکرتے می یکو حرج نمی کان واجب ےکلہ الد تخا ک ےگیرو ںکو ایڈاء اور 
آوازوں کے شور سے پاک رکھا جاۓ اور ایی ےکم شل اور پکھوٹے بیو ںکو ہچ بیس نہ آنے وی جائۓ جو مسر کے تالو“ 
ترآن ہیر کے صخوں اور درددیوار کا اترام ت ہکریں۔ اکر ایذا کی صورت نہ ہو او ممچد میں اسباق مادکرنے مم کول صمح 
نیں' ا الت ایی صا مواد اور جات ویر ہکو مد میس لاتا جائز نمی جن جس جاندارو ںکی تقصوبرہیں بتی ہوں کہ الد 
کےکیروں کے زی اور اظزام کے ٹیش نظ را نہیں ان نقسومروں سے پاک رکھاجائۓ جن سے فرشت دور باک ہیں ازا 
طلہ کو چا کہ دہ تمومروں وا یکناڑیں سا نہ لان یا بچھرجانداارو ںکی تشو رس ما ان کے سر وخی مٹارں اور اش اس 
کر دی کہ نس سے زندی شح ہو جاتی ہے۔ 








اہ رین 


مد میں چ نہ سک کی صورت میں ہڑکوں یر نماز بڑھنا 





جو شض مسر سے باہر نماز جمعہ اراک رہ ےکیااے نماز جمعہ میں مار ھا جائےگا؟ عللالکہ فرش نے ہچروں کے 
دروازوں ب رکھڑے ہوک رھت ہی ںکہ پچ کون آیا ب رکون ؟ اس کے سار سا جو مخ مسج ے باہرنماز ہے گاوہ یھ 
اچد ہے کچ کے اندر تی اور خطبہ نے سے بھی کروم رہے گااور باہ رڑکوں بر فیس بھی عمو سیر کی نیس ہوتیں؟ 
بوا جو خض مسج ے باپ رسمزکوں بر نماز ججعہ اداکرے گا اسے نماز ججعہ میں عاض ر ھا جا گابش ریہ دہ امام کے 
اھ کر نماز اداکر کک ہو مین اس نس کا فاب مسر کے اندر نماز یٹ ھن وال ےکی طرح نہ ہو گا خحصوآ ان لوگوں کے 
ؤاپ کی طح نو اکل نہ ہو کا جو بھی مفوں میں شال ہوں گے فرح خطیب کے رر چڑھے سے پچنلہ وت کے ساب 
سے اجروڈو اب کے ہیں جیساکہ اس سلملہ میس داردحریث کے موم ے ہہ امت ہو ت ب کہ اختبار حاضری کا ہے مسر 
کے اندر ہوتے کا یں ہاں الہ انتظار نماز اور سماعت خطبہ کی کی کی وجہ سے اس کے اجروٹواب میں کی کی ہوگی اور 
٢18پ٭۷۷٦۷ٰ10۷۷۷۷“٭"‏ 
فو کیم 


راستوں میں نماز ڑگ کے بارے میں گم 
کیا رات بھی ان مقامات میں دا غل ہیں جماں نماز ڑ ھن نوع ہے؟ ا سک کیا وسل ہے؟ اود راس می اور نی 
ٹل کے اس فربان یس تب یک یکیاصورت موک یک تنمیرے لیے زم نکو سیر اور پاک بنا دیاگیاے؟"' 


ماد بای کیچ اہ اس یچ پا ے پان کر ہت یں وہ کی اا بات قلات می داش ہے 
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جن میں نماز ہا ھن سے یکرم کلم نے مع فرایا ے چاچ این اج نے ”یں“ میں ححضرت این عم راتا سے روابی کیا 
کہ ب یکریم می نے فرایا : 
سَیْمْ مَوَاطِنَ لا تجوز فيها الصَادة: ظَامِر بيت الل والمَقبرةء وَالْمَزبَلَڈ وَالْمَجْرَرةَ 
وَالْحَمَامْ وَعَطَنْ الیل رَمَكَجَة الطْریقِ؛ ام امت السلا باب ما جا سی ا ما 
یصلی إليه وفیه ح٣٤٤۳‏ وسنن ابن ماجه» المساجد» باب المواضع التي تكره فيها الصلاةء ح:۷٢۷‏ واللفظ 
ل( 
”رات مقابات ایس ہیں جن میں نماز ہا یں (ا) بیت اللد شرلی فکی پکست (۴) تمستا (۳ )کو ڑ ےکرک 
کڈ غات (۵) عام (۹) اوشڑں کا باژہ (ے) راس“ 
اس عری ٹکی مند ارچ ضیف ے لن بے اور اعادیث بھی ہیں جن میس ان مقامات کا ذکر ج جن میں نماز بڑھنا 
ممنوع ے۔ اور ان میں اور رت جابر بن عبد الہ شال سے روک اس حدریث می کہ رسول اش مک نے فرایا: 
مل لى الارن منجدا وطھورا فاقما رجل أَْركه الصلاة فيصل حَك 
آذ رکه( صح البخاري» الصلاق ا قول الني الله یئ جعلت لي الأرض ... الخ» ح:۳۸٤‏ 
وصحیح مسلم» المساجد» باب المساجد ومواضع الصلاةء ح: ٦١‏ ومسند أحمد: )۳۰٣٣/۳‏ 
”یرے لے زی ن کو یاک اور دہ گاہ بنا د گیا ہے۔ آدبی کے لیے جماں نماز کا دقت ہو جائۓ' دہ وہل نماز 
اھ سے“ 
یق جس طرح موک کہ حدیث جاب ونی جن میں ہر مہ نماز پڑت کی اجانت ے عام ہیں اور وہ اعادیث فاس یں 
جن می ہہ منقامات میں نماز پڑت کی عمانعت آل ہے۔ لا ان اعادیث سے ہ رجہ نماز پڑت ےکی اجازت دالی اعاایٹ کے 
عمو مکو خائ کر دیا جاے گا۔ جیا کہ بظاہر تعارض اعادیث میں یں کا محروف تاعدہ ہے“ اں البننہ بوقت ماجت و 
ضرور تکسی ممنوع چ بر ماز اداکرنا بھی جار ے۔ 
...فو ی 


سید میں جد خصو کرنا 


چرم بھی صف میں اپ لیے کہ تنص وص لکرنے کے بارے می کیا گم س کہ ناز یکی ناس لہ پہکناب 
کو اور یڑ رک دے اور پچ رمچد کے آ ری حصہ میں جاکر ولوار کے اتر نیک اکر بیٹھ ہے یا وض وکرۓ کے لے چ 
سے باہرچلا جاۓے؟ 
۴ اس سکول مرح یں جب آر یکو رر وض وی ضردرت ہو اور دہ ای جک پر جائۓ نماز یاکوگی ادد پیز ہک ھکر 
چلاجاۓے نو وی اس ج کا زیادہ ن دار ے جیہاکہ رٹ میں آیا ے: 

إا م لَحَدكُم من کے ثم رع إل َه أَحَی پوا(صحح سلم: السلام» باب إذا قم 


من مجلسه. . ۔ الخ :1۷۹( 
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”جب تم بیس سےکوئی ایی مہ سے اے اور پچھروالیں لوٹ آئے فو وہ اس جگ کا زیادہ کن دار ے۔" 
ای طرح جب اسے نیک لان ےکی ضردرت وی جو اور یی صف سکوی ایک چزنہ ہو ینس کے سار وہ کیک کا 
گے نی جک بر ”ی رکھ دے اور چیہ ستون وغیرہ کے اتر یک اکر بیٹہ جاے تو اس می ںکوٹی تع ٹں۔ دہ اپ اس 
کہ کا زیادہ کن وار ے بشر لہ اس سے نمازیو ںک وکوگی ملیف تہ ہو۔ وہاں اس صورت میں بھی ج مخص و کرم اک ہے 
کہ آدی بست جل ری جاکر کہ بر ض ہکر سے اور کراس نگ یا دوکان پر ونیو ی کام کاب کے لی چلا جا یا ماک سو جاے با 
لوگوں سے لے ممانے کے لیے چلا جاۓ فو ایی صورتوں میں اس کا سی ویر اٹھاکر اس جگ نماز ہڑستا ہار ے۔ 
.سس جج این بین .سے 


یرول اور کی رگانہو ں کا شرستان ریب بنا 





اض مسریں' عی رگایں اور نماز امتنتقاء اداکرنے کے لے با یکی کاس قجرستان کے بست تریب ب موت ہیں 
کہ تان ھر کے تک طرف ہو سے اور درمیان میس مرف چٹر میٹ رکا فاصل ہو ہے “ج بک شض مسچوریں اور عیر 
میں اکل ارعان کے ساتھ بی ی ہوقی ہیں۔ لنض کے درمیان صرف چار ویوا ری تی ع فاسل مو سے ج بک ٭ض 
سکوی ایی چا وا ری بھی می ہوقی جودوفویں کے در میان مد فاصل کاکام دے کے 5ای پارے کیا کم ہے؟ 

جوای ار ان ریں اور از عیرین و اعتستقاء کے کے بای کی مہوں (عیرگاہوں )کو قتان کے تریب اس میں 
رفون لرکو ں کی کگری مکی وجہ سے نہ بل گیا ہو با یہ قصور نہ ہوک ان ھروں میں نماز پڑ ھن سے اجر وڈاب زیادہ لے گال 





مہ یم 


ران کا بنانا اور ان میس تقرب الی کے حسول کے لے نماز بڑھھنا ہا ے۔ ماز اور مجر بی اداکی جانے دای دنر تام 
عبادات جح یں اور ن چروں اور قھرستانو ںکو ولوار کے ڈراہ ال٣‏ کر و گیا ہو فو ہے کان سے اور جماں ولوار یں ے 
دہاں وارار بنادبی جاۓ کہ ہچریں“ عیدگایں اور قبرستان الک الک ہو جامس اور اگ یہ و عی رگا ہکی ولوار اور تمستا نکی 
راوار کے درمیان ای ج رکھنا کن ہو فو اس میں اور بھی زیادہ اعقیاط ے۔ 
گر مرو ںکو ران کے تریب قرو ںکی تخت مکی وجہ سے پتاپاگیا ہو فو ران میں نمازپڑھنا بائ بیس ہہ ضرو ری ہے 
کہ ان مد لک گرا وا جا ےکلہ اس سورت میں ال کو برقرار کنا شرک کا سبب اور ابل تو رکو الد تھا کا شریک 
بنانے کاڈ راج سے اور ع عدییث میس ے۔ ن یکریم کلم نے فربای : 
دلا تُسَلُوا إلى الور ولا تجْلِمُوا عَلَيْهَا(صحیح مسلم» الجنائرء باب التهي عن الجلوس على 
القبر والصلاة عليہء ح:۹۷۲) 
قرو ںکی طرف م کر کے نماز نہ بڑھو اور نہ ان یر یھو“ 
را سر ہے سم سی 
دآ 9 مَنْ کان تک کاو لود کر َبيانِھم وَصَالِحيهم مَسَاجت الا مه 
خڈُوا الو مَسَاجد ا ناک عن ذلكّ» (صحيح مسلم؛ المساجدء 7 النهي عن بناء 
٠‏ المساجد على القبور ... الخمء ح:٥٥٢)‏ 
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”فردار! بلاشیہ تم سے پل لوگ اپنے انمیاء و صلیا کی قرو ںکو کچ رہں بنا لم کے تھے. تم ترو ںکومسریں نہ 
بنان یس ہیں اس سے من جک رم ہوں۔“ 
اس موضو عکی وکر اعادیث بھی ی ہیں ں۔ وبالله التوفیق ؛وصلی الله وسلم علی نبینا محمد . 
ال ا ہے بت 


گی امہ س برا تی ں گناہ زیادہ ہو ے؟ 


| وال |کیاہ جج ےک ہک رم میں جس طح کیو ں کا جروذاب زیادد متا سے ای طح راو ں کاگناہ گی زیادہ ]ہے ؟ 
اجوہ یا برائیوں کا گناہ پر ج ہکیفیت کے اختبار سے زیادہ ہو سے “مر و کے اختبار سے نمی سک وک ار شاوبا ری تا ہے : 

.۔ می زا الس کے عقر کیا زی ا رگد لا رک ل یکلہ رم لف 468 

(1 /٦ماعنألا(‎ 

”نج وکو (اللد کے تضور) بی ےکر آے کا ا سکو ویی دس تییاں لی سکی اور جو برا لا گا اسے زا 

وییی ل گی اور ان بر گم خی ںکیا جان ۓگ" 

ای طرح اس مفموم بر ولال کے دالی ست ی ی اعاریٹ سے کی بی مامت ے۔ ہاں الب برائیوں کے گناہ س 

فزن ان ےکیبرہ و غر ہوتے یا زمان د مکا نکی وجہ سے ہو ے۔ شلا رمضمان یا شر زوا کہ ادر من شرن میس سے 
جاے وائے برے اال کاگناہ زیادہ ہو گ۔ والله ولی التوفیق ۔ 





سس ہچ این باز 


ناز کے مصلوں پر تو ہیں 


| سوال | کا نماز کے معلوں کے ےک ہے رط کہ ان پر کن شرن ما ویر ساچ دکی تضو ر یں بق ہوں یا ان ے ترآ 
آیات کی ہوں ؟ ان تموبروں کے پارے سکیا م ے جو مصلوں بر طول کے ہجاے ان کے عرض کی طرف بی 
ہوں؟ نی زان مصلوں پر ماز کے جواز کے بارے میس شری عح مکیامہے جن پر حیواجات با بر ندوں دم کی تقسومریں بی ہوں؟ 
جوا نماز کے لے استعال کے جانے وا لے مصلوں پر آبات رآ و پاتیں نہ توابات اور ہنرو ںلکی ضوریں' 
کوک مصلوں بر آیات قرآنی گے سے قرآن می رکی بے اوی و بے تی ہے نیز جان دار اشیاء کی تصوےیں جار یں 
ہیں۔ ای رح نماز کے لیے استعال کے جانے وانے مصلوں کے لے ہے بھی شرا نہیں س کہ ان پر تین شرشٹین ا در 
ساب دکی تقسوبریں بتی ہوں بلک اس طر کی و یی ںکردہ ہی ںکیوکمہ ا نکی طرف کے ے نماز کے خشوع و ضوع میں 
فر آ جا ے اور شریجت کا تقاضا ہے ےک نماز وع و خضو کے مات اداکی جائے“ ارشادباری تدای ہے: 

قذأفح امم lok‏ هم ی عَلاعِع شعو 4 (المؤمنون۳٢/٥-٢)‏ 
پور مب جو اپٹی نماز میس رونا زک رے ہیں۔" 


فو کی سے 
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احکام المساجد........ ساہر ے اکا 





با زکھانے اور کرییٹ ہے وا ےک سیر میں واظہ 


جو مخ مسر میں سن با پیا زک ی اکر آکے و ای کے کگروہ ٤و‏ ےکی وج ہکیا سے ؟ اسلام کے ریک کن و پیاز اور 
ری کی بدبو سکیا فرق ے؟ لتض کرٹ نوش نمازی جب مگریٹ ف یکچہ میس آتے ہیں ت ان سے کر فکی بد 
آ ری موی ے اور دہ اس جا تک تطعا پړوا نمی ںکرتے۔ امید ہے آپ داع فرانھیں کے کہ کرٹ وش اور سن و پاز 
کھانے دائے کے مسر میں داخلہ کےکردہ ہوتے می سکیا فرت سے؟ ج زم ایشہ خر ا 
جرب کر ےت 
دمن آل ثوا أو بَصَااً يرل مسجد وليقعذ في به َد الْمَذَنَكةَ اذى ہکا 
کی او آم ا(صحیح البخاريء الأذان» باب ما جاء ف فی الوم لنىء ... الخ» ح:٥٥۸‏ وصحیح 
مسلمء المساجدء باب تھی من أكل ثوما أو بصلا ... الخء ح:٥٥٤)‏ 
جو فص سن ما پیا زکھاے دہ ہار ی مس سے الگ رچ ادر اچ ےگ یں ی جا ےکی کہ فرشے بھی اس چز 
سے ملیف محسو سکرتے ہیں نس ے انان تکلیف محسو سکرتے ہیں" 
اس مو نکی اور بھی بت ی اعادیث ہیں۔ نیکریم کلم سے بی بھی خابت کہ نس کس سے لسن ما پا زکھانے 
کی دجہ سے رلو آ ری مو آپ عم دے دی کہ ”اسے مجر سے بارال دیا ہے“ © 
اس کا سب ہے س کہ نمازکی' قرآن می رک تلاو تکرنے دائے اور فرش پاگواربو سے ایزاء ات ہیں انا ہردہ شض 
تس سے لوار بو آ ری ہو کے ریت نوش“ نو اس کا عم بھی لسن و پیا زکھھانے دا ل ےکی طرح ہے۔ ان سب کے لیے 
(اس وقت تک) مد میں آنا ن ے ج بک ےکوی ایی چچززاستعال نہک ریس جس سے باگوار بو زا کل ہو جائے۔ علادہ ازیں 
جس س کی بغلوں وغیرہ سے پاگوار بو آ ری ہو و اس کا عم بھی ہیی ہو گاکی وکل رسول الد کلم نے اس سلسلہ میں جو وچ 
بیان فرالی سے اس کے عموم کا یی تقاضاہے۔ اللہ تی ہم سب کو انی عبت اور رضا کے مطالق عم لکرن کی تونق عطا 


فراۓ۔ 
این باز 
ایی یدرو ںکو چھوڑ دی کا عم جن میں پرعا تک یکشرت ہو 


چاو یں ہمہ 
ا مسما نکو چا ہی کہ جال تک کن ہو برعات کے ازال ہک یکو شش کرے او رم ان کا ازالہ مکل ہو ت ورای 
کى۰۱.۱..ج۔ ےت وباللّه التوفیق وصلی الله وسلم على نبینا محمد و آله 


وصحبہ۔ 
فو یکیئی ___ 
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احکام المساجد ساد ے اک 





رض نمازو ںکی نیت ے بنا یکی مس رکو نماز جع کی سی رکی طرف لکرم 


| سوال ] کیاایی ہر می نماز ججعہ اداکرن جائز ج جن سکی امیس کے وقت ہے بیت یں کی کی یک اس میں نماز بمعہ 
بھی اراکی جا گی ؟ 

مرکورہ پلا صورت می سکوئی امربائع نیس ےکلہ اس مس میس نماز جعہ بھی ادا کی جائۓ جس میں پھلہ نماز ی ارا 
خی سک جاتی شی بل صرف وکر ماز پان کو باصاعت اداکیا ما تھا۔ می رکی تمہ رکے ونت ار نماز جج ےک نیت س بھی 
کیگئی تی ت اس سے کوئی فرق یں بے کہ س کی تھی رمل ہونے کے بعد یا اس سے پل ہی یہاں نماز جمعہ بھی شرو عکر 
وی جا ےکی کہ ہمارے کم کے مطابقی ایل م مس سے کی نے بھی ای یکسی شرا کو کر می سکیا لزا ہے ایک ایی شرط 
ج سک یکزاب و سنت می ںکوئی اصل یں۔ 

وی کی س 


رات کے وش ی رکو الا لگانا 


| وال | کیا رسول اللد یلم کے رور میں رات کے وقت کرو ں کو ۷١‏ لگا ریا جات اور ان مسلمانو ںکو ال وی جا تا 
میں جو مقامات قرس کی زیارت کے لیے آتے اور مدکی ولواروں کے پاس سوا کے گے؟ 

ہماری معلومات کے مطالقی رسول اللہ مزلم کے رور س مرو ںکو لا شس لگایا ہا تھا اور تہ اس دور میس قالن 
ونر جھاۓ جات تے اور لوگ بھی بے عد ل اور ری زگار کہ دہ نہ مروں می فماد ب کے کے ادر نہ بی ا یں 
گند ہکرت ے۔ جب مممدوں میس تان ھا سے کے ا نکی چو ری کا خحرشہ پرا موا“ لوگو ںکی بالات مس اضافہ ہ گیا 
اور ض لوگوں نے مسیدروں می فقنہ و فماد بر پاکرنا شرو کر دا ت ان الات میس مام وفقت کے لے ہے جائز م وگیاکہ اکر وہ 
بے نو کی وجہ سے سی رکو قف لکر سا سے کہ مسچدر کے سازوساما نکو تو کیا جا کے اور بے وتوٹوں کے فت و 
فا سے انہیں یک رکھا چا کے۔ وصلی الله علی نبینا محمد . 

فو ی 


ایک نس سد تیدی میں روشہ میس ماز بڑھ رہ تاک اس کی جیب سے مگریی فکی ڈیم ہگ گی قذ اس کے اس 
شل کے پارے می ںکیا عم ے ؟ہکمیامسویروں میں گر یٹ لان جائز ے؟ 

چو ار اس سوال سے ہے مقصود کہ اس خش کے مر می سگریٹ لاتے کے پارے می ںکیا عم ہے نے ہے بات 
لی نہیں کہ سگریٹ مر و خبیث امور میس سے ہے ادر اس کاییٹا ترام س ےکی وک ہے جال ؟ ال اور معالشرہ کے لیے بے 
مر قصان دہ ے۔ گگریٹ چوک جبیث ہے انا ضرو ری کہ اللہ کےگرو ںکو اس سے پاک رکھا ہاے “م چروں میں 
اسے لے جانا اش س ےگیرو ںکی شیم و جریم کے منائی ہے الا جائز یں ہے اور آلر اس سوال سے قصوریے ب کہ نماز 
سے حوالہ سے اس شل کے بارے م سکیا عم ہے ت کیا نماز یکی جیب سے ری گر جانے سے نماز فاس و پال ہو 
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احکام المساجد .......... ساہر ے احکام 





ET‏ سی و TT‏ رصلی :الله 


على نبینا محمد . 
س مت ال لال پر سے 
ا سحپروں کے پچھرو ںکو زا منقاصد کے لیے اتا لکرنا 


ایک اتتا تیم تین مسر ہے دق تگزرنے کے سائھ ساتھ آنے دالے سیلاہوں نے بھی ا کی عمار تکو بے 
ہر کہ اور ناقاب استعال بنا دیا سے اور کن س کہ اس م ںکوئی ق ربھی ہو وکیا ایی صورت می ںکسی لدان کے لے بے 
ہا کہ اس کے برو ںکو ا ےگ رف کر کے زات کیت بنا لے؟ 
جوب ضف کر مض تاب اکر کک دچ ے ب و ای سے تم کے ان 
کچ رکو دوپارہ تھ کر اور اس میس اقاممت نما زک اہتنا م کریں۔ ب یکرییم یم نے رای ے: 

«مَن کی لھ منجدا بی الله لہ بی في الٰجَنَةا(صحیح ابن مزیمة:٢/۸٦۲ء‏ ح :۱۲۹۱ وأصله 

في الصحیحین انظر صحيح البخاري» ح ٤)٥٠:‏ وصحيح مسلم» ح:۳۳٥)‏ 

”جو حص ادشد کے لیے مسج بنا گا الد تدای اس کاک مجنت میں بنائۓ گا۔' 
ضرت ماشہ را سے رایت ے: 








۸ ط اٹ دا وسر 7 2 K2‏ 2 م 7 
دم ا الله طا بہناءِ المَسّاجد فی الُورء وان نظف وَتطيِي) (سند أحمد:۲۷۹۸/۱ 


وسنن آبي داود الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدور» (f00:‏ 


”رسول اللہ لا نے لوں میں مسپرس بزانے انیس صاف ترا رن اور خوشہو لگانے کا عم ریا ے۔“ 

اس حریث میں ”رور“ کے لفظ سے مراد قیال اور گے ویر ہیں۔ مساجد یکر ےکی فقیلت کے پارے میں اور تھی 
بست کی اعادیث ہیں۔ اکر گل سکوی اور ہر ہو سکی وجہ سے ا سکی رورت نہ ریک ہو نو برای کی کی ائذنہیں اور 
کی دوسرے محلہ باشعرکی ضرورت نر کچ کے لیے استعال کے جاھیں۔ 

کور مسر جنس شمرمیں سے اس کے ماک“ ای ایریا سردار تبیہ پر فرش کہ وہ اس طرف لوچ دے اور اس کے 
برو ںکو وکر ضردرت وای مسماجد میں طف کر وے یا انیس پٹ کر ان کی تھ کو ملمانو ںکی فلا د جود کے کاموں بے 
صرفکر دے۔ امل شمرمیس س ےک یکو اس بات کا ہن ہیں ہ کہ ماک مکی اجازت کے بی راس مج دک یکی چ کو اپنے زات 
استعال میس لاۓ اور اکر اس مس مم سکوگی ہے فو پر ضرو ری کہ اس ترو یماں سے مٹادیا جا ادر اس شی موجود 
ڈیو کو ار وہ موجود ہوں۔۔۔ شس کے قجرستان میں رف نکر دیا ہے کوک شرا ہے جائز یں ہ کہ رول یس ری 
ہوں اور تہ هی ہہ جائز ہ کہ قمروں بر ہیں بای ہا کی کہ ىہ شر ک کا زرییہ اور مرو ںکی وج سے فت میں ملا ہونے 
کا سب ہے جیاکہ کاب قود کے پارے میں فلو سے ام لی کی وج سے صدبوں سے کٹ ملمان مراک میں ایا ہو رإ 
ہے۔ مریٹ سے ایت کہ یکریم می نے ان غروں کے کیا کیک کا گم و تھاجھ اس چک موجوو یں جمال ہر 
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احکام المساجد 


ہوی تیر یکی۔ لا جھھین میں س ہک می اکرم لا نے فرای: 
اه الود اهار انو فر أياِهم كُسَاچد؛(صحیح البخاري» الجنائز؛ باب ما 
يكره من اتخاذ المساجد على القبور» ح٠٠١٠‏ وصحيح مسلمء المساجد باب النهي عن بناء المسجد 
٠‏ على القبور ... الخ ح:۲۹٥)‏ 
”الل تالی پسودونصاری ر اعت ترا کہ انہوں نے اپنے انیا کی رو ںکو ہہ ہیں بنالیا تھا۔ '' 
یج کم می ابو مر نوی ار سے روات س کہ نٹ یکریم مار نے راء 
لآ تُسَلُوا إلى الْقُورء وَلاً تَجْلِسُوا عَلَيَْا(صحیح مسلم» الجنائر باب النهي عن الجلوس على 
القبر والصلاة عليه ج:۹۷۷) 
خر نکی طرف نماز نہ بڑھو اور تہ اع پر کو“ 
یچ لم می می جرب ین عبداللہ کل وھ سے روایت کہ می ملا نے فا 
0 وإ من کان کم کانوا وہ کور > نييائ وَصَالِحِيهم مَمَاجدَ لا قك 
کخذوا لبور مَسَاجد» ي ناک عن ¿ ذلكّ» (صحیح مسلم» a‏ الٹھي عن بناء 
المساجد على القبور ... الخ» ح:٥٥٢)‏ 
”م سے یه لوگ اپنے انیاء و لی کی قرو ںکو ہریں بنا لیے تھے ' خجردار تم رو ںکو ہیں نہ متت مش 
میں وس سے شش حعک رم ہوں۔“ 
یں میں ترت ام لہ اور صرت ام جب اتا سے ردایت ہ کہ انہوں تے بھی ملا کے ساٹ ای گے کا 
و رکیاجھانسوں نے عبشہ میں دیھ تھا اور اس شس بی موی تمو یہو کو بھی دعا تاب یکریم یک نے فرایا: 
اولك إا مات مِنهُم الرَجْلْ الصّالح بوا عَلٰی بره مَسجذڈا وروا فيه تِلأكَ الصو 
ولك شرا الكل ي علد الله (صحبح. ءالبخاري» الجنائز باب المسجد على المسجد ح:۲۷٤»‏ 
۱ وصحيح مسلم؛ المساجد: باب النهي عن بناء المسجد على القبور» ح:۵۲۸) 
”ان لوگوں میس سے ج بکوئی تیک آری لوت ہو نہ ا سکی اریہ ہر بنا لیے اور اس ٹس ای کی 
صصو ری بنائۓے ۔ ہے لوگ اٹہ تھالی کے پاش سار ی تلوت میں سے بد ترین شار ہوتے ہیں۔" 
رت جابربن عبراللد الصا ری اھا سے روات ہے: 
ھی کت الله ل اَن صصص ن الق و تمعد عليه رن کی الام سا 
الجنائز؛ باب النهي عن تجصیص القبر ... الخ ح:۹۷۰) 
”ر سول الل یھی نے مع فرمایا کہ ق رکو پقن بنایا جائے “اس پر میٹھا جائۓ اور اس پر عمارت (مقبرہ دشیرو) 
بای جاے۔' 


(ن0 صحیح بخاری' الصلاة' باب هل نبشت قبور مش رکی الجاھلیة' حدیٹ :48 و صحیح مسلم' المساجد' باب إبتداء مسجد النبی 
صلی الله عليه وسلمٴ حدیث :524۔ 
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احکام المساجد .......... ساہر ے اکا 


اور ہج ضر کے ساتھ رنھ یکی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کی ے: 
وان ؿٛكَتبَ عَليْهَا)(جامم الترمذي» الجنائر باب ما جاء في كراهية تجصیص القبور» ح:۲١٠٠)‏ 
”اپ نے تہوں کت سے کی مع ری“ 
ہے اور اس مضمو نکی در اعایٹ اس پات پر دلالم یکر ری ہی ںکہ مروں پر ھار یں بات ہیں بناتا ان میس نماز 
بڑھنا اور ترو ںکو پپٹنے بنا ترام ےکیونکمہ ہے اصحاب قبور کے ساتتھ شرک ہے اسباب میں سے ہے۔ ای طرح تہوں بی 
فلاف اور چادرس چڑھایہ ان بے آامتا ان بر خوشبو رگا اور عود اکان بھی ای قبیل سے ہے یکلہ ہے سب کے فلو اور شرک 
کے اسہاب و وسال میں سے ے۔ ازا تام مسلمانوں بر واجب کہ وہ خو وی ان تام کیاموں سے یں اور دو مرو کو 
بھی یں“ خصوم'] تافو ںکو اس طرف ضرور نوچ ری چاینے “وگ لہ ان ے فراش اور زمہ داریاں دو سروں سے ہیں 
با کر ہی ںکیوکنہ اخیں ان کرات کے ازال کی زیادہ قوت و طاقت ماحل ے۔ نو ںکی ستی اور بہت سے ایل عم 
کی خاموشی بی کا ہے تہ ےک مسلمان ماک میس ان غرابیو ںکی اس قد رکرت م وی ے۔ بی وجہ کہ شر کک 
خو ب گرم بازاری ہے اور آج مسلمان بھی ای طرح شرک میں متلا ہو گے ہیں جنس طرح لات زی اور منات کے پھاری؟ 
ایل جاللیت لا سے اور ملمان بھی تج وی بات کت ہیں جو امل جاہلیت کے ے جس طر حکہ اللہ تی نے ران مم 
یں ا ن کا ٹول قل فیا ج (و ہکا اکرئے ھے): 
ط کول شنَويا سد أ (یونس۱۸/۱۰) 
ٹیہ الد کے پا جار ی سفادش شيکرنے والے ہیں۔'' 
اور را : 
مانعبد شم إلا یرتا پا آله رلح (الزمر ۳۹ )٣‏ 
”م ا نکی بارت صرف اس نے کرتے ہی ںکہ وہ مکو لٹ کا مقرب بنا وییں۔“ 
ال علم نے وکر فرایا ےک ار تج مسر میں بنا یکی ہو فو اس قب رکو اکھاڑنا اور سح سے دو رکرنا رو دی ہے اور اگ رمسچر 
بعر میس بنا کی ہو تو اس کچ رکو شید مکر دینا ضردری ہ کی وککہ ہے سد یک ا مگ رک باعث بی سے اور رسول اللہ کیم 
نے ان ام تکو جروں پر میں بنانے سے مع راا ے۔ اس وچہ سے بہور و تصاری پر حت کی اور ام ٹکو ان کی 
مظابمت ایا رکرنے سے مح فرایا سے اور آپ نے حضرت علی بی ھک عم رت ہوئے فربایا تھا: 
ل تدع صُورةٗ ِا طَمَسْتھا وَلاً فَبْرا شرف إو سويت ا(صحيح مسلم؛ الجنائز» باب الأمر 
ہتسویة القبر» ح:۹٦۹)‏ 
”جو توب ومو اسے ما رو اور جو اوی ر رجو اے برای رک روو۔'' 
الد تھاٹی بی سے دعا ےک وہ تام مسلمانوں کے مالا تکو درست ترائ انیس دی یکی بے اوھ عطا فریائے قاری 
کی اعلاح فراے“ مسلمانو کو تقو کی یاد پر جع ہون ےکی تذفق عطا فرائے“ شریعت کے مطابق عکومت چلان ےکی تولقی 
ے نوازے اور تالف شریعت امور سے کچاۓ۔ انه جواد کریم'وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و آلە وصحبه۔ 
سس چا این از سے 
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احکام المساجد 


مک کی ویر سابد میں نماز سچر حرام می نما زکی طرح نہیں ہے 


| سوال ] کیا کک کی دنر مساجد میں نماک ناب ہر حرام یکی طرح ے؟ 
اس ستل میں امل عم میس انتلاف ہے لیکن راع بات ىہ س ےک در مساجد یش واب پر تا مکی طرح میں 
سے ات سس روخ 
س فيه راد ِنْ أف صَاۃِ فيمَا سواه مِنَّ الْمَسَاجدِء إلا مَسجد اْکَمبةااصحیح 
مسلمء الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء ح Ora:‏ 
”ای سد ہوی) میس نماز در ساد کی ایک ہار نماز سے افضل ہے ہاں الہسنہ کچ ر ارام میس اس سے بھی 
زار ,ال ے۔“ 
مم کے اند رکی در مساجد بلاشک دشبہ ھم کے باہرکی سام سے افل ہیں بی وجہ س کہ ی ٹا نے جب صد یس 
میں قام فرایا اور اس کا ہے حصہ ل میں سے اور بل عم میں فو آپ اس دقت ناز رم میں ادا فراے ے۔ جب مطلقا 
مج ترام کاذکر ہو ناس سے مراد حم مکی سب مسچریں نمی بک خاس سیر حرام ہی مراد موی ہے ارشاد باری تعالی ہے : 
۱ } انا لیے ءامنوا إکما لمت ثویت کسی نجس فلا رق قروا وا مسجد ارام ام بعد ضیرم 
هدا (التوة۲۸/۹) 
مم ومنو! مشرک ا یق پلیہ ہیں سو اس برس کے بعد دہ یہ اترام کے پاس نہ جانے پاھیں۔" 
ار مد رام سے مراد امیال کے اندر کاعلاقہ ہو مشرکوں کے لیے امیال کے قرب آنا بھی جائز نہ ہوم بگنہ ان سے 
وسکووپشسس تہ ت ےت 
می الفاظ سہ ہیں: 
# لا یش روا ال جد الرام4 (التوبة۲۸/۹) 
دا کہ کے پاں د جن پاش“ 
تو ای سے معلوم ہو اک ہر حرام جس کا ئی علیہ الصلوة والسلام نے کر فرایا ہے ٴ ای سے خصوص پر حرام بی مراد 
ہے تم مک کی ویر مساجد نیں۔ ا ی کی اتر ئی علیہ الصلوة والسلاام کے اس اراد سے کی مو ے: 
«لا تشد الِْعَال إلا إلى تة مَماجت الْمَشجد الْحَرام وَمسجد الرُولِ بلا 
وَمَسْجدِ لأَئُصٰی)(صحم البخاري» فضل الصلاة في تنجد کا باد باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» ح:۱۱۸۹) 
”شر رمال (یفرضضش پاب رخت سفرباندرعنا) صرف جن مسدوں ب یکی طر فکیا جا کچ رام مرک ہے چ 
بد نبوی) اور سر افص (بیت امقر ں )۹“ 
اد ہے سب چان ہی ںکہ اگ رکوئی خی مسود شعب یا کر چیہ هکی طرف شد رعا لک کے جائے ےہ مکیں کے ےک یہ 
ما ہیں سے کوک بح یکریم یلم نے فرایا ےکک شد رمال صرف ین مسدوں ب یکی طر فکیاجاے۔ اکر ھ مکی ہ مجر 
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احکام المساجد ........ ساہر ے اکا 


کی طرف شدرعال جار ہو فو پر وسییوں بللہ جگڑوں سہروں گی طرف شد رمال ات مو٠‏ پل الب جب م نمازوں 
سے بھرجاے اور لوگ ایک دوسرے کے اتر ملک رکھڑے ہوں اور مہ تہ ل ےکی وچہ سے پٹ لوگ پاژار کس نماڑ اوا 
کریں و ان بازار می نماز اداکرنے والوں کے لیے بھی امیر س کہ انی بھی اتتا تی لواب لے گا جتنا م کے اند نماز ارا 
کرنے وال وک “کرک اموں نے حسب استطاعت گل کیا ے اور اس عبات کے اداکرنے ہیں ابل کچد کے سات ریک 


ہوۓ یں۔ 


ٹھچ این یں 


اام ک ےگ کی ذس کے لیے مسو ہکا حص شا لکرنا 


مارے پا ایک بس تکشادہ مجر ہے جو جائ مسبروں کے بعد ش ری سب سے بوی مسج ہے مان اس کچ یں 
ازیو ںکی نخدا رکم ے۔ اس مر کے چون طرف ای ےگ کی بنا ہوا ہے جو امام سر کے لے دقف ہے کان ہکرت 
ھٹا سے“ انی موجودو عالت میں اس قال ی ںکہ اس میں رہ تش انتا رک جائے یا اس ےکرایے پہ دیا جا کے ۔کرایہ واروں 
کی عدم دہ یکی وچ س ےگ کر بند ہی رہتاسے ہاں البتہ ہے کن س ہک مد کے جنولی حص کی طرف سے جل حص اس 
میس شا یکر کے اسے وس دے وی جات اک ہکرایے داروں کے لے اس مس دی پیا ہو کے اور اس سے مس کو 
ب یکو نتصان نہیں ہو گا کک سی کی موجودہ وسح ت کی وجہ سے ا ںکی صفائی کابھی تجح اتظام نیس ہو سکتا۔ یاد رہ ےکک 
اس سچړ او رگ کو ایک بی س نے وف کیا سے اور بلاک و شبہ وف کے سے مقصد اما مکی ضردر تکو پور اکرنا ادر 
اسے بیان سے چا تھا۔ فو اندریں صورت مال فی دمب کیا چو کے پئ حص ہکو ا ںیگ کی تو ی کے لیے شال کیا جا 
سنا ے یا خی ں؟ الد تھا آ پک جزاۓ خر سے وازے! ۱ 

یہ چائ خی ںکہ مسر کے صن کا بے حص تےکر کو رہ الاک میں شا لکر دیا جال ےک یکلہ اوقاف کے سلملہ میں 
اصول ہے س ےک اضمیں ای رع برقماد رکھا ہاے جس طح وہ اہی صلی عالت میس ہہوں اور ونف کے رہ سکوئی ایا 
تصرف کیا جاۓ جس سے وہ فال کے ہججاۓ مفضول میں برل جاہیں۔ اکر کور ہگ رہش کے قال ٹنیس ہے فو اس 
سلملہ میں کہ اوقا کی طرف رجو کیا جا کے کاک اس کا جائزہ سے ےکر اس کے لے ےکوی شی عل موی کیا ہا کے۔ 
وبالله التوفیقٴوصلى الله وسلم على نيينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

فی سی 


سویدو ںکی آپادی نماز سے ہے 


سوال | ار شار باری تال ے: 

ط إنمایع مر مسجد کو من ءا واه الوم ال ی4 (التوبة۹/ ۱۸) 

”ال رک مرو ںکو نو وہ لوگ آپا رک نے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت ي امان رک ہیں۔“ 

اس آیت مں ل[ یعمر )€ (آہادکرتے ہیں) س ےکی می ہیں ؟ کیا کافروں کا یکچہ میں مددکرنا جات ہے ؟ کیا کر بے 
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ےس تد 
چوای] یقت میس مسو کی آباری اس می نماز اطاعت' اتکاف اور دم ہنی و قوی عبادقوں کے بالانے سے ہے۔ اس 
یت میں ان لوگو ںکی تحریف ے جو مر میں تقرب الى کے حصو ل کی تف صو رت کو اخقیا رکر کے اللہ تخا کی عبات 
کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے ایا نک وای بھی دی ای ہے۔ ایک مر حدیت میس ہے“ سے امام ری لھ 
نے کن آرار دمڑے: 
00 ذا رات الَجْلّ عاد الْمَسْجد اشيا لَه بالإيمَان(جاع الترمذي» الإیمانء باب ما جاء 
في حرمة الصلاق ح: )۲٦٦۷‏ 
یپ بر ی آد یک وکڑت سے ہچ رس ١‏ ا دیکھو اس کے امان سک ےگواہ بن چا '' 
آپ نے ہے بات ای آیت سے اترا لکرے ہوۓ نرائی۔ سز کن 2 ن ا 
کی ت یک یک ہے۔ 
ایجروڈاب کے حول کے نے پاک کا یکو مد بزانے میں خر کنا بھی ا کی آبادی می داخل ہے“ چاچ الد تدای 
کی رضا کے تسول کی خا رمسبریں بنا ےکی نیلت بھی اعادیث میس آئی ہے۔ ا رکفار دو ں کی ھی رکے لیے بال رد 
کریں فو ہے ان کے لیے فحت خن نہ موی یوک شر کک وجہ سے ان کے سسارے اال رائیگاں ہو جاتے ہیں لکن ار 
دہ اپے مال سے مم ینای یا اس میں بای طور بر حصہ واس فو اس مس میں نماز چائ ہ وگی۔ 
این رین 


سج شرہ ےک عم وی سے جو اص٥‏ ل کا سے 


کیب یکریم ٹپ کا مہ فربا نک ”میری اس مد یس نماز دو سری چو کی ایک ہزار ماز سے افضل ہے“ مسر 
نو یکی عرف انی جدود کے مات فصو ہے ج عمد جوک یس یں با ہے ارشاد موجودہ تام مھ کے یے بھی ہے؟ 
وا بر نوی نی یلا کے ہر می موجودہ مسر ے بت پچھوٹی ی ای طرح سو رام بھی بت پچھوئی ی۔ خلذاء 
راشین ڈنل اور ان کے بعد کے ککرنوں نے الن دوفول میں ریخ اور اضائے کے ۔ ام اجام کے اپار سے وس شدہ 
حصوں عم بھی بھی وی ہے جو اص ل کا ہے۔ 

نوی یی 


کغا رک سی روں ش راغلہ اور تقر سار گے ان سے اسات 




















اند وا ة وَالسَلذَمٌ عَلى ر سول الله وَعَلٰی آله وَصَخْبه وَمَنْ وَالاهٌ - وعد 


ک وسل ”می کہار العہاء“ نے اچ سوامویں اجلاس میں جو طا ف میں ۱٢‏ شوال سے ا۲ شوال ٠٠١۰١‏ ری تک عقر 
موا“ کافروں کے ملمانو ںکی مسروں شی واظہ اور تی رمساجد کے لے ا نکی اعات کے ستل بر غو رکی اک وک اس ستل 
س راہنمائی کے لے اح ال رں العام لادارات البحوث العلمیة والافتاء والدعوة والارشاد کو ول وزارة الاشغال 
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احکام المساجد.......... ساہد ے انام 


العامة والاسكان لشؤون الاشغال العامة کی طرف ے IT‏ تحت 
تھا یں کا مون ہے سے : 
گزارش کہ ایک یار نے ایک مس رک تق رکا میک لیا چ اور اس کام کے مرا نجام دسینے کے لے اس 
نے جس ای کو مقر رکیا ہے وہ تھسا ہے۔ امید ہے آپ راہتمائی فرا ہیں س ےکیا شر طور پ رکون اھراس 
بات سے الح تو نہیں ہ کہ ممجدو ںکی تقبراور ان کے کا مکی کرای کے لے غی رمساسوں سے برو جائے؟'' 
نل نے اس موضوع سے تلق جب اس تحقیقی کمک جائزہ لیا سے ”کوت الحا والافاء' کی - موک ی ککیئی۔ نے 
یا کیا نا اور پور اس موضوع سے متحلقی وہل مکو کی تات لتاق ہے رائے قائمک یکہ جب مسلمان می کا کر کے ہوں تو 
تیر سابد کا کام کافروں کے سرد خی سکرنا چاہے“ اود اس متقصمد با در مقاصد کے لیے کافرو ںکو نیس بلاناچا نے کہ رسول 
اللہ ٹپ کی اس یت بر عم کیا جاک ےکہ ”جم ۃ العرب میں دددین نمی ہونے پاس“ © 
اس علاتے می وین“ اور امن و اخقرا ری حفاظت کا بھی ہیی تقاضا کہ یماں ی رمسلسو ںکو نہ آنے دیا جائے۔ ای 
طرییق ہی سے ہم اپنے مم ککو ان خطرات سے بپچا کے ہیں جس میس ہمار ےکی پڑ دی کک کافروں کے ”شم بہونے اور ت 
سے امو رکی زمہ وار کی وجہ سے متلا ہو گے ہیں۔ کافرو ںکی طرف سے مسچدو ںکی ڈی :انگ اور اس کے مطلقی ٹیرٹس 
رہوکے کے ؛س پیل وکو بھی شروت راز خی ںکیا جا سل کہ وہ انی ںمگرجو ں کی کل و صورت کے تریب یا مشظابمہ مناغ کی 
کو شش بھ یکریں گے جیساکہ لی طور پر لت بجلہ ایا یھن میس آیا ہے یزود و لک یی اوراس وشن میں بھی دھوکا 
ریں ےکیوکہ وہ نو اسلام اور ملمانوں کے وشن ہیں۔ 
FF‏ 7 سفارش ری ےل وزارت اشفال' وزارت رم اور وزارت او اف وق یں علومت کے ال زمہ دار 
لوگو ںکو یہ رہنا چایے ہج نکی ممیدو ںکی قرو کرای کے ملل ہیں ذمہ واری سج کہ وہ اس بات کا بڑئی کن کے اھ 
اتتا مکری کہ رو ں کی لیے سلسلہ میں جب یکی میکیدار س ےکوی معاہدہکریں ل اس می ہے شرا ضرور ہیں 
کہ وہ کی فی رم مکو سپ کی تھی رکے سلملہ می ںکسی بھی کام پر یں لگامیں گے۔ والله ولی التوفیق۔ وصلی الله علی نبینا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم۔ ٠‏ 
ہز دکبار الحلہاء “ر یں اہلاس عبدالرزاقی ی مر 
اعا گرا ئی در علا م کرام : یراش خاط “عبدالشر بن ٹہ بن مید عبر الح زر ین عبد انشہ بن باذ“ لمان بن عی ر“ غر الحر۔ 
بن صا مھ بن لی اران“ راشد بین خی ن ' مھ بن جمیر“ ایرام ین مم آل جم عبداللد بین غریا ن“ صا بن غمون؟ 
پر امیر سن 'عبدالڈہ بن قحو عپ راہ بن یج اور صاخ بن یہد ان۔ 


| تلف موا تع بر ساب رک تز ہیی و اراش | 
3 سوال ] شض مچروں شس ہے وار س کہ عیدالفطری وکر وی مناسیتوں کے موتح پر اننس کی کے رک برکے قتقوں 
اور چھولوں ویر سے سجایا جات ےکیا اسلام میں ہے کل جائز ہے؟ اس کے جنواز یا مااع تک کیا رل ے؟ 


لن کشف الاسلی ےت زو لارا لوز ا اون 94تت رل شقا منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 





یچ المساجد 


ا ری اللد ےک اوہ زین کے بھتین گکڑے ہیں۔ الد تھا نے عم دا دوس ےد 7 
سوا ز کے ساتم رفعت و قت کش جائے “لوگ مسچدروں میں آکر ین بجحھیں اور رشدوبھا یکی وہ رولت 
ماص لکریں جو ان کے لیے ٹیا و آخرت مس سعادت وکامانی کا ذر یہ ے۔ ای طح میں ىہ بھی م س کہ سرو ںکو 
یی بتوں' ل وہر عت کے ائمال' خرافات “یل پیل“ جارس“ ابوولعب اور شوروغوتا سے پاک صاف رکا جاے 
کہ مجر می سکس یکم شدہ چ کا اعلا نکر بھی نوع سے اور وہ تام امور بھی نح ہیں جن سے مسر ایگ عام راست یا 
ارت کا بازار معلوم ہو یز اس بات سے کی عکر دیاگیاکہ مہہ س کی مردےکو دش کیا جاۓ یا سح کو قروں پر با 
جائے۔ چ رک دیداروں پر صو یں لڑکانے ادر بنائے سے کی ت جکر دراگیا ہے“ الخرض ان تام امور ے ےکر و گیا سے 
جو رک کا زرلچہ ہوں' اللہ تا یی کی عیار تکرنے واے کے و لک وکی اور طرف مشخو لک ر وائے ہوں پا اس مقر 
کے منائی موں سکی اط کچد متا جا ے. کیم میم نے بھی ان تنام امو رکو حوظط خاط ر کیا جییاکہ آ پکی سیرت 
اور آپ کے گل سے معلوم ہو ے۔ امت کے سا بھی آپ نے تام امو رکو دانع فرمادیا کہ احزام اور تھے ساہر 
کے ستل میں بھی امت آپ ےش ترم ر چ“ آ پک بدرایت سے یٹس یاب ہو اور اٹہ کے رسول این مک کی اقتراء 
درد یکرتے ہوۓ اہر کے ریہ اسلائی شعا رکو سربلن دکرنے کے لیے صکرم مل ہو۔ 

بکرم پٹ سے یہ ہرز میمت نہیں کہ آپ نے مس دی عظم تکی غاط ربھی عیروں یا دنر مناسبتوں سے 
روشزوں اور پچھولوں کا اہتنا مکیا ہو رات خلغاء اشد اور ان ترون اوٹی کے امہ تندین سے کی البا ات ہیں 
ہے جن کے بارے بیس رسول اللہ و کی می ہکواہی س کہ دہ ”ق رالقرون“ ہیں عالاکک کی ین صرلوں بی میں لوگ بت 
رق یکر کے تھ مال و دو کی بھی فراوانی ہو پچگی ی؟ تر زیب و ثافت سے بھی وہ نوب آشنا ہو گے ے' اراش و 
زیا اور رنک و و رک افواع و اقام کی چچززیں بھی ہیں میس میں کان ان سب بانوں کے بوجوو انموں نے ای اکوئی 
کم خی سکیا تھا اور بر ہ رر کی خر دبھلائی فو صرف اور صرف حضرت مہ زیی آپ کے خلفاء راشندین نم اور ان کے 
شش ترم پر لیے دالے امہ دی نکی اع ی می ے۔ 

پھریروں میں جائ جلائےے“ کی کے کہ لئے“ جنڑے ارانے اور وی و اراش کے لے عیدوں اور وکر 
مو قھوں پر پچھول سان می ںکفار کے اتر مشابست بھی او ہے۔ وہ بھی تو انگ روں اور مندررول می لباق یکرت ہیں اور 
یکریم یم نے یں اس بات سے مع رمیا کہ ہم کافرو ںکی عیروں اور عبادنوں میس ان کے ساجھ مشاہہت انار 


یں 
وی کی 





GEG 
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لے اام 


حضرت ر ای مل سے مردی “می تک وسل دی کا مج طری ت کیا ے؟ 
می کو تسل وت کا ری طریقہ یہ ےکہ سب سے پل انان“ می ت کل شرم گا هکو دہ سے“ پرا سے کل ریا 
شرد مکرے اور پل اسے وض وکڑاسے لان اس کے مت اور ناک می پالی نہ ڈاسے بلک ہک یڑ ےکو پائی سے کے اس کے 
ہہ اور جا ککو صا فکر دے“ پھر بائی مکو اےے پان سے دعوئے بس میس ہی کے سے لے ہہوئے موں (وہ اس س خگہ) 
ری کے سی بای ککو ٹک پا میس ملا ہیں ادر پچمرپانی میس ہاچ ڈا لکر بلایا ہاے کہ ہبی کے چوں کا بھاگ پیا 
ہو جا و ھاگ ل ےکر سراور وا ڑگ یکو دعو دے اور پال چوں کے ساتھ ہاقی سارے مکو ایی رح دجو را جا“ ری 
کے چوں کے استعال سے خوب ا تھی طح صفائی ہو جات ےگی۔ آ خر بار حم رپا ہیا ہو سے اس میں کافور بھی شا یکر 
لا جاۓ ج وکہ ایک مروف ہوشبو ے۔ علاء فرماتے ہہ ںکہ کافور کے استعال کے فاکرے ہے ہی ںکہ اس سے مم خت ہو 
جا ہے او رکیڑےکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ 

ار میت کے م پر کل زیادہ ہو ت اسے زیادہ بار کل دیا جا ےکی وککہ بکرم طم نے ان خواجین سے قرا تھا و 
آ پک صاجزار یکو کت یں ۱ 


فلا 30آ e A‏ کت من ذلك إن ان ذلك سم داري 
الجناش باب الكافور في الآخیرق جح ٥۹:‏ وصحیح 2 et‏ باب في غسل المیتء 
ح:۹۳۹) 


”سے تین بار با پایچ بار یا مات پار سل وو اور کر رورت حو سکرو او اس سے زیادہ پار بھی ٹسل دے 
عق ہو“ 
تل کے بعد میت کے مم سے با یکو صا فکر وا ہاے اور اس ےکن پا دیا جائۓ۔ 


شس یں 





شوہ رکے انی بیو یکو تسل دسیے می شکوئی مع یں 





| سوا ] نے عام لوکوں سے ىہ بات بھت کن س کہ وفات کے بعد یوی اپنے شوہ رکے لیے حرام ہو جا ی سے یز 


کے سے ا سکی طرف وھا اور اسے تریس اہارنا جائ ہیں ہے ۔کیا یہ بات م ہے؟ جواب سے وزی“ ال 1 49 
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کتاب الجنائز 


رکٹ عطا فرماے۔ 
شی دال سے ہے بت غیت سب کہ ای می کو می کہ یدی اپ خپ رک شل دے ادر اسے دک 
اور شوپ رائ بیو یکو کل دے اور ا کی طرف درکھے۔ رت اسماء بشت یٹس نے اپے شو بحرت اوک رہ یٹ کو 
و تسل وا تھا نل اور رت فاط یاقا نے وصیت فرائی شش کہ نہیں حر علی بویٹھ تسل ریں. © 

.سس چم این از س 


| میت کے سو کے وات اارتا | 


ج بکوئی س فوت ہو جاۓ اور اس نے سوے کے وات لگا ر کے ہوں وکیا انیس ا٣ر‏ جاتر ہے کہ ایکا 
رض اداکیا جا خواہ ہے ساف سے تہ اتر کے ہوں اور ار ای کے مہ تر دہ ہو وکیا یں شہ ارا جاائۓ؟ 
چ بکوئی س فوت ہو جائے اور اس نے سونے با چائ ری کے دات کے ہوں اور ایس سای سے نہ را جا 
کت ہو فو پچھرا نمی نہ اہر سکوی حرح نہیں“ خواہ وہ مقروض ہو یا نہ ہو۔ اور چھے وقت بعد یں اہا رج بھی کن ے 
لہ وارث اس لے لیس ا ان سے اس کا رض اداکیا جائے اور اکر ا یں سای سے ا ]دنا لکن ہو تو پرا یں اہارنا 
واجب ےکیوکلہ یہ مال ہے اود درت کے ہوتے وئے ما لیکو ضا کرھا درست میں ہے۔ 

سس جج این پان سے 


| وال ] کیا میت کے بال کشا جار ے؟ 

چوا ار می تکی مو نچھوں کے بال بست لیے ہوں تو انہیں کے می ںکوکی حرج نہیں ' ای طرح بل کے پللو ںکو بھی 
صا فکیاجاسکتا سے لان وفلت کے بعد زناف اوز شرم کہ کے بالو ںکو صا فکرنا جائ نیس “کب وتک مرو ہدیا عورت ا کی 
شرم کا کو اھ انا ہا نہیں ے۔ اوی کے سر کے پالوں می ں ن یکر ری جا اور عورت کے پالو ںک وگو ٹر ھکر تین یں 
بای جاھیں اور ا یں تی کی طرف ڈال دیا جائے کاٹانہ جاۓ اور اننس ای طح اپٹی عالت ٹس رچ ریا جائے۔ 


سم اقش ال ب 





ر موطا امام مالک :223/1۔ 
() سنن دارقطنی :18/2“ حدیث : 1833 والبيهقي فی الکبری: 396/3- 
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نماز جناز ہک یکیفیت 





ماز جنا زه یکیفیت 


امیر س کہ آپ نماز جناز وکی ا سکیفی تکو بیان فیا ریں کے جو ن یکریم ڑم سے خابت سے کی وکلہ بہت سے 
لگ اس سے اداقف ہیں؟ 
اب نماز جناز ہک یکغی تکو نی مم اور رات کا ہکرام ھم نے مان راا سے اور دہ ہکہ سب سے پل اللہ 
ا کک فار کرو کاپ رتو ت“ سو رة الفا اور اس کے ات ےکوی پکھوئی سورت با چند آیات ہے“ 4# 
اللہ اکب کے اور بھیکریم لا ہے وی دروو بڑھا جاۓ جو نماز کے خر میں بڑھا جا ہے پچ رتیسری بار اللہ اکب ر کے اور ممیت 
کے لے دعاکرے“ افل بے س کہ ہے دعاپھے: ۱ ۱ 
٤‏ اغیْز لیا وَعَيَعا وَشَامدِنً غاا وَصَیِیر ا َکبیرنا وَدکرنا راء الما 
یی متا اح ۾ على الإشلام» رمن توقية ما وف عَلى الإيمَانِ» اللَهُمٌا لا 
ا تفا بَعْدمٌا(سنن أبي داود» الجناثز» باب الدعاء للمیت» ح:٣۳۲۰‏ وسنن ابن 





ماجهء الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة علي ا CEA:‏ 
ملم عفر ۸ وَارُحَمْهُ وعافه راخف ڪه ل وسح مُدْخَلَُ وَاغسلة بِالْمَاءِ 
الج وَالَبرَد e‏ يت الوب الأبیض م من الذَّسِء ودل دارا 
حرا من دارو وهلا خا من امل سم مو اجه وَأعله مِنْ 
عاب ار ومن ا مسلم» الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاۃء ح:۳٦۹)‏ 
«وافسَّحَ ل في بره ونور ل فیا(صحیح مسلمء الجتائز» باب في اغماض المیت والدعاء له 
الخ ح:۹۲۰) 
”اے ال !9 مارے زثدہ اور ھردہکو'حاضراور تا کو چو کے اور بڑ ےک و“ ھردوں اور ۶ورلو ںکو کٹ رے! 
اے اللہ ا ہم میں سے جن سکو زندہ ر کے اسے اسلام بر زندہ رکھنا اور ج یکو وفات دے اسے امان پر فو تکرنا۔ 
اے اللاو یں ا لب مصرکرنے) کے اجر سے خروم ن کرنا اد تہ اس کی وفات) کے بعد می ںمگرا ہکری۔ '' 
گناے اللہ !و اے ماف فرارے؟ اس ے رتم فا اسے مزا (اور عزاب) سے کیا اسے عافیت رے اور 
ا سک یر رماد مان فرما اور اس کا کان (ئکشارہکر رے اور اے خطائؤں(او رگناہوں) ے ال“ برف اور 
اواوں کے ساجھ ار وغو دے اور پاک صا فکردے تیے نو سفی رکپڑ ےکو مل پیل سے پاک صا فکر را 
ے۔ اور اسے اس کے (ومیا کے )گر سے برح اود اس سک ےگ روالوں سے مت رگ ردانے اود ای کی یوی 
سے متریوی پرلہ بل درے رے۔ اور اسے جن میں داخل ٹہارے اور اسے ر اپ ے اور( م 
ک) اگ کے عزاب سے اہ دے وسے۔“ 
نو سی ت رک وکشاوہ 7 دے اور اسے فو رکررے۔“ 
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کتاب الجنائز 





ہے سب وا ب یکریم لا سے ابت ہیں ال رھ اور دعایں بڑھہ لے نو برک یکوکی حرج ہیں شلا ہے دعا پڑت کک ہے: 
للم إن کن مُخسسًا تَرذ في إِحْتَایہ ون كان مُا جاوز عله (الستدرك 
للحاکم:۹/۱٥۳)‏ 
”(اے اللہ !)اریہ تیگ سے تو اڈ اس کی نکی (کے اجروقاب) مس اضافہ فیا اوہ اکر ے خطاکار ہے ناس کی 
خطاڑں) سے درگزر ہا۔ اے اللہ تو اے معاف فہااور قول ثابت کے ساتم اس عابہت شی عطا فرا۔“ 
:2 ھتہ الله اکبر کے اور تھوڑے ے وقفہ ے السلام علیکم ورحمة الله کے ہو سے دامیں طرف ایک ہار لام 
رر ےا ہ رحب رس ساتھ رم الیدی ن بھی تب س کوک یہ ن یکریم ڑل اور !خض کا ہکرام ٹک سے مابت ے۔ © 
سنت ہے ےکم امام مرد کے رکے پا اور عورت کے درمیان می سکھڑا م وکوک بروایت الس و کر بین جنرب باق 
یکرم ڑم سے ای طرح عابیت ے۔ لض علاء جو ے فریاتے ہی ںکہ مد کے سمنہ کے پا سکھڑا ہونا نت ہے فو بے ایک 
ضیف تول ہے“ ہمارے م کے مطابق ا سک یکو دمل یں ہے۔ نماز جنازہ کے وقت می ت کو قبل رخ رکھا جا ۓےکی وہ 
کہ کے پارے میں نب یکرم مو کا ارشاد ہے ہے: 
تھا قبل الاين أ وَأَمْوَاتَاهلم اجدہ) 
ہے زٹرہ اور مرو سب ممالوں کا تہلہ ے۔'' والله ولی التوفیق ۔ 
سس ہچ این از 


وت شدہ بی“ ج سک نماز جنازہ بول جا ےکی وجہ سے نہپ ھی جا کی 


میرا ایک چ مکی عم رکا پچہ نوت ہوگیاتھ “یس نے اسے قبرستان میس جاکر رف نکر دیا کین بھول جان ےکی وہ سے 
س ا سکی نماز جٹازہ نہ کک“ اب کے ےکی ق رک بھی علم ہیں ہے وکیاکوئی ایا دق باکوگی اور ایا گل ہے جو ماز 
جنازہ س ےکفای یکر کے؟ 
کوئی ووسر ایی ئل یں جو نماز جنازہ س ےکفای تکر کے خواہ می ت کی بوق عم رکے آو یکی ہو یا چک عرق 
غاز جنازہ کا بدل ہو کا سے نکوئی اور یکی کا کام لا اس قبرستان یم جا جن سکی ایک مرش اس س کو دش نکیا تی 
رتا نکو اپنے اور تبلہ کے درمیا نکر لو اور اں ےکی نماز جناز هکو وضو اور نما زکی دنر ام شراک کو ر 
اوکرواج کہ آ پکو مین طور بر ج ےکی ق رکا عم س ایر اس طح نماز جنازہ تاکان ہو گا۔ ار شاد باری تحال ے: 
ملیف الد ننسا لا وسا (البقرة٢/۲۸۲)‏ ِ 
”اللہ تی یکی مخ سکو ا سکی طاقت سے زیادہ لیف میں دتا۔'' 
اور راا : 





07 مصنف ابن ابی شيبه' الجنائز' باب فی التسليم على الجنازة كما هو حديث :11491- 
ج ارچ ے ستل علاء کے مابین کف فیہ ہے آ ہم راع تول کے مطاق غاز جنازہ شش کے ساتھ ر الیدی نکرنا ع مرف اعاریٹ سے 
جات نہیں بک ابین عم راتا سے موقو تقول ے ۔ (مصنف ابن الی شیب :298/3 تنصیل کے لیے ملاحظہ ہو: اکا م ابا لالباٰ) 
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نماز جناز هکی کیفیت 





انوا فوا الله ما اع (التغاہن١٦/٦۱)‏ 
اور ہت مو 


اور یکریم شر نے ریا ہے: 


بدا کے بأئر فا نوا مته م اسْتطعتمٰ ودا ھی ع شیْء فَاجِْْبوها(صحیم 
لري الاعتصام بالکتاب والة باب الاقتداء بسنن رسول الله قائف ح YTAA:‏ وصحیح مسلم الحج؛ ُ 
باب فرض الحج مرة في العمرء ح (ITTY:‏ 


”جب میں ”ہیں کی بات کا عم دول فو ترد کرای کی اطاعت الا اور ج ب کی بات سے م مک روں لو 
ای سے اتا بکرو۔ٴ 'واللّه الموفق ۔ 
سس سے لئ ہے 


جب نماز جنازہ اور فرش نماز تح ہو جا 





ج بکوئی آدبی مر میں داشل ہو اور وہ دی ےکہ لوگ جنازہ بڑھ رہے ہیں وقت بھی تک ہو شلا نماز مخرب کا 
ونت ہو (اجھی اس نے نماز بھی ہو) وکیا وہ نماز ”خرب بڑھ یا ماز جنازہ؟ 

ار فرش نماز کا وت م ہونے کااندایشہ نہ ہو فو پل نماز جنازہ یھ سے کوک اس طرح رض ناز لوت خی ہو 
گی ج بکہ لہ رض پڑ جن کی صورت میں نماز جنازہ فوت ہو جا گی اور اس طح آ دی دووں فضیانو ںکو ما ص لکر کے 
کاو اکر فرش نماز کے وقت کے م ہو جانے کا اندییشہ مو فو چھر رض نماز رور کر نے اور نماز جناڑہ پچکھوڑ و ےک وت نماز 
جنازہ فر ضلکغمیہ ہے۔ ہہ لوگوں کے پڑھ لی کی عصورت میں ىہ فر س ب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے ج بکہ فرض نماز 
کے لے وف شرا سے جب کک وت پاق ہو تو اس می ںمگخیائنش سے کن جب وفقت تک ہو و اس وقت رض نما زک ادا 
کر مصحین ہو گا. وباڈہ التوفیق۔ وی اللہ علی ییا یر آل وہہ وسلم۔ 

...تو کو 


مو ونت میں نماز جنازہ 


| صوآلی | کیا نوع وتک س نماز جنازہ پڑھنا ہار ے؟ 
نماز جنازہ عمالحت کے ان ا وتات می و جائز سے جن میں وسعت سے ما عصریا رکے بعر لان وہ اوقات جو 
تک ہیں بن میں ہا نیس ملا غروب فاب کے وقت ش کہ ورح غروب ہو جاے “ طلوع آفاب کے وفت کہ ایک 
یز کی مقرار پراہر سوررج بلند ہو جاۓ اور روپ ہر کے وقت کہ زوال شرورع ہو جاائۓ۔ یاد رے ان اوقات میں مب تکو 
وش یکر بھی جائمز یں ے۔ 

س چو ابع تر سے 
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کتاب الجنائز........ نماز جناز ہک یکیذیت 


عورت کے لیے نمازجنازہ بڑھنا جار سے 


| ول ] کیا ۶رت کے لیے مردوں کے ساتھ شریک م وکر نماز جنازہ بڑھنا ہار ے؟ 
ان عبادات میں اصول ہے ے مجن کا الد تال نے اٹ کاب می اور رسول الہ یکم نے انی سنت میں مان رای 
کہ ہے عردوں اور حورفوں کے لیے عام یں کہ مردوں با عورتو ںکی تخصبی سک یکو رمل موجود ہو۔ نماز جنازہ کی ان 
عبادات می سے سے ج کا اللد اور اس کے رسول موا نے کم دا ے سو ہے خطاب عام ہے جو ھردوں اور عورتول س بکو 
شای سے“ لزا اس فر کو کشر بیشن ماتوں میس صرف مرددی اواکرتے ہہ ںکیوکہ عو رتیں تو اک اچ ےگھعرویں ہی س موی 
یں لن ار کی ایام وکہ صرف ۶ور یں ب یکی می تک نماز جنازہ بڑھیس نو اس سے فرض ادا ہو جا گا۔ خضرت ماک 
ا سے ہابت ےکہ آپ نے عم وا کہ سعد بن الی و قاش کا جنازہلایا جاۓ کہ وہ بھی نماز بڑھییں“ © چنانچہ جرت 
حا کرام میس سے کی نے بھی اس سے اختلاف ی سکیا تھا ۔ اس سے معلوم ہواکہ عورت کے لیے مردوں کے ماخر غاز 
جنازہ میں شر تکرنا ہار چ ۔ نماز جنازہ میں بھی عورفو ںکی یں مردو ںکی عفوں سے تی ہو گی" بی بھی ہابت ےکم 
ورل نے بھی م یریم و ای طرح ماو ھی © ھی جس طرح مرووں نے پڑھی تھی بں لن ور تیں دن کے 
لے جنازہ کے سات قجرستان ہیں جا کت وتک نب یکریم کا نے انیس اس سے مع راما ہے۔ 


فو یھی ا 





کیا ۶و رت نماز جنازه زیم کن ے؟ 


دی میں آیا س کہ کو رت نماز جنازہ ہیں پڑت“ فطل الجخ سے سوال ہے س ہک کیا ہے مو ہے؟ 
یلا از جازہ رودل اور ورول سب کے سے چ کوک یکرم لی نے راا سے 
امَنْ شه َ الْجَتارَة حم یصَلی فل قیرط وَمَنْ شه حٌى تُدْفَنَ كان له قيراطان قیل: 
وم الّقيرَاطَانِ؟ قال : مثل لْجَبلينْ الْعَظْيْمَّينا(صحيح البخاري» الجنائز» باب من انتظر حتی 
تدفن» ح: ٥:‏ وصحیح مسلم: » الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة» ح:٥)۹)‏ 
”س شف نے بنازے میں شریک م وکر نما جنازہ بھی اسے ایک تراط ٹذاب متا ہے اور جھ اس کے ون 
تک موجود رہے اسے دو قاط ڈاب ا ہے۔ مکی ایرو قاط کے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرایا دو بڈڑے 


اڑول کے برای“ 
لن عورتوں کے لے جنازہ کے ساتھ قبرستان میں جات جائز ہیں ہے کوک ہیں اس سے ےکر وکیا جعیس اکلہ حخرت 
ام خطبہ ٹا سے روایت ہے: 


© صحیح مسلم' الجنائز“ باب الصلاة على الجنازة فی المسجد' حديث : 973- 
سنن الکبری:80/4۔ 
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کتاب الجنائز........ از جنازہ یکبفیت 





هیا عن ابع الْجّائز تلع بعر مم يعرم عَلِيَا(صحح البخاريء الجنائزء باب اتباع النساء الجنازۃ 
ح :۱۲۷۸ وصحیح مسلم» الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» ح:۹۳۸) 
”یں جنازوں کے ساچھ جانے سے کر وا گیا اور اسے مارے لے ضروری قرار س واگیا۔“ 
جن نماز جنازہ یڑ نے سے عورف ںکو مع نمی ںکیاگیا نواہ نماز جنازہ مس میس ادا کی جا ردی ہو اگم یا جٹازہ کہ میں۔ 
ور یں مسج ہوی میس ن یکر میم کے اھ بھی اور آپ کے بعر بھی نماز جنازہ بڑھتی ری ہیں۔ ® 
جنازہ کے ساتم ران تک جا ےکی طرح زیارت قور کی صرف مرروں کے لیے خصو ی س وکل رسول الد مم 
نے قرو ں کی زار تکرنے والی عورتڑں پر اعنت فربالی ے۔ پا اس ممالعت میں عمت ہے ےکلہ جنازوں کے ساتھ 
قران جائے ادر زیارت ور ٹل ای پات کا اندلیٹہ E‏ سس رد اور دو ںکی وجہ سے ورت فت 
میس جلا ہو گی۔ واش م۔ زی شا نے فراا: 
دا تركث بَعْدي ئة صر عَلَى الرِجَالِ مِنٌ النسَاءۂ(صحیح البخاري» الكاح» باب ما بى من 
شؤم المرأة ... الخ» ح:٦۹١٣‏ وصحيح مسلم» الرقاق» ہاب اکثر أهل الجنة الفقراء ٠...‏ ح:۰٠۲۷)‏ 
”م نے اپنے بع دکوگی ایہا فت نہیں پچھو ڑا جو مردوں کے لیے عورقوں سے پو ےکر قصان رہ ہو_'' 
سے ہج این از 


تاران نماز جناڑہ 


م طاتبانہنماز جناز ہکس طح بڑھیں ؟ 

چوای] ناد غاز جنازہ بھی عاضرمی تک نماز جناز کی طح ہے۔ بی دج س ہکہ ب یکریمم میم نے جب انی کے 
اتقا لکی خردی تو آپ نے لوگو ںکو کم دیاکہ عیدگاہ میس مجھیں۔ وہاں آپ نے لوگوں کی یں بنا دی اور یرای طرح چار 
گبیروں کے ساتتہ نماز جنازہ بھی ® جس طرح آپ عاض می تک نماز جنازہ پڑھاکرتے تھ. لگن سوال ہے ےک ہکیا پر 
میت کی اتات نماز جنازہ بھی ہا ق سے با خمیں؟ اس ستل مس ایل عم میس اختلاف ہے۔ !شض ہے کت ہی ںکہ ہرایک 
میت کی طائبانہ نماز جنازہ بڑھی جا کق ہے ہی کہ ٹن نے و یماں ت ککھا س کہ آو یکو چای کہ ہرشا مکو نماز جنازہ 
پڑت اور یت ی ےکر ےکہ ہے ہراس ملما نکی نماز جنازہ ہے جو بج زین کے شرت با خرب میں وت ہوا ہے۔ چھ دنر 
امل م کاب یکنا ہ کہ ہ رای ککی نے یں بک مرف اس س کی خائبلنہ ماز جنازہ بھی جائے جس کے بارے می ہے 
معلوم ہوا ہ وکہ ا سک نماز جناذہ نیس پڑ ی ی۔ ایک تیسر ےگ روہ کا ی کنا س کہ ہراس مخ سک نماز جنازہ انیا بھی 
جائۓ جس نے م نافع وغ کی صورت میں ملمانوں بر احا نکیا ہو۔ ان میس سے وا قول یی س ہکہ صرف ای مخ 
کی نماز جنازہ طائبانہ بڑھی جائۓ جن سک نماز جناذہ نہ اح یگئی ہو۔ 


ژ0 صحیح مسلم' الجنائز' باب الصلاة على الجنازۃ فی المسجد' حدیث : 973- 

ر) سنن ابی داود'الجنائز'با ب فی زبارةالدساءالقبو ر“ حدیث:3236و جامع التر مذ ی“ حدیث:320 و سنن نسائی'حدیث:2045۔ 

() صحيحبخارى 'الجنائز' باب الصلاۃعلی الجنائزالخ “حدیث:1328-1327و صحیحمسلم'بابفی التکبی رعلی الجنازۃ“حدیث:951۔ 
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کتاب الجنائز....... نماز جاز هک فت 


غلغام راش ہن ڈیو کے عیر میں بست سی ایی شنمیتیں فوت ہوکھیں جن کے مسلمانوں پر بمت احساات تھے کان ان 
یس س ےک یکی بھی خائبانہ نماز جنازہ ادا شی ںک یگئی۔ عہاوات کے سلسلہ میس اصول ہے سب کہ وق فکیا جائے الم کہ ان کی 
مٹروعی کی ول موجور ہو۔ : 
این یں سے 


تاتپانہ نماز جنازہ برهن رسول اشر ہکا خاصہ یں ہے 


اسول ] کیا ہارے لے بھی ای طرح خاترانہ نماز جنازہ پڑستا جاتر سے جس طرح ر سول اہ مم نے اپے دوست جائ کا 
اد یع ابا مرک آپ بی کاغاصہ ا؟ 
چولاں) اتاد ماز جنازہ ہا ےکیوکلہ بکرم ما نے اسے بڑھا ے۔ مہ آپ کا غاص بھی یں کی وک حضرات سحابہ 
کرام ھم نے بھی ت آپ کے سات ماش کاجنازہخانہ ڑھا تھا اور پرا سل یرم خصوصیت بی ہے (الا کہ توصت 
یکو یل ہوا لین خائانہ جنازہ ایک انم بک صرف اس کا بڑھاجائے گاجٹس کا اعلام میں خا متام مرج ب و گا۔ 
وصلى الله على نبيدا محمد و آله وصحبه وسلم. 

-.۔۔ فو ی 


نماز جنازہ کے بعر وعا 


ماز جنازہ کے بعد وعا کیا گم ے؟ 
چب رعا عباوت کی روح ے۔ ‏ بنرے کا اپنے رب سے اپے لیے یکی ادر کے لیے اکن ادر ایی ضردرت و 
عاحت برادی کے لیے بے مولا کے ساسے وناز اور عبودیت کا اظما رکرنا ایک ایا کم سے ج سک الہ تحال نے اپ 
کاب ےڈ میں تر خیب ری ہے چاچ رال ے 
ط وبال رکم آنغونۃ اجب دد (الغافر )٠٦/٤٥٤‏ 
”اور تممارے پور دگار نے فربایا کہ تم کے سے دعاکرو می تحماری (وعا) تیو لکرو ںگا۔” 
اور قرا : 
# ادعوا رد نے رتمک (الأعراف۷/ )٥١‏ 
”(لوکو!) ا سے بروررگار ے ماک سے اور کے کے را می مانگاکرو۔ ٠‏ 
رسول اللہ مل نے بھی اپے قول و مل ے وعاکی تین فرباگی سے اور وما اسل اطلاتی سے الا یہک کی وقت 
کے اتر ا کی تیر مامت ہو جا کی عالت ا کی وقت مین میں کرت کے اتر واک تر خیب عابت ہو شلا ماز میں 
بحاات بد یا رات کے آخری حصہ می دعاکی ترغیب موجود سے ازا اطلاقی و تیر کے پارے میں مسلما کو صرف ا کی 
بن یکرم چاہیے جو نصھوص سے عابت ہو۔ نماز جناز وکی اعادیث میس میت کے لیے دعاکرنا امت ہے ای طرح دن سے 











رق جامع الترمدی' الدعوات' باب ماجاء فی نفل الدعاء' ج :3371- 
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2 3< 
راغت کے بعد بھی میت کے لے دعا اور استغفار ثابت ہے۔ چنانچہ ر سول اللہ موم کا ہے مول غا کہ جب آپ می تکی 
نین سے فارغ ہو جات نے کے با سکھڑرے ہو جاتے اور فرمائے : 

زوا لأَحِيکُم وَاا لوا لَه بالشٔیتِ فإ الان سانسن أبي داود الجنائر باب 

الاستغفار عند القبر ... الخ ح:٣۳۲۲)‏ 

ا بھائی کے لیے استغغا رکرو اور ثابت قدم رب کی دعاکرو نکی کہ اب اس سے سوا لکیا جائۓ گا '' 

رسول اللہ مار سے ہے بھی ایت کہ آپ جب برو ںکی زیارت کے لیے تشریف لے جات نے ایل قور کے لیے 
را فریات 8 اور حقرات صعحاب ہکرام پا مکو زیارت تو رکی دعااس طح سککھاتے بس طح آپ قرآن بی رک سورتیں 
مھایاکرتے تھے لیکن نماز جنازہ کے بععد دعاکرنا۔ نی ولا سے ہرک ہرگز ات نیس ہے۔ نہ آ پکی سنت سے ہے ات سے 
اور نہ عحفرات میا ہکرام اق کی سنت بی سے اکر نمی ڈول نے یا کا ہکرام نے نما جنازہ کے بعد دعاکی موی فو وہ بھی ای 
رح مابت مون ننس طح آپ سے نماز جنازہ میں' زیارت تور کے موی پر اور رذن سے فراغت کے بعر رعا ایت ہے“ 
ابنرا جب نماز جنازہ کے بعد آپ سے را بت یں ے و اسے یتین بد عت قرار ریا جائۓ گا او رکسی بھی سادا نکو اس 
موقعہ پر دعاکرنا زیب ہیں دیتا کیو نی مایم نے ارشاد فرایا ے: 


کتاب الجنافز......... ناز جناز ہک کیت 





ق ۳ - و ظا ہے 7 3 

ا e‏ ھکل 2 202 2( Aly‏ ہے oS o a‏ 
«عليكم بسنټي وسنه الخلفاء الرّاشدين المھديينَ وَإَِكُم ومخدثاتِ ارد ا . )ا(سنن 
بي داود» السنة» باب في لزوم السنة: ح:۷٠٦٤)‏ 


”یری سنت اور (میرے بعر ک) ہرابیت یاف ضلقاء راشد ین کی سن تکو مضب وی سے نمام لو اور رین بیس سے 
نے امول سے کو 
س ل 


کافروں کے چنازوں میں شرکت 


کاڈروں کے جنازوں میں رت کے بارے می ںکیا عم ہے جو آرج کل ایک سیای روات اور بن الاقوائی عرف 
بسن چاے؟ 
ال رکافر موجود ہوں جو اپنے مرو ںکو خود وش یکر یں نو لمانو ںکو ا نکی غین کا کام خی ںکرنا چاہے بللہ 
نین میں شرت اور تعاون بھی نی سک رن چا اور نہ ان کے جنازوں کے اھ جانا چاے کی کہ رحول الد مزلم اور 
خاغاء راشدین شک سے ہہ عابت نیس ہے بکہ اللہ تعالی نے اپنے رسول مو وج راڈ بن الی این سلو ل کی تر ہکھڑا 
ہونے سے ئح فرا وی تھا اور ا کی علست اس کاکفربیا نکی گی ؟ اد شاد باری تھا ے: 
ولا صل ع اح يْنہُم کات ابدا ولا قم عل قرو لچم کتروا بان ود شولہہ مانا و 
فقوت )€ (التربة۹/ )۸٤‏ 


3) صحيح مسلم'ٴ الجنائز' باب مايقال عند دخول القبور والدعاءٴ ح:974 - 975۔ 
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کتاب الججنائز ........ می تکو وف یکرتنے کے اکام 
”اور (اے کر )ان میس کول مرجاے ےآ پ ببھی اس پ (نمازجنازہانہ پڑھناادد نہ ا یکی قری ( جا کے 
موم جلاشبہ ان لوکوں ے الد اور اس کے رسو ل کاا کا رکیااور ہے کی ابی عالت می کہ دونافرمان کے“ 
ود اکر انرا یں دف یکرنے کے لے موجودنہ ہو ق لاوک پاپ ےک اٹیں دف نکر ویں جس طس یکریم 
ٹلا نے وہ برر می تا ہونے وا لے کافرو ںکو دش کردا وإ تھا 


.ہہ لو کی سے 





ر جوں کے جناڑہ شس عاض رہونا 


| سوال ] کیا اال سنت کے لے بد حنتوں کے جنازوں میں عاضر اور ان کے مردو ںکی نمازجنازہ پڑھنا جات ے؟ 
وہ برق جن کی ہر عت اللہ تعالی کے ہا شرک تک کج جانی سے خلا جو مردوں با غاب جنوں اور فرشتوں 
ونیو اور وکر لو قات سے برو مات اور فریادکرتے ہیں فو دہ کاف یں“ ان کے مردو لک نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے جنازوں 
یس عاضر ہوا جائز س سے اور دہ بر گن ج نکی برعت شرک تک ہیں ماپ خلا جو میلاد اور ارام و حراج کی کفلیں 
عق رکرتے ہیں فو یہ لو گناہ گار ہیں ٴا نکی تناز جناذہ ھی جائ گی اور ان کے جنازوں میں بھی ماضری دی جا ےکی اور 
ان کے لے کی مغفر کی ای طس اہر سے جس طح موح گناہ گاروں کے لیے امیر س کی کہ ار شاو باری تھا ہے : 
ط ناک لا بش زان برا دہ یق ما دون ذلك لکن كا (لنساء٤/۸٥)‏ 
”یق الل ا کنا کو خی نے کا کک یکو ا کاشریک نایا جا اور ا کے سوااو رگناہ کو چاے معا فکروے۔'' 


.فو ل 
می تکو دش کرنے کے اام 





می تکو ای شرمیس دن نکیا جا 'جماں وفات موی ہے 


ایک پاپ نے اپنے بیو کو ہے وص ت کی سب کہ ا کی وفات کے بعد ا کی می تکو ینہ منورہ لے جاک بقع ال نس 
ون یکر دا جاۓ وال ہے س ےک ایک شمرسے نے اک رذومرے رھ می کو وف کرتے کے بارے می سکیا عم ہے ؟ 

یکریم پل کے عید می اور جفرات کاب ہکرام شا کے مہہ میں لی سنت یہ دی س کہ عردو ںکو ای ہر 
می وف نکیا جات ر ے جماں ا نکی وفات ہوک اور شمدا کو بھی وہیں دش کیا ہا رہا ہے جماں ان ہوں نے شمادت پائی کی 
بھی یی حدیث با ا سے ہہ ثابت نہیں ہ ےک کی بھی سیا یکو اس شمرکے تج رستان کے علادہ جماں ا کی وفات ہوگی' 
کی اور شم یا اس کے مضافات یا اس کے تریب کی اور جک رف نکیاگیاہو۔ ای وجہ سے جور فقمام یہ فریاتے ہی ںکہ یہ 
مائ یں س ےک کی یی خرض کے می رمی تکو دن یکرنے کے لیے اس شمرکے علادہ جماں ا کی وفات جوت ہو کی اور 
ریس وف نکیا جاے۔ خر کی ىہ س کہ لا اکر اس شمرمیں اسے دن کیا جا کسی وشنی اور لے ونی کی وج 


ری صحیحبخار ی'المغاز: ی'باب قتل ابی جھل'حدیث:3976و صحیحمسلم 'الجنةٴباب ‌عر ض‌مقعدالمیت..... 'حدیٹ:2875-2874۔ 
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کتاب الجنائز ا می تکو و یکرنے کے اام 





ےر ےت و مسر ہر 
دیا جا جماں اس طح کاکوئی ژد نہ ہو با اسے اس کے اپنے شمرمیں اس لیے مت لکیا جا ککتا ہے کہ اس کے امل ان بھی 
ای کی زیار تک مگھیں اور اس طرح ا نکی ووی کی کی جا کے لین اس طر کی جوا زی صورتوں کے باوجودیہ شرط ہے 
کہ اس میں اتی اخ رنہ م وکہ میت می تد گی کا گل شرو ہو جاۓ یا ا سکی بے تی کااندیشہ ہو۔ اکر اس طح کو 
تی سیب موجودنہ ہو یا ہے شرنٹیں لوی نہ ہوتی ہوں تو چرم کو مت کرم جاتر ہیں ۔ 

برک ت کی امیر سے اففل ری طرف ق لکرن ےکی اجازت دن میس ایک خرالی کا پھلو بھی ہے >ے بعد میں کرم 
بت مشکل ہو جا گا اور دہ ی ہکہ اس طح و بجر بہت سے لوگ یہ چاہیں کے کہ ای غرض سے ای بھی یہاں ون نی 
نے کی اجازت دی جائے۔ اس لے کس یکی ىہ رائے س کہ ہرمی تکو ای شمرکے تان میس دف نکیا جا ججماں ان کا 
اتال ہوا ہو اور کی ع مقر کے فی ےکی دوسرے شمرمیں قل ہکیاجاۓ کہ سفت کے مان مل ہو کے 
ملف امت کے عم لک اتاع ہو کے سد ذریہ ہو کے“ شربجعت نے می تکو جلر دش کے کاجو م دیا ے اس پر گل ہو 
کے“ می تکو قراب ہونے سے پچایا جا کے شری ضرورت و عادت کے !غر تر ہونے والے مال میں اسراف سے مھا جا 
کے اور ای کی ہجاے اس مال سے وارٹوں کے قوق ادا کے ہا اور اس ما لکو شری مصمارف اور نکی کے کاموں میں 
تر کیاجاے۔ اس فی پر ی سے تام ارکان نے دحخط کے گں۔ وصلی الله علی نبینا محمد و آله وصحیة. 


وی یی 


می تکو ایک شمرسے وو سے شر لکرم 


مو ] آ پک یکیارائے ہےک کون اھ بے وع کر ےک بعد از دت اسے فاں چک نے چا دش نکیا جا لیا 
اس و سیت کے مطالقی کل کیا جاۓ گا؟ 

اچوایا] سب سے مکی بات نہ کہ اس سے پوبچھا جا کہ اس نے نشین کے نے اس جک ہک وکیوں پئ کیا ے؟ ہو 
کا کہ وہا کوک فرضی تج ہو کو ایی قرو جس پر اکر لوگ شر کے ہہوں یا اس وصیت کا ای طرح کاکوئی اور 
ترام سیب ہو تو اس صورت میں اس وصیت کے مطالق عم لکرم جائز ہیں ہو گا۔ ازا وعی تکرنے والا ار ملمان ہو تو 
وس ملمانوں کے ساتم وف یکر دیا ہاسے۔ اگمر ان کورہ مقاصد کے لاو مکی اور مقر سے وصی تک ہو شلا ہ کہ اس 
شمرممیں اس نے زندگی بس رکی ہو تو اس صورت میں اس وصحیت پر عم لکرنے می ںکوگی حرج ہیں بشرطیکہ اس طح اس پے 
بست زیادہ ای اتخراجات نہ ہوتے ہوں اور اکر اس پر حت زیادہ روبے خر ہہوتے ہوں نو پھروصیت بر گل می ںکیا ہے 
گا کی کہ اللد تا یکی سار ی زین ایک یی ہے بشرطبلہ زمین لمانو ںکی ہو۔ 














ین یں 
می کو دایں لو پر قبلہ رغ دش نکیا جاۓ 





مارے پل عرش می تکو اس طرح بشت کے بل لٹاکر وف نکیا جا س ےکک دایاں اھ یٹ پر باس ا کے 
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کتاب الجنائز جہ- می کو و ںکرنۓ کے اام 
اہر و سے لیکن سعودیہ میں میں نے بے یعاس کہ یہاں دامیں پھلو یہ وف نکیا جانا ہے۔ امیر ہے مستتفید یں کہ 
کون سا طریقہ یع ے؟ 

جوا ی طریقہ ہہ س کہ می تکو دای پلو یر تبلہ رخ وف نکیا ہاسے کوک کہ زنروں کا بھی قبل ہے ادر ردول کا 


ات 


بھی کے سونے واس کو یکریم ڑم نے بی عم وی کہ وہ دای سکروٹ لکل ای طرح می کو کی دای ںکروٹ بی 
پر وف نکیا جاے کوک وفات کے افتبار سے یق اور موت ترک ہیں جیساکہ ارشادباری تدای ہے: 
از یوق الس ین تھسا لی لر مت ف اھا € (لزمر۹٤(٤٦)‏ 
”اٹہ لوگوں کے منے کے وقت ا نکی رو یں ت کر لتا ے اور جو ھرے یں (ا نکی رو ہیں ) سوتے میں 
ا 
اور نہایا: ط۔ 
یش ای نوس ایل نکم کا کرتشم پا حسم زیر اَی ال شک 
(الأنعام٦/ )٦٦‏ 
”اور وی تو ہے جو را کو (سون ےکی عالت میں) تماری روح قب ضکرلتا ج اور جو پئ تم ون می ںکرتے ہو 
ا کو بھی جانا ہے پر ہیں ون کے وقت اٹ کڈ اکر ہے کہ (بچی سلسلہ جاری دک ھکر زند کیا ت 
مین لور یکردی جائے۔" 
یڑا رشن میت کے بارے می عم شرییت ىہ س کہ اسے دا پھو بر قبل رخ ٹلا جاے۔ سال نے مزن کے 
سال میں اپے کک می جو وھا ہے تو ہو کک ہ کہ جال کی وجہ سے الما ہوم ہو درنہ نے معلوم خی ںکہ ایل علم میں 
ےکی نے ہکم ہ وک می تکو بت لٹا جائے اور اس کے ہا اس کے بویٹ پر رک سے جائیں۔ 


3 


الحَنڈ ٿه وَخْدَه وَالصلوة َالمَادَمُ على مَن لا تي بده سينا ويا محمد پ25 
اسر ی اسل نے اس سوا کا اقزولیا جو اسلاک پر کےگکران اور آسٹریایاکی ریاست کٹ ری ہکی اسلائی ممیت 
کے ونر کے سرا ہکی طرف ے موصول ہو اکہ ککڑی کے صنروق میں مسلمانو ںکی اس طح ترفن کے پارے می سکیا حم 
ہے جس طرح عیسائیوں کے ہاں اس کا راج ہے۔ انہوں نے مزید چا کہ خض مسلمان اس طر یی کو ابچھا ھت اور ا یکو 
انا رکرئے ہں؟ ملاک بپرکورہ ریاس ت کی علومت نے مسلمانو ںکو ہے اجازت دے رکی ہ کہ وہ اپنے ھردو ںکو اسلائی 
طرتے کے مطاق شر یکفن میں وف یکرت ہیں۔ اس لہ بر غور و لگ رکرنے اور اس کا جائزہ لین کے بعد اسلای تھی 
کول نے درج ذل را کا اما رکا : 








ر0 صحیح بخاری؛ الوضوء' باب فضل من بات على وضوء؛ حديث :247 و صحيح مسلم' الذکر والدعاء' حديث : 2710- 
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کتاب الجنائز........ می تکو وف یکرۓ کے احام‎ 
ہروہ گل وکردار ےکوی لدان غر ساموں کی مشابست اور تقلیر میں افقیا رکرے“ اا کر دش سز‎ ® 
مو ہے۔‎ 
صندوق میں دن یکرنے سے مقصد ار خی رمسلسوں کے ات یہ ہوا رام ہے ار تش قصور دہ ہو نز بلاضرورت‎ ® 
ایاکراگردہ چ اور ا رکسی ضرور تکی دجہ سے الس اکیا جائے و جائز ے۔‎ 


عیب تکو رات کے وقت وف یکرم 


| ول ار کی میت کا انال آ وی رات سے پل با بعد میس ہو وکیا اسے را تکو وذ نکرنا جائز ہے یا طردری س ےک 
و نج رکے بعد ہی دف نکیا ہاے؟ 
چوا می تکو رات کے وفت وف نکر بھی جائز ہے کیرک ابن عباس اتا سے روایت ہ کہ ایک انان وت ہ وگیا 
کی مھ یکریم میم بھی عیادت فرمااکرتے کے“ ای کا اتال را تکو موا اور رات بی مس کاب ہکرام ا نے اسے دفن 
کر دیا“ ت مو و ئ یکریم مو کو اس کے بارے مس چا و آپ نے قرا : 

0م مغك ن مْلِثُونی؛(صحیح البخاري؛ الجنائز؛ باب الإذن بالجنازة» ح:۷٤۱۲)‏ 

نیچ ےکیوں نہ جا“ 
اہ نے عر کیا ”رات کا وقت تھا ان می را بھی تھا ہم نے پبند نیہ آ پکو تکلیف دیں نے آپ ا کی ر شرف 
نے گے اور اس کاچتازہ ڑھا۔" 

اس حریث سے معلوم ہو کہ آپ نے اس بات بے اعتراض خی ںکیاکہ اسے رات کے ودقت وف کیو ںکیاگیا ہل الہ 
آپ نے اس بر ضرور اقترا فرایاکہ آ پکو رات کے وض نی کیوں نہ تا گیا اور ن کیوں بتایا ہے؟ جب اس سلملہ 
یس کاب ہکرام نے عر یی کیا آپ نے ان کے عز رکو تبول فربالمیا. ہحخرت جابر ر سے روایت کہ ”چ لوکوں نے 
نتان می اگ دبھی ای کے پاس آ کے اور یال کیا کت ہیں دسول اللہ پل تر کے فرارے یں_'' 

«اولوني صَاحبکمالسن أبي داود الجنائز» في الدفن بالليل» ح٤٣٣۳۱)‏ 

مہ ایا سای کے لاق" 

ہے دہ صالی تھے جو بائ رآواز سے وک رکیاکرتے تے اور ہے نفین بھی رات کے وت کل میس آئی شی یاک حضرت 
جابر زیر کے ان الفاظط سے معلوم مو کہ ہہ لوکوں نے قرستتان میس اک دیکھی ..."الخ 

یکریم ٹل کی نین بھی رات کے وقت گل میں آکی شی جعیساکہ امام اھ ہہ نے حر عاش اوی ہے روات 
بیان رای س کہ ہیں رسول اللہ ٹڈ کی ترفن کا کم اس وقت ہوا جب ہم نے (بد ھکی) رات کے آخری یرش ما" 
کی آواز کی۔ ‏ مساتی ان آلا تک کے ہیں “جن کے سا مل یک وکھودا ا کمرچا جات ہے۔ ای طح ایر © عثین ٤ن‏ 
عاش اور این حور ہیام کو کی رات بی کے وت وف یکیاگیا تھا 





() مسنداحمد:242-62/6۔ [) صحیح بخاری 'الجنائز' باب موت يوم الاثين' حديث :1387و مصدف ابن ابی شہہة:346/3۔ 
(غ مصدف ابن ابی شية 346/3- ( اسدالغابة 54/5 والبداية والنهاية 97/8- [) مصنف ابن ابی شيبة 346/3- 
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كناب الجنائز ہہ می کو وف نکرنے کے اام 


وہ رواییت جس سے معلوم مو ہب کہ رات کے وقت وف کرٹ اگردہ ہے ' TT‏ 
گنت ہوۓے جلد باڑی کے اتو راقیں رات و یکر دا جا اور مج تک لوگو ںکو بھی نہ چایا جات الہ وہ ای کے جنازہ 
مس شریک بی نہ ہو یں ما دہ اس ہے را تکو دنن کے لے جلد بازی کا مظاہر ہکری کہ اضموں ےکن اھا دیا ہو اور 
اسے چھپانے کے لے دہ جلد بازی سے کام لت ہوئے اسے رات یکو دش کر دہیں' چنانچہ اس سے حکر وکیا ہے۔ یا 
مانت ت کی روا کو اس جات پر مو لکیاجائۓ کاک اففل ہے س کہ دن کے وقت رف یکیاجاے کہ نماز جنازہ س زیادہ 
سے زیادہ صلمان شریک ہو گھیں۔ جنازہ کے سات جانے والوں“ ترفن میں شرک تکرنے والوں اور سنت کے مطابق گید 
ا اون کے لے کی ای مین او وات ےک ن تا تل رن کے وش سرا تام را AE‏ 
ضردرت نہ ہو جو جلد نف نکی متقاضی ہو مان پار رس کہ زیاوہ اجب بی پات کہ ترفن س جلد یک جاۓ خواہ 
رات کاوقت ن یکول تہ ۔ وصلی الله علی نبینامحمدو آله و سلم 

فو کی 








اوقت ضرورت ایک ت ری رو میت ںکو دش کرم 





بے ما کی کی فوت موک ت اسے ایک اییے ےکی ترش دف نکر گیا تھاکہ جو اہن مال کے نیٹ میں ہی چک یی 
اسقاط ہ وکیا تھا کیااس طرح (دونو ںکو ایک قمرمی دش ن)کرن ہار ہے یا یں ؟ اور جن اروں نے ان دونو ںکو ایک مرس 
یکرو خان کے ہے شک حم ہے؟ 
اچوا م ریت ہے س کہ ہرمی تکو الگ الگ مرش دن نکیا جاے ہے ای شت بر لمان ب یکریم م کے ددر سے 
کت آے ہیں ۔ اں ار وو یا وو سے زیارہ یتو ںکو ایک بی تریس وف یکر ےک یکوقی ضردرت و عماجت 
ہو ڈ اس می می بھ یکو حرع نی یراک میں" اور می رکب عدیث جس ہ ہک ضرورت و عاد تک وج سے ی 
کریم مل نے کم دی تھاکمہ شمداء اعد یس سے دد دو یا تن ین آدمیو ںکو ایک رم دش نکیا جاے۔ اب اس رش 
شرہ بی اور ساقط شرہ یں کی ت رکھور ےکی ضرورت یں کی وکل اب وقت ت م وگیا اور ٹس نے از راہ جمالت ای کیا 
اس ےکوگ یکنا و کی نہ موک اہ ہراس شش کے لے بے ضروری ہے جو کی بھی عباوت با کی او کا مک وکرنے کے ل بے 
معلو مکر ےکہ اس کے لے انام ال کیا ہیں کہ ہی اییے ا رکا کاب نکر بے جو شرما نو ہو۔ 
سس این میں 


ایک می تکو دو بی کے ماھ دش یکرم 


| سوال ] مرک دالرہ کا قربآ ۸۵ بر سکی عرش انقال ہوا" یکن اس یری دو سری دالرہ کے ساتھ ی دش نکر گیا ن 
کا تین برس پل اتال ہوا تاو اس بارے میں گم شریع یکا ے؟ 





1 صحیح بخاری' الجنائز' باب دفن الرجلين والغلاثة فی قبر' حدیث : 1345- 
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...... می کو دف یکرنے کے اعکام کچ 1 
چوا E oS‏ 
اڑا واجب ہے کہ ہرمی تکو ایک الگ اور تقل ترم دش ننکیاجائے. ار ممیت کے لے ت رکوری جا اور اس س 
E e‏ دز سے ترک مان دی اور مت 
کے ل ےکوی دوسری ت رھودی جائے خواہ اس کے لیے کہ وور بج یکیوں نہ لے “کوک ملا نکی حرمت کا بی تقاضا سے 
اہ وہ فوت شدہ ب یکیوں نہ ہوٴ چنانچہ رمث میں وارد کہ ”می تک پڑ یکو وای طس ہے کے کی زنر ہک بر یکو 


r 
2 ڌ‎ 
این یں‎ 


ترش عورت کے تن کک وکھولنا 


یش ایک مجر ں ایام ہوں اور جمعہ کے خطبہ کے بے شیج تھ بن صا بن میں یکاپ ”الضیاء اللامع من 
الخطب الجوامع" سے استنفا ہکرت ہوں۔ ا سکاب میں ر کی ترغیب کے سامل میں ایک خطبہ مس ہے عبارت بھی ہ کہ 
ورت کے لیے سرع میس جو رم کا ماھ مون ضروری قرار و گیا ے فو ے ای کی حفاظت و میات کے لیے ہے۔ اس 
سلسلہ میں وام میس جو ہے بات شور س کہ ہے اس لے س کہ اکر دہ سر میں فوت ہو جائے نے حرم اس کے تن کک وکھول 
کے فو ىہ بات کچ نہیں س ےکی وکمہ عورت جب فوت ہو جائے و اس کے کنن کے تن کو ہرک کمول کک سے خواہ وہ 
رم ہو یا دہ ہو۔ چنانچہ حدیث سے ایت ہ کہ ن یکریم ٹپ کی صاجزاد یکو جب دخ نکیا جا رب تھانذ ن یکریم مایم ہے 
پاس تخریف فرا ےآ پک ہیں کار یں و آپ نے حشرت اہو کے نب کو ہرس انرنے کا کم دیاٴ عالانکمہ آپ خو 
بھی تنشریف فرما تھے اور ان کے شوہ رححخرت عثان بیش کی موجور ے۔ س نے جب اسے خطبہ یس جیا نکیا اس پر ایک 
طالب علم نے اقترا ضکیاکہ یہ چ نمی تو اس سلسلہ میں آپ سے فی مطلوب ہ کیا ہے بات سج ہے یا یں؟ 
جوب بی ہاں خخ تھ بن صا ا یں نے اپ ی تاب ”الضیاء اللامع" مس جو می لھا ہ کہ ”خر اور ور سفروں س 
عحورت کے اکر رم کا موا جو ضروری ے فو ے اس لیے کہ ار وہ فوت ہو جائے فو وہ اس کے کنن کے کی کک وکھول 
کے" ہے اکل کچ ہے ای طح انسوں نے جو سے اتترا لکیاس کہ یکریم طز انی صاجزادی ۔۔۔ صرت ام کلم وگ 
زوج حضرت نان ےک بے پاس ریف زرا ے اور آپ نے خضرت اب وہب ھکو م دباکہ جیٹس اتریں اور 
د شکریں ‏ ج بک حعفرت ام کشم کے وال گرا اور شو ہربناندار موجور تھے ' نے ہے استدلال بھی پاکک ع ہے اور ہے بات 
کی درست کہ ہے رسول اللہ کو کی صانجزادی کا اص تھا کی وک اصول مرم صو ی ہے الآ ےک صو صی ت کی 
کوئی وسل ہو اور یما ںکوئی ایی وسل موچوو نیس ے۔ 











3 سنن ابی داود' الجدائز باب فى الحفاریجدالعظم ....۔“ حدیٹ : 3207 و سنن ابن ماجه“ حدیث : 1616 ۔ 1617۔ 


() صحیح بخاری' الجدائز' باب من یدخل قبر المرأة' حدیٹ: 1342۔ 
فو ی 
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کتاب الجنائز........ می تک ر یکرے ے اام 





س ایک ایا اوی ہوں کہ میرا اؤ کنا ہوا ہے۔ پچھھ عرصہ پل میری جیدی ییار ہو کی علایج کے لے اسے 
سحودبیہ کے ایک یتال میں واف لکروای گیا س بھی اس کے سا بی تاک اس کا اتال ہو گیا تو دفات کے بعد اسے 
اس کے زربعہ رستان نے ما گیا“ ہپتال کے ت ملازین بھی میرے ہار تے اور ترس بھی اسے تال کے 
ای ملازموں بی نے ام رامک وکمہ میں اپنے کے ہہوئے پا ںکی وجہ سے عاج و تقاصرتھ لان میں ا کی وجہ سے بیان 
ہوں _کیا ان اتی اور خی حم آدمیوں نے میرک ییو یکو جو تمرم اجار اس کا مھ کو یناہ نے نہ ہ گا ”کیا اس ک کو یکفارہ 
زی نو ؟ 

اچ غر مرم ا ری عور ت کو ا کی می اتاریں قے اس می کوک حرج میں کک حر مکی شرط مرش ارنے 
کے لے میں بک سخ رکے لے ہے۔ واش ولی اتوق ۔ 

این باز 


بوق رورت ملانو ںک وا فروں کے قرستان میس دش یکرم 


| سوال | کیامسلمانو ںکوکافروں کے قبرستانوں میس دش نکرنا ہا سے جب لمان اپنے ترستان ے اس ندر وور ہو ںکہ 
وپل می تکو لے جانے میس ایک بفتۃ فک رتا ڑا ہو اور سنت ہہ س کہ می تکو جل وٹ نکر دیا جاۓے؟ 
سای مسلانوں سے لے ىہ چائنز خی کہ و کی ملما نکوکافروں کے تان میں دف کریں۔ ن یکریم می اور خناء 
راش یں شک کے عد مہا رک سے ےکر اب تک ابل اسلا ما سی مول چلا را کے مسلمانوں کے رتا ن کافروں کے 
قرستان سے الک ہوتے ہیں او رکبھی بھ یکسی ملا نک کسی مشرک کے مات وف سکیاگیا۔ اس بات پ ےکوی تتام امت کا 
راع ےک مسلمانوں کے تان افروں کے قبرستان سے الک تنک ہوں۔ چاچ راہن صاع وھ سے ردایت ہ ےک 
مس رسول اللہ یکلم کے اتر تل درہاخھاکہ آپ ککامسلرانوں کے تان کے پا س ےگ ر ہوا آپ نے فرایا: 

مذ سی مُولاء شرا کرا؛ 

”ہے لوگ بحت زیادہ شرے محفوظ ہو گئ ہں_'' 
اور پچ آپ کا مشرکوں کے قبرستان کے پاس س ےگزر موا آپ نے فرایا: 

مذ سی هولاءِ حيرا كثيرًا(سنن النسائي» الجنائز كراهية المشي بین القبور ... الخ؛ 

(Ye0۹ جح‎ 

5 وک بست اوہ ترے روم ہو گے یں“ ال صدیث سے بھی معلوم ہو اک مسلرانوں اور کافروں کی 

ترس الک الگ ہولی چاگیں۔ 

پر سلا نکو چای کہ و کی بھی تی رام مل کو ابنا وشن نہ بائے اور تہ بی کافروں کے باین کوت افیا رکرے۔ 
یں سے اپے دی یکو بچانے کے لے فور کی اسلای کلک میں تقل ہو جاے تاک دین کے شعا کو تا جکر کے کی و 
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کتاب الجنائز .- می ٹکو دن یکرنے کے اعام 





تقو کے تاموں میں اہین مسلمان بھائیوں کے سا تعاو نکر کے اور اس سے مسلماتو ں کی مت 
البتہ اگ رکوئی لرا ن کسی خیب راسلائی ملک میں اسلا مکی سیر رہ ای یل سن 
قررت بھی مال ہو “کافروں پر اٹ انراز ہو کت ہو اور ان کااث تول ت ہک٣‏ ہو و اس کے لے کاف کک میں کوت اختیار 
کرنا جات ہے۔ ای طح ال رکوکی ص مجبور و "نط رمو نے وہ بھی رہ سا ہے؛ لان ان مسلمانو ںکو چلہی کہ بام فاون اور 
نمرت و عات سے اپنے لے ایک الگ تیرستان نای نس میں لمان مردو ںکو دش یکیا ہا کے۔ 

فی ی 


کا رکو مسلمانوں کے ترستتان میں دش یکرم 


ایک لمان نے ایک کاف رلک ےکو اپنا می بنیا تاکن وہ با ہونے سے یک بی فوت ہ وگیان کیا سے مسلرمانوں 
کے تان میں دف کرٹ جار ے؟ ۱ 
کسی کا مرکو مصلمانوں کے تجرستان میں وف یکرم جائز نہیں خواہ و مکی مسلمان کا یی ہو یا نہ مو اور خواہ وہ پال ہو 
ا نہ ۔ ہاں البظہ اک رکو ای بات مل جائے جواس کے اسلام بر ولا یکرت ہو تو پچھراسے مسلمانوں کے قرستان میس وشن 
کرنا جائز چ۔ یاد رچ اعلام میس تی ( سے پا نک ) بنا نا ترام ےکیونکہارشھاد با ری تی ے: 

اوشم بَايهۃ4 (الأحزاب |٣۳‏ ) 

”مو منو!) ان (لے پاککوں )کو ان کے (اصلی) باپوں (کے نام) سے پار اکرو“ 


فی ی 


بروں پر ہرشاتیں رک ۔ 





خضرت اہی عباس ٹلا ہیا نکرتے ہی ںکہ نہ یکریم می کا دو روں کے پا ی س ےگزر ہوا نے آپ نے فرایاکہ ان 
دوفو کو زاب ہو رہ سے اور زاب کچھ کسی ایی ےکنا کی وجہ سے نیس مو رہاکہ (دنیامیس) اس سے چنا ان کے لیے مکل 
9 وی :لپ نے ای r‏ نیک 
اور اسے دو تموں میں کیا ٹکر پر ریہ ایک ایک حصہ گاڑ دیا و حا ہکرام نے عر سکیایا رسول الد ٹڈول پ پ نے ایا 


کیو ںکیا ہے؟ آپ نے فرایا: 
الْعَلهٗ أن يُحْفف عَنْهُمَا ما لم يَيَبَسا(صحيح البخاريء الجنائرء باب الجريدة على القبرء 
OT:‏ 


ہو کا س کہ جب کک ہے خنگ نہ ہوں“ اللہ تھا ان سے مزاب میں فی فکر رے۔“ 
سوال پے س کہ ن یکریم مک کی ا3 یڑا ۶ کرسے ہو ےکیا ہارے لے بھی ایی اکر یی ہے ؟کیا جو رکی شی (چھٹری) بے 
تا ںکرتے ہہوئۓ وکر تروتازہ اور رم دشارداب چزو ںکو کی رہ رکھنا ہار ے کیا پاچ تر ےکوی ررخت گیا 
ریا جا )کہ وہ تیش بی کر رر اور اس ے ہے مقر ما کل ہو رے؟ 


محکم دلائ و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 





کتاب الجنائز........ می تکو دل یکرنے کے اام 

جرب یکر مل کان دو قبروں پر تیف مزاب کی امیر سے جو رک تس 
مالل یں “کی وتک ہے رسول اللہ سپ کا حاصہ سے اور پچلرییہ آپ کا معمول بھی ہیں تھا اکر تلف واقعات می کی السا ہوا 
ہو بھی دو تین پار سے زیادہ نہیں ہوا“ خضرت کاب ہکرام میں سے بھی کسی نے اییا نمی سکیا عال اتک وہ ا یکرییم مک کی 
اقتزا مکرنے اور اپن لمان بھائیو ںکو ع کے کے بے جر واش مند ے ہإں الہ اس سال یس صرف بریدہ ای 
نیٹ سے ہے ضردر روایت کہ انموں نے وصی ت کی کہ ا نکی تمر دو شاخو ںک و گا زا جاۓے ےل من مارے مل مکی 
مر تک رات عاب ہکرام میں سے کی اور نے ترت برید کی اس متلہ میس موافقت شی کی۔ وصلی الله علی نبینا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم۔ 

فو کی 


می تک ر کو رک شار رک کا م | 


می تک قری ہجو رکی شارخ یاکوئی ادر ہر شار د کے کے بارے می کیا کم ے؟ 

ہے جائز خمیں ہے۔ ب یکریم لم ےب لوگو ں کی قیروں پر دو شنیاں کی یں“ کوک آپکو معلوممکردایا 
گیا تھاکہ انمیش عذاب ہو را اور یہہ یکریم پچ کا غاص ہے لا ہمارے لے قرب ہجور یاکسی اور درش تک شا 
رکنا چائ یں سے۔ وبالله التوفیق۔ 











ابن باز 


|| سس یرت زس عرف ایک پچ ررکھا ہوا ے۔ تح پر کے 
شروع اور آخر میں دو بر رکے ہوتے ہیں اور پر ر ے روم درمیان اور آ۶ مل کی کر کے بین ادر 
نہیں ”رکیز ا تیر“ کے ام سے موسو مکیا جا ے۔ میں ہے علو مکرنا چاہتا ہو ںکہ مرروں اور عورف ں کی خیروں ب کیا با 
رکنا جار سے او رکیا چائ یں ے؟ 

چوای] ی تکو د نیکرنے کے بعد ىہ جائز ہ کہ ق رس ےکمنارو ںکی طرف صرف دو انی ںکھڑ یکر وی جائیں کہ یہ 
معلوم ہو ک کہ ہے ر“ خواہ ہے قیروں کے درمیان بی می ںکیوں نہ ہو اور اس سلسلہ میس مد عورت یا چ کی ریس 
کوئی فرقی نہیں سے مس وو افوں سے زیادہ اد رکوگی چیہ ر جاۓ اں الت ار قمر کے ایک طر فکوکی بر ونر رک دا 
ہے کہ بوقت زیارت تج رمعلوم ہو جائے و اس میں ک یکو مرج س۔ 











ئن رین 





ت ا ام خاری ے اے کتاب الجنائز باب الجریدة على القبر کے تحت معلا روای کیا ے اور این سعد ے الطبقات الکبری 
(8/7) یں موصول ایا نکپاے' رکے: : تغلیق التعلیق 492/2۔ 
صحیح بخاری الجنائز“ باب الجريدة على القبر؛ ح :1861- 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 





WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب الجھنائز........ می تکو رٹ یکرنے کے اکام 





کیا یہ جات س کہ می کی تمر اوے با پچھروغی وک یکو ایی سلیث لگا دی جا ےکہ جس پر قرآنی آیات بھی کی 
مول اور بی کا نام اور ارح وفات وغ کی یہ 
ہے جائ ںکہ می تک ترے لوہے؛ برا کی اور زیر قرآلی آیات با یہ اد رک ےکر ایا جاۓ “کوک خضرت 
جابر ھر سے ردایث ے: 
تھی شون افر کی آذ يْجَصَّصَ الب ون اعد عل وَآن بى عََبواصسیح 
مسلم» الجنائز؛ باب النهي عن تجصيص القبر ... الخ» ح:۹۷۰) 
”ر سول اللہ مڈیم نے منع فرای کہ ت رکو نند بنایا جاسے یا اس پر جیا جاتے یا ای کو عمارت یرک ہاے۔“ 
کچج شد کے ساتھ ترند یکی ردابیت مس ہے الفاظ کی ہیں: 
دَآنْ کُکَتَبَ عَلَيْقكَا(جامم الترمذي» الجنائز باب ما جاء في كراهية تجصیص القبور والکتابة علیھاء 
(of:‏ 
”اپ نے آروں ہر کے سے بھی مع فرایا۔“ 
سا باز 


روں ر ارت نان او رککتے ا 


می نے حض ترو ںکو دیکھا ‏ کہ ا شف کے ساتم پاس کر کے ایک میٹ رلسپا اور رسا مہٹرچو اکر ویا جات 
سے ادر رای پر میت اام ار ات اور ا طح کی بح عبر یں بھی کلے دی بال ہی کہ ”اسے اہ لاں بن 
فلاں بر رتم قرا“ وای طح کے کاصوں کے پارے می سکیا گم ے؟ 
چو قروں ہ کی م کی کارت بنا اور کہ امتا جائز نیس سے کوک بکرم مزلم سے ہے ثابت کہ آپ نے 
تروں ہے کارت بنا او رلٹہ سے مبع فرایا سے یاک یع مسلم میس ححخرت جابر زیر سے روات ے: 
لی رسو اللہ یف آن وِجَسٌّمن الق رن إِنْعَد عل رَأنْ بى عَليْہا(صم 
مسلمء الجنائز» ہاب النهي عن تجصیص القبر ... الخء ح:۹۷۰) 
”ر سول اللہ مو نے ترک نند بزانے ‏ رر مٹنے اور عمارت بزانے سے تع رابا ےہ 
لام ترفری او رکئی وکر مرن نے بھی اس عد ٹکو روا کیا اور جج شر کے ساتھ ہے بھی میا نکیا ے: 
ون َنب عَلَيْهَا(جامم الترمذي» الجنائز باب ما جاء في کراعیة تجصيص القبور والکتابة عليهاء 
حج:١٥١۱)‏ 


”اپ نے آروں ہے سے بھی مع مایا ہے۔ 
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کتاب الجنائز... می تکو دش یککرنے کے اام 


کیوکمہ ہے ایک طرح سے فلو ے' ےت سے 
خط راک ماع بھی ب ریہ ہوتے ہیں جو شیا ممنوع ہیں لی حم شریجت اس بی ےکک رکی انی نی کی اس پر ڈالی جائے 
اور اسے تقربا ایک پالشت برابر اونچاکر دیا جائۓ الہ معلوم ہو سک کہ ہے شر ہے قیروں کے بارے میں بی وہ مشت سے 
نس پر رسول اللہ ٹپل اور رات کا ہکرام ا کا مل تھا ای رح ټروں بر مسچریں جانا فلاف اور چادریں چڑھانا 
در بنا بھی چائ نہیں کیرک ب یکریم مو نے راا ہے: 
لعن اد تھا مار مر اك مساج 4(صحبح البخاري» الجنائز؛ باب ما 
يكره من اتخاذ المساجد على القبور» ح:٠١١٠‏ وصحيح مسلم المساجدہ باب النهي عن بناء المسجد 
على القبور ... الخ» ح:۲۹٥)‏ 
”الل تال یور و نصا ری بر لحت ترا کہ انسوں نے اپنے ٹیوں کی ترو ںکو میں (سحبدہ گاہیں) بنا لیا تھا" 
ای طح ی مسلم میس حعخرت جنرب بن عبداللد کی با سے روات س کہ میں نے رسول اللہ می رکو آپ کی وفات 
سے بای دن پل ہے ارشاد فہائۓ ہو تا 
وت كما انَحَد إثرام یم خَلیلاَء ولو كنت متخ لجٰذًا تن متي حلي 
ث آبابکر لیل ا ا و من کن جلك كوا ڈو فور الیم وَصَالِحِھم 
۰ آلا فلا گنڈرا القبور مَسَاجد؛ إنّي آنھاکہ مخ لكا سل الصاجت 
باب الٹھي عن بناء المسجد على القبور.... ال خ:٢٥٤)‏ 
”بے فک اللہ تدای نے کے بی ہی طرح انا بل بنا لا ے جس رح حضرت ابات لی کر یل ہیی ت' 
ارش انی امت میں ےک یکو ایتا بل بنا نو ابویک رکو بھات۔ لوگو! یاد رکھو تم سے پک لوگ اپنے انمیا و 
لی کی قرو ںکو دہ گاہیں بنا میاکرتے ےکر تم قرو ںکو مبدہ گائیں نہ بناتا س میس اس بات سے مع 


گر موں۔“ 
سس ٹج این از 


تہوں پر مارت متا 


حر موت میں ایک بست بی فقریم قرستان ہے اور اس کے بمت دی ہون ےکی دحل می بھی س کہ اس می یھ 
یں بیت امقر ی کے ر بتی موی ہیں۔ وال ہے ےک ہکیا ان تیم قروں کے اوے ارت بنانا ہا ے؟ 
چواب جب کک وا طور پر قروں کے نشابات باق ہوں اس وقت کک ان ہر عمارت بنانا جائز یں اور ہے بات شی ہو 
کہ ہے قریں تی ہیں خواہ وہ ترم ى یکیوں نہ ہوں۔ ان قروں کا بیت اتد کے رر موا ان کے فی مو ےکی دمل 
یں اور نہ ے اس پا کی دمل س کہ ىہ یں غی ر ملسو ںکی ہیں مکی کہ ہے شر ملمانوں کا ہے الا ان قیروں کے اددگرد 
ایک دلوا رم دد ادر باق زم نکوکاشت کاری یا ارت وخیرہ کے لے استعا لک رلو۔ 

چا این ر 
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کتاب الجنائز....... می تک رن یکرے ے اکا 
رن کے بعد میت کے لیے وعاو استغفارکی خرصسش سے مر ہکھڑا ہوتا 
| سوال ] کیا می تکو وف یکرنے اور اس پر می ڈال دس کے بعد ج رکے پاس میت کے ہے استخفار یا دعاکرتے کے لیے 


کشر ہونا جار ے؟ 
eee‏ 











E 
6 تھے صم‎ ad رة و اس‎ 
«(استغفروا لاخیکہ راسا لوا له بالگبیتِ فاه الان يسال ٤سن أبي داود» الجنائز» باب‎ 
والمستدرك للحاکم:۳۷۰۱/۱)‎ ۳۲١٠: الاستغفار عند القبر ... الخء ح‎ 


“پت بھائی کے سے مخفو ت کی دعا کرد ادد ا کی تمت تی کے سیه اش ا سے سوا کرد موہ اب 
اس سے سوا لکیا جاۓ گا۔ ٠‏ 
فو یی سے 


رشن کے بعر میت کے لے رعا یکیفیت 


می ٹکو وف کے اور اس پر می ڈال سی کے بعد میت کے لس ہکس طح دعاکی جا سن یٹ ھکر دعاکرتا 
افضل ے کے ہوکر؟ 
او جو خض می تکو دن یکرت ادد اس پر می ڈاٹے کے بعد دعاکرنا چاہے اس کے لیے سنت ہے کہ وہ ڑا ہو 
کر دغاکرہے اس کے لے وکل دہ میٹ ہے بے امام الوداود نے ای سد کے سار حشرت عفان بر سے روا کیا 
ار سرپ و س١‏ 
(ِسْتغْفْرُوا لیک E‏ بالشبیتِ فا الان يُمْالاسن أبي داود» الجنائز باب 
الاستغفار عند القبر ... الخ ح۲۲۲۱ والمستدرك للحاكم:۳۷۰/۱) 
“اپ بای کے لے مخفر کی وعاکرو اور ا سکی مایت دی کے لے اش تعالی سے سوا کرک و کہ اب 
ال ے سوا لگیاجاۓ گا“ ۱ 
گی وس سے سی فرایا۔ امام عاکم نے بھی اسے روا تکیا اور ی قرار وا 
۔ ‏ عادہاززیں امام بزار نے بھی اسے روا تکیاادر رای س کہ ہے حدیٹ ب یکریم ‏ سے صرف ای 
اسر ری وصلی الله على نبینا محمد و آله وصحبه وسلم۔ 


سسست وی کی 


[) مستدرک حاکم :۰ والمنذری فى الترغيب : 345/4 والبزار فى مسنده : 91/2 حديث : 445- 
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کتاب الجنائز....... می تک دف يکرنے کے انام 


میت کے لے مسفون وماس 


می ت کی وعا کے لیے یھ ایام شلا پملا اور ہاتڑاں اور چالیسواں ونی مقر رکرتنے کے بارے می سکیا گم ے؟ میت 
کے ل کون کی دعاس باتک نون ے؟ می تکو ری رک وف وروو شریف پٹ نے کے بارے می ںکیا گم ے؟ 
زایا او : می تک دعا کے لیے پملا ہاتڑاں ی چالیسواں وظیرہ دن مقر رکرتے کے بارے می ںکتاب و سنت یا رات 
کاب ہکرام چا امہ سلف وم کے گل سےکوئی ولیل عبت نی ہے کک بے ایک ای بدعت ہے کے اس دورس 
ایکا رکر گیا اور چ حدیث سے عبت کہ رسول اللد ملا نے فراا: 
لمَن عمل عم لن عله ا ا را (صحیح مسلم» الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 
OA ass‏ 
ت کوقی ایا کیا ی کے بارے میں مارا ا نیس ہے تو وہ (عمل) م دو ے۔“ 
ایک اور رواییت میں الفاظ ہے ہں: 
بو ق ق ا ای لے راپ نا اما 
على صلح جور 7 ال ح: )٦٦۹۷‏ ۰ 
یں نے جمارے اس دین (اسلام) می سکوئی ئی بات ایکا دکی جو اس میس نہ ہو دہ م دو ے۔“ 
ازجا : می تکو تریس رک ونت وہ الفاظ ہے ہا جو حشرت ابن حم رانا سے مردبی ہی ںکہ یکرم موم جب می کو 
ترش رت ہے بڑھتے: 
. لسم الله وَعَلى مِأَِ رسُولِ اللہ لا لسن ابن ماجهء الجنائر باب ما جاء في إدخال المیت 
القبر؛ ح:١٥٥۱)‏ 
”اش کے نام سے اور رسول ابش کی مت پر (اس می تکو ریس اتارا جات ہے۔)' 
ایک اور روایت میں ہے الفاظ بھی ہیں: 
سم اللہ ا س ة رسول ار يادا (المصدر المذکور وسنن أبي داودہ الجنائز؛ باب في الدعاء 
للمیت إذا وضع في قبرہ؛ ح:۳۲۱۳) 
”ال کے نام سے اور رسول اش ڑم کے طرٹےتے بر (اس می کو ترس انار جات ے)“ 
انا : یہ بھی قب س کہ جنازہ کے اتر می تکو الوداا عکرتے کے لیے آنے والے دفن کے بعد ہے پا سکھڑے 
ہوں اور ا کی مغقرت و شبات کے لیے دعاکریں مکی وکلہ نب یکرم موا نے اس کا گم دا سے لپ اور می کو قمرمیں راف 
کرتے وک دردد شر پ سک ہی کی یل معلوم نی ہے۔ 
افیش 





ژ0 سنن ابی داودٴ الجنائز؛ باب الاستغفار عندالقبر .....“ حديث :3221- 
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کتاب الجنائز........ زیت ے اام 





مساائل زیت کے بارے میں حت اور یدو 


بد الہ ین عپرائڈد بن با ذکی طرف سے اپنے ان تام مسلمان چھائیوں کے نام“ ج نکی نظرسے میری مہ حر یگکزرے۔ 
SS‏ آمین 
السلام عليكم ورحمة الله وب رکاتہ....١‏ 7 
اں تس ًب سر بے شرت ہیں اور جن میں لح 
لوگ مبلا ہو گے ہیں۔ لنذا یہ مناسب یں کہ ان کے بارے میں اموشی اخقیا کی جا بکلہ ضر ری ہ کہ ان کے بارسے 
میس یہ اور ان سے :یچ ےکی تلق نکی جائے۔ الد تھا یکی نیقی کے سات ہے عرض س کہ ہر سلما نکو اس بات کا پت 
ین ہوکہ اسے جو کلف بھی بین وہ الد تفای کی قضاء و قد رکی وجہ سے ے ؟ الندا اس پر سی رکرن اور اللہ تحال سے لداب 
کی امیر رکھنا چایے۔ یہت زو مکو چا کہ وہ الد تال ی ے بد ماگ زی کے سے ی وا کرت کات لہ باے اور 
یرو نماز کے مہا برو عا لکرنے کے لے اس کے تع مکی اطاعت بھالاے کہ اس اجر واب کا تن ین کے جس کا 
اللہ تخا نے صصبرکرتے والوں سے وعد ہکرت ہوئے فرمایا ے: 
ور اشرت © ار اس اَسَمَنمم یبد قال إا مہ ابا د جود €9 أزلبك عَلہِم 
اڈ ټوم رفسا رارک مم ار ا (البفرة۲/ )۱٥۷-۱۰۰‏ 
”اور (اے کی ! ص رکرنے والو ںکو (ائ' کی خوشنوو کی) شارت متا رو“ ان لوگوں ہر ج بکوئی معیبت وات 
ہو سے وکت ہہ کہ تم اٹہ یکی کیت ہیں اور ا یکی طرف لو کر جانے والے ہیں۔ بی لوگ ہیں جن 
پر ا کے برو رگا رکی شن اور رصت سہے اور بی سید ے رات پ ہیں۔" 
صفرت ام کہ فا سے ردایت ہ کہ میں نے رسول اللہ مو کو ہے ارشاد فریاتے ہوئے سناکہ جو س مصیییت کے 
رتت ے کے: 
بنا شر َا لبه رَاحمُوں الو ری فی مُصيتي وَاخلف لي حيرا مها( صحح 
سا السا باب ما يقال عند المصیبة؟ء ح:۹۱۸) 
م اش ی کی کلیت ہیں اور ا یکی طرف لوٹ کر جانے دالے ہیں۔ اے اللہ ! یری اس محعببت کا اجر عطا 
فا اور کے اس سے بمتزیرلہ عطا یا" 
تو اللہ تخا ا سکی یہت پر اسے اجروڈاب بھی عطا فا ہے اور اس سے ئن جانے والی مت سے بہت رن بھی عطا 
نرا ے۔ معیبت زد کو مد درچہ امت طکری چا کہ زبلن پ ہکوئی اییالفظ نہ آنے پا جس سے اس کا اج ضا ہو جائے 
اور الد تتا پارا ہو جاے۔ اسے الفاظ زبان ے ہرکز رکز یں نے پاش جن سے معلوم ہ وکہ الد تال نے اس ے 
کرئی فلم و غضب ڈھاا ہے 'کیدکہ ال تا کی ذا کرای تو رپا مرل س“ دہ اپ بندوں پر ہرگ م میں E‏ 
لا سے وہ بھی ای کا سے اور جو عطا فریادیتا ہے وہ بھی ای کا عطیبہ ے۔ ہرٹچنزکا اس کے ہاں ایک وقت مفرر ے اور اس 
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کتاب الجنائز........ زیت ے اکام‎ 
میں بھی کت بالفہ ہے اور دہ اپے ارادرے کے معان ےت ھت رہ‎ 
ال تھا کی اس قضاء و قرر بر اقترا شک ر٣ ے جو مین حت و کت اور عرل و صلا کی جیار ے۔‎ 
میبت زد ہکو چاہ کہ وہ اپنے لے پروعا کی کے کی وکل جب ضرت ابو سلمہ جر کا انال ہوا نے نچ یکریم موم‎ 
نے ا تھا۔‎ 
دعو على اكم إلا بخیر؛ إن اليك يوون عَلى ما تقون (صحیح مسل‎ ۱ 
الجناثز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء ح:۹۲۰)‎ 
ا لیے بھلائی ب کی دعاکرو کی وککہ م جو پئ بھی کت ہو فرشتے اس پر آئی ن کے ہیں ۔“‎ 
ہرعال میں اللہ تھالی سے اب کی امیر رک ہوے اللہ تال کی جر وا کرت رجنا چاہیے۔ نس مخ سکوکسی عزی کی‎ 
وفات کی وجہ سے صدمہ کنیا ہو و اس سے لحزی کرم ب ے۔ چنائیہ عخرت این مسعود بی سے ردایت کہ‎ 
رسول اش مہا نے فرایا:‎ 


ہے ےھ 


امن عر ی مُصَبًا فَله مل اجر اع اراي الجنائز» باب ما جاء في فی آجر من عزی مصاباء - 





۳ وسنن ابن ماجه» ح:١٦٦٦)‏ 
”ت کی معیبت زدہ کے راھ زیت کی و اسے بھی ای کے برابر اب ےک“ 
اس سے ”قصورے ےک یہت زوگ نک و لی دی سوہ رسس سنہ 
میت پر روے میں بھ یکوئی مرح ہیں کیوککہ جب ٹب یکریم می کے لت جکر حضرت ابر کیم نیٹ اور آپ کی 
صاچزاریں کا انال ہوا و آپ بھی اپار ہر گے تھے © اں ابت اوج ہکرنا' رخار ر ما مارم گریان اڑا“ ر ےکو 
نوچن الو ںکو اکھاڑنا پا واسے پاتا اور اس طرح کے دی کا مکرنا حرام ہے “کی وکل ضرت عب اذہ بن حور بویٹ 
روات کہ ب یکریم مو نے فراا: 
ال ا موب الشثرہ ود الوب وَدَعَا بدَعوی الْجَاهِلِیة)(صحیح البخاري 
الجناثز» باب لیس منا من ضرب الخدود ح:۱۲۹۷) 
”وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پٹ گرییان بپھاڑے اور زمانہ“ جالبی تکی طرح یی نکرے۔'' 
رت الو موی نٹ سے روات ے: 
د رسو الله گل بَرىءَ من الصَالقَة وَالْحَالقَة وَالشَاقِ(صحیح البخاري» الجنائز؛ باب ما 
٠‏ ينهى من الحلق عند المصیبةء ح:١۱۲۹)‏ 
”رسول اللہ مزلم عبت کے ونت نے چلانے وای“ س کے بال موت ڈتنے واٹی او رگریبان پھاڑے وا ی ورت 
0 
کیوککمہ ان می اور ان سے مشاہمہ اس طرح کے وکر کاموں میں جائ فرع“ باراش اور عرم سیم و رض اکا اظمار ے! 


نی صحیح بخاری؛ الجنائز' باب قول النبى صلی الله عليه وسلم انابک لمحزونون“ حديث :1308 و صحیح مسلمٴ الفضائل' باب 
رحمته صلی الله عليه وسلم الصبيان والعیال' حدیث :2315- 
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کتاب الجنائز لعزیت کے اام 


اَلصَالِقَة : وہ عورت جو معیبت کے وقت تن چا ے“ الحَالِقَة سرع مھت سر 
اشاق کے ہیں اس عور تک جو میت کے وتک ا نےکپڑے ھا ے۔ 
ہے ب س ےک کھانا تیا ر کر کے میت والوں ک ےگ کیا جائے کہ ان کی اعات اور وجو ہو کے یوک وہ ا سے 
عمز کی وفات کے صر ے اور لحزیت کے لیے آنے وانے لوگوں ے ےکی وجہ سے مشخول ہوتے ہیں او رکھانا نیرو تیار 
ہیں کر گت۔ امام اج اإوواوو* تی اور ابین ماجہ نے م مد کے ساتھ یالت بین نفمرین ایی طالب کاڈ ے روات 
کیا کہ جب فرت نرا کی وفا ت کی خ رئیو رسول اللہ موہ نے فرایہ 
«إصتعوا لآل جعفرٍ ا فا ق َه ا کر يشعلا( سنن أبي داودء الجنائز باب صنعة 
الطعام لأهل المیت؛ ح:۳۱۳۲) 
”تر ےگ والوں کے مانا تا رکرو بلاشہ انیس ایک ایی یہت رر ل سے جس نے امیس (اور 
کاموں ے) مشقو لکر وا ے۔“ 
عہرالٹہ بین ال کر اا سے روات ے: 
انتا راغ س سی کان با فترك» وق او ماج السات بات ما عاف اا 
ییعث... الخ ح:١٦٦٦)‏ 
”ہے سنت (پم میں) پیشہ رہ کہ اسے ”موی بات مھت ہوۓ تر کر گیا“ 
گھردالوں کا لوگوں کے ل ےکھانا شا رکرنا خواہ دہ دارٹوں کے مال میں سے ہو یا میت کے مث مال سے یا کی اور نس 
کی طرف سے فو مہ ہا ہیں کوک ہے فلاف سنت بھی ے اور مل جا لیت بھی اور پچھراس سے ا نکی یہت و ولیت 
میس اضانہ گی ہو ہے ۔ فرت بے ن پراش کک وہ سے رواییت ہے انسوں نے راا : 
کا عد الإْجَتمَاع إلى مل الات وة الام بعد دفنه من اللْاحَةا(سن ابن ماجةء 
الجنائز» باب ما جاء في النهي عن الاجتماع ... الخ» ح ٠١١۲:‏ ومسند أحمد ٠٠٤/۲:‏ واللفظ له) 
م میت کی دنن کے بعد ائل ممیت کے پاس انشاع اوہ ان ک ےکھانا تا رکرے کو فوحہ شا رکرتے کے ۔ ۹ 
بای رہاسوگ کسی بھی میت پر خین دن سے زیادہ سوگ منانا رام ہے ال البتہ یوی کے لیے لازم ےکہ وہ عر تکی 
ماد ممت وگ می ںگزارے' اس ل کہ وت اچ نو 
ا حل لارا ون غ باللہ د داليم الآخر أن تد لی مت فوق ٹلاٹ لیال إلا على 
زو رة اھر رَعَشراا(صحيح البخاري» الطلاقء باب تحد ا عنها أربعة اشھر وعشراء 
٣:۰-۳‏ وصحيح مسلم الطلاق؛ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . الخ» ح:١۸٢۱)‏ 
کی بھی عورت کے لے جو الد تخا اور وم آخرت پر ایمان رکھتی ہو ہے علال خی سکہ وہ کی میت پر جین 
راڑں سے زیادہ سوگ مناے ہاں المتہ یوی اپنے خائ دکی وفات پر چار ما دس دن تک سوگ مٹاے۔٭ 
عورنوں کا الیک مل سال سوک کا اما رکرنا تو ہے اسلائی شریعت کے فلاف ہے اور زمانہ“ مابمیت کی وہ عارت ے ےے 
اعلام نے پال تراد دیا ہے اور اس سے یچ ےکی تق نکی ہے بنا ضردربی س کہ اس رم کا افکا رکر دیا جا اور لوگو ںکو 
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زیت کے انام‎ e کتاب الجنائز‎ 
بھی اس کے تر ککر دی ےکی وصیس ت کی جاے۔ امام این م لق رات ہی ںکہ ”ہے بات بھی شریعت کے ان اور کت‎ 
و مصلحت میں سے کہ ایل مایت موت کی عیب تکی وجہ سے سوگ ہناتنے میں جر درجہ مبالقہ سے کام لیے ے‎ 
ورت ایک نگ و تا ریک اور ونشت جا ککوٹھڑی میں ایک سال اس طر عگزارٹ یک نہ خوشبو استحا لک ری نہ تل کا‎ 
اور نہ ہی شس کرت اور اس طح ےکی اور کام کک یکرتی نس سے اللہ تخا اور ای کی تفز سے رای کا اظمار ہوم‎ 
جن اللہ تعالی نے ای عکمت الہ کے اتر ہمارے لیے جاہلیت کے اس ری کو پال قرار دے دیا اور ا کی با‎ 
ہیں ھبراور انی بھ ہیا نکر ےکی تین فرالی ے۔'‎ 
مو تکی یہت بی چ وک الک انددہناک س کہ اس سے معیدبت زو ہکو م و جن کیا لاج ہوا ایک یی امرے الا‎ 
اس کم و خر ہستی نے یں تھوڑے سے سو ککی اجازت دی ہے لشنی صرف تین دن تک اور اس مرت میں آ دی اپ‎ 
م و تان کا اما رکر کے راحت عاص لکر سکم ہے۔ اکر اس سے زیادہ برت کک سوگ کا اظما کیا جا فو برای میں خوا یی‎ 
کا پھلو را ہو گا لیا اس سے ریت نے من عکر وا ہے ہاں الب تن ون تک عردول پر مرگ کی اجازت ہے لیکن وی‎ 
اپنے شوہ رکی دفا ت کی وچ سے عات کا سارا عرصہ سوگ می ںگزار کن ہے جب مال عور تکی عدت وضع لی ہے اور‎ 
بش مل کے سات ہی اس کاسرگ کی خت جو جا ےگل"‎ 
مر کی کیل کے بعد عحفل منعق کر ا بھی برعت سے جب وہ نوحہ اور بین وظیر: حرام امور بر تل وکوک رسول‎ 
اللہ لم اہ ہکرام اور سلف صل میں سے کی سے بھی ہے ثابت نمی ںکہ می ت کی وفات کے وقت با ساقذیں دن ىا‎ 
چالیسییں دن ا سال بعد بر یکی فل کااجتما مکیا جا بلہ ہے نے بد عت اودر ایک ج عادت ہے لزا ان گی برعات سے‎ 
وور رہن ان کا اکا رکرن“ ان سے لوہ ہکرنا اور ان سے اجا بکرم ضردری سے “کی کہ اس میس معرکوں کے ساجھ مشاست‎ 
ہے ادر کے حديیث سے ثابت س ہک کیم شک نے ریہ‎ 
بشت بین يي السّاعة الس حت ُعبد الله وحده لا شريكَ 7 وجول رزقي‎ 
تحت ت ظِل رٽجي» الذلَهٌ الصا عا ص حالف أَِْيء وَمَن ت بقوع ق‎ 
)5١ مِنْهُم(سند أحمد:۲/‎ 
یج قیامت ے لے لوار کے ساتم بھی اگیا ہے یماں ت ککہ انل وحدہ ماشریک لہ کی عبار تکی جا کل‎ 
مرا زل میرے نیزہ کے سایہ لے رکھ دیاگیاے' ذلت و رسوائی اس کا مقدر سے جو میرے مکی حخالشت‎ 
کرے اور جو خض کی تو مکی مشابست ایا رک ر ہے دہ ای میں سے ہے۔"‎ 
بی ٹیا کاب بھی ار شارائ چ ر‎ 
دسَّنْ عمل عَمَلهٌ لَيْسَ عليه مرا فَهُوَ رَدا(صحیح سلم؛ الأقضیةء باب نقض الأحكام الباطلة‎ 
اہ الخ ح:۱۷۱۸)‎ 
”تس مس کوت ایاگ لکیانس پر مارا ا یں ے فو دہ(عل) موورے۔"‎ 
علاوہ ازس اور بھی بست ی اعادیث مہا رک ہیں ہن مس شرلوں کے ہار مشابست اتا رکرنے اور رین میں بر عت‎ 
پر اکر ےکی عمافنعت ے۔ واللہ  م۔‎ 





محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب الجنائز........ زیت ے انام 








زی کا عم کیفیت' منص و وقت اور سے اور بڑھیاکی زیت 


اسل ] کیا تن د نک ال می کی تحزیت کے لے صو کراپ ر عت ہے ؟ کیا وفات کے بعد ست“ بڑھیا اور اس دای 
می کی بی نی کی جا شا کے کت اپ ون کیرک ا2 ×۹ 

جوایے نحزیی کرما مشت سے “کی وکل اس میں میت زدہ کے لیے دلچوئی بھی ے اور دعاۓے خی ربھی اور اس اپار ے 
کوئی فر خی ںکہ مرنے وال پچھونا ہو پا بنا نحخزیت کے لیے شرناکوئی خصو الفاظط بھی مر ہیں ہیں بلک ملمان اپ 
بھائی سے جس طرح چاے مناسب الفاظ میں تحزح کر سکیا سے مشلا یکم کنا ےکک ”الہ تا آ پک م رل کی یق 
کنخ آ پکی اس یہت کا آ پکو اھا برلہ عطا فرائے“ مرحم کی اللہ تعاٹی مغفرت ذراۓ بش رہ وہ لمان ہو اور ار 
میت کار ہو نو اس کے لے دعات کی جا ہاں البنہ اس کے لمان رشت راروں سے لحزیت کے برکورہ الفاظ کے جا کے 
یں 





ری تکرنے کے ل ےکوی وقت یا ایام مخخصوص شی ہیں۔ میت کی وفات کے وت جنازہ سے پک“ جنازہ کے بحر 
ران سے یله اور دنن کے بعد ہر وشت جرت کی با کن ے۔ انل ہہ س کہ شرت یہت کے ونت جلد محزی تکی 
جاے۔ وفات کے تین دن بعد اخزی کرم کی جائز ے کک کہ وقت کے تی نک یکوئی دبیل نہیں ہے۔ 

ھچ این باز 


زیت کے لے س زکرم 


| سول | جو کی قرسی رشت داریا دوس تکی لحزیت کے لیے س رک رکے جا ہے اس کے بارے می کیا گم ہے؟ نمز 
کیا دف نکرنے سے پیل کی لحزی تکرنا ہار ے؟ 

چوپ مارے کم کی ترجی رشن دار یا دوس تکی وفا ت کی وجہ سے محزیت کے لیے سفرکرنے می ںکوئی میج نیس 
کی وتک اس میں چمر ری“ ت مگمماری اور نیف مرم ہکی تخفیف ہے۔ نحزیت دفن سے پل کی کی جا کت ہے ادر بعد س 
بھی اس می کول حرج یں کان معیبت کے بعد جس تزر قری دنت میں نحزیت موی ای رر معیب تکی یف کا 
زرلچہ ثابت ہوگی۔ دہائٹد التویٔں۔ 

















این باز 
لعزیت قو لکرنے کے لیے ایک وقت می نکا منص و سکرنا 


بش علاقوں مم ہے رارج س کہ ج بکوگی خض فزت ہو جا ہے نز ابل میت تخزیت وصو لکرنے کے لے ناز 
خرب کے بعد تن ون تک تة ہیں ۔کیاہے (اس طرح ٹڑھنا) جار ہے با ہر گت ے؟ 
چوا موت کی وچہ ے یہت زوہ سے حزی کر ر پار جال می سکوگی اظال ہیں لیکن نحزیت تو لکرنے 
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كتاد. الجنائز....... زیت ے اخام 

کے لیے وقت ن اور ون خصو کرنا پر عت سے اور رسول اللہ ڑم نے راا ے: 
سَنْ عمل عَمَلاً ل عليه أمْرنا فَهُوَ ردا(صحيح مسلم» الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 
دو الخ ح:۱۷۱۸) 


متس ن ےکوی ایا تح لکیاجس پر مارا ا نیس ہے تو دہ (گل) مرددد ہے۔''' ویش القوشقی۔ 





.-.۔ فو ی 
زیت کے لے ایک ہف یا اس سے کی زیادہ حرصہ امنا 


ہمارے شم کے لوگوں کی ہے عاوت ہ ےک کی شخ ص کی وفات کے دقت حریت کے نے یک ہفتۃ یا اس سے بھی 
زیارہ عصہ کے یں ادر دخواؤں کے لیے الور وی ککرنے اور دنگ راواڑیلت پر مت مال خر کر یں۔ لحم کے 
دالے بھی وتروں کی صورت میں“ رور دراز کے سف ر ےکر کے آتے ہیں اور جو دہ آ کے اس کے لق (بہورم) باس 
کرے اور اے بل اور ا رک واجب ترار ری یں؟ 
چوا خی کر نے جاتز سے کیو اس میں معیبت پر ععہرکے بارے میں ناون ہے کان حزیت کے لے برکورہ 
طرہلے سے سنا اور اے ایک عارت کا روپ رے وی کیم ایم اور سکاب ہکرام کے طرز کل سے عابت نیس سے 
اروں نے نحزی کو جو ہے کل و صورت رے ری ے اور اس کے لے بے پناہ مال و دول کو خر خکرنا شرو )کر دیا ہے 
ملاک رک نو ٹیھوں کا مال ے اور اے خر جکرنا ا نکی مممکھتوں کے فلاف سے اور پچ چب ہہ ہ کہ جو لوگ ان 
محفلوں می ششریک نہ ہوں ا نہیں مہ اس طرح ملام ت کرت ہہ ںگویا انموں ےکوی شی فرییضہ تر کر ریا ہو۔ 
ماک وشبہ تحزی تکی ہے صورت الن بدعات میس سے ے ہج نکی رسول اللہ ایم نے ہمت فربائی ہے۔ ہے برعت 
کے اس ارشاد کے موم میں رای ہے: ۱ 
«مَنْ أحدث في آرت ت0 فيه فو رڈ(صحیح البخاري» الصلح» باب إذا اصطلحوا 
علی صلح جور ... الخ؛ ح:۹۷٦۲)‏ 
”جو فص ہمارے اس امر(دینی لکوئی ایک خی بات پیراکرے جو اس می سے نہ و فو دہ مروود ے۔“ 
ن رآپ نے بے بھی فرااے: 
اعَلَیْكم بی وَسْنَة الْخْلفَاءِ ء الَاشِدِينَ المَهْدِبَينَ تسوا بء ES‏ 
ا رإباكم وَشخدثاتِ الأثور قن كل مُخْدلة دة وَل بذْعَة ضَادَلَةااسن 
۴ داود السنةء باب في لزوم السلةظ ح:۷٤۷٤1٦)‏ 
”یری اور میرے بعد کے برایت یاف خلفاء راشری کی سن کو لازم پچڑو اور بوک سے فام لو اور خی ی 
پاں کے پرا کے سے اجا بکر وی وہ (دین ش) برک بات ہر کٹ ے اور ہربدرع تگرای ہے 








ا" 
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کتاب الجنافز......... زبارت تو د 


سس یج سس E‏ سس صمح 
ثابت ہ ےکہ دہایہاکوگ یکام نمی کرت تے۔ ای طرح بے کل بد عت قرار با ہے اد رہ ر عت سے آپ نے مم عکیااور فرایاکہ 
ہے شلال سے ابا لمانو ںکو چا ہی کہ وہ ان یری عادتوں کے خاےے کے لیے ایک دو سے سے ناد نکریں باک ان بدعا تکو 
دن سے اکھاٹڑدیا جاۓ“ سض ت کا اتبا عکیاجاے مال اور وق کو الع مو نے سے بچایا جائے“ زیادہ جانور ز )کے ریت کے 
لے آنے والو ںک یکشرت اور ایی حقلو ںکی طوالت بر رے با جا کے ۔ لمانو ںکو چا ہی کہ اس ای پر اکتا ہکریں جس بر 
خضرت میا کرام اور ملف صاع ٹیم اکنقاء فربایاکرتے تے اور دہ کہ میت ےگ والوں سے لح زی تک جائے نہیں لی 
ری جاۓ می تکی طرف سے صر کیا جا اور ا یکی مخفرت ور حم تکیلنے دعاکی جائے۔ 


فو یبھٹی 


ممیت کک ےگ والوں کے اتج لیای اور ما لکی صصورت شس اسان 


| سوال | یٹ چیا کے فران: «اصتعوا لال جعقر طعَامًا» 

”آل ر ے ل یکی اما ہیا“ رھ لکرنے کے ل ےکی انیت کے رداون کے مان کے کے میا ے ہیں اور یل 
دی O‏ قام مقام ہو سکتا ہے کی وککہ حدریث کے آخ میں الفا ہے ہیں 

اق اه آَم غ ا أبي داود؛ الجنائز باب صنعة الطعام لأھل المیت؛ ح:۳۱۳۲) 

”ا نکو ایی میت ورل ہے جس نے ای (او ر کموں ے) مشقو ل کر رکھا ہے۔' 

ہے ارشاد اس بارے میں فو واج س ےک رسول اللہ ڑم نے ائل بیت کے لی کھانا بنانے کا عم دیا ہے کوک اس 
معیبت میں مشولی تکی وجہ سے وہ اس ل ےکھانا تیار خی کر کے ازا م ان کے ل کھانا تیادکرد)۔ ہاش ائل میت اکر 
ما اور مال کے ضرورت مند ہوں ا ہے فاون بھی نی تش بسترہے“ اال میت یا وکر لوگ رورت مند ہوں ا شریعت نے 
ا نکی شرور تکو اور اکر ےکی تزغیب ری ہے اا جو من سکسی کے مکو دو رکرنے اور مشک کو مکرنے کے لیے اس 
طح کاکوئی تھاو نکر ے تو ہے مکی کاکام ہے۔ 

فو کی 








زیارت ٹور کے اام 
لانو ںی ترو ںی زیارت اور ان کے لے دعاکرنا نت سے 


E3‏ ےاج ہر بیو میں سب و بس 
گرا چ تو اس سلملہ می مھ کیا وجب ہچ کیا یں دب بھی اس رامت سے گزروں مروو کو سلا مکروں ایا 
کروں؟ برا ہکم یری ر شای فاس“ ال تما یٰ آپ پکو ب رکت عطا فراش ۔ 

اچوا ترو ںک شری زیارت سنون ےک وہ اس سے آخرت اور موت یاد آ ج اور پچھراس سے آری مسلمان 
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کتاب الجنائز........ زیارت تور ے اکا 


مردوں کے ہے مففرت رحمت اور م سے مایت کی دا بھ یک کک ہے۔ ب یکرم ی نے فا ہد 
ازوروا الْفبور ا کرک الآخرة(صحيح مسلمء الجنائز» باب استتذان النبي گیل ربه عزوجل 
.. الخ» ح:۹۷ وسنن ابن ماجهء الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبورء ح ۱٥٦۹:‏ واللفظ له) 
”ترو ں کی زیار تک واک وگ ہے ”یں آرت ید ولا دی ہں۔“ 
کر ی را ا ہکرا مکو ترو ںکی زیارت کے وقت ہے وعاہڈ ہن کی تین فرباتے : 
(النَلامُ م عَلَيكُمْ أَمْل اليار من الْمُوْمنينَ وَالْسْْلِمينَ؛ وء إن شآء اف للأحمُونَء 
سان الله کنا ا ولک الْعَافیةًا(صحیم مسلم» الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور ... الخ؛ 
(4Y0:‏ 
اے اس تی کے رس وانے مومنو اور لداتو! تم بر لمت ہو تم بھی ان شاء الد (خخم ے) عنقریب لے 
واسے ہیں۔ میں الہ تخا سے اپینے لے اور تممارے لے عافیت کا سوا ل کر ہوں۔'' 
زیارت تور کے بارے میں اعادیث بست زیادہ ہیں لنرا آپ جب بھی ټروں کے پاس س ےگزریں نو ان میش عرٹون 
وگو ںکو سلا م ہیں اور ا نکی مغفرت و عافی تکی دعاکریں کن یاد رچ ہے داجب یں پل تب ہے اور اس کا ناب 
بھی بست زیادہ سے اور ا گزرتے ہوۓ آپ سلام نہ بھ یکمہ یں نو اس می ںکوگی مج ہیں۔ وہاشہ التوفیی۔ 
سس چم این از 


عورت کا ترستان میں جانا 


عورت کے لے قیرو ںکی زیارت کے بارے می ںکیا کم ؟ 
عورثوں کے لے تروں کی زمارت ہا نہیں سے کوت رسول الل مکنا نے قیروں کی زار تکرتے وال 
عوروں پر احت فرائی ہے ادر چرس لی کیک دہ ند یں ان می مب رھی بتکم ہو سے لا اش تل نے ان 
رمت اور اسان فہاتے ہوۓ ان کے لیے تان میں جانا حرام قرار دے وا اگ نہ خر فقنہ بس بتلا ہوں اور نہ 
دوسرے لوگو ںکو فتن میں تلاکرییں۔ اللہ تعالیٰ م س بکو اصلاح احوال کی توب خخ © 

سس ہچ این إا 


7) سنن ابی داود' الجدائز' باب فی زيارة النساء القبور' حديث : 8236۔ 

ج8 عورفوں کا زیارت کے فتطیہ آظرے تان جا ےکو علاے فقن نے جائز قرار دیا سے بش ری عردوں کے مام اطاط اور بے دی 
ٹہ ہو۔ دوصرے وہ دبال جاکر رع فرع اور ال کی م کی یر شرئی ترکات کا ار کاب ن ہکریں ۔ اس لے اعت کی احاریث ا او ضیف 
ہے مرکورہ بالا فی میں جو تین ہیں قل ہو ہیں. ہے تنوں سر ضیف ہیں. تفصیل کے لے لاحظہ ہو۔ (احکام الجنائز و بدعھا' 
ص : 236 ضعیف النسائیٴ حدیث :1880 و مسند ابویعلٰی به تحقیق حسین سلیم اسدٴ ج7 “ص :109 یا پچھران کا تعلق زیارت قو ری 
اجازت وسےے سے پک سے ہے بعر میس جب زیارت قو رکی اجازت دے د یگئی ت اس اجازت میں خردوں کے اتر عو رخیں کی برکورہ 
شرا کے سار شای ہو گی۔ اس لیے جن روایات میں مانت سے“ بشرط حت ان کا تلق ان عورفیں سے مو گاج جزع فز حکرنے والی 
ہو ںگی. دو ری عوراو ں کیل جواز ہو گا کی کہ جذکی الا خر کی بھی ای طح ضردرت مند ہیں یٹس طرح مر ہیں۔ واللہ اعلم۔ 
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کتاب الجنائز....... زارت ور ے اجام 


عورنیں کے لے تتا نکی زیارت اور حش خزرافلت 


مسوا آ کیا میں اپنے وت شدہ کی رکو رین کے لے ہا تق ہوں؟ ہیں نے !۶ض لوگو ںکو ہے کے ہو سنا کے 
ار والدہ طلوع اقاب سے لے قجرستان جائے سورت فاتحہ بڑھے یکن روے نہ فو اس کے لے اپنے بی کو دنا کن 
ے رولوں کے وران تی کے سوراغو ںکی طح ساقت 1£ اور ار وہ روئۓ لو پچ ررونوں ‏ کے دریان دہ مال و 
گاور دہ دک نہ ک گی کیا ہے بت ی ہے؟ نی زعورقوں کے لے رتا میس جانے کے پارے می ںکیا گم ے؟ 
اور نہ رو اور ورت اہ بے تز اس کے ل ےکشف ہو جا ہے اور دہ اپنے س کو اس طرح کی عق ہ ےکوی انی 
کے سوراخوں میں سے رھ ری ہو فو ہے بات ی یں ہے لہ ہے ایک باضل اور ناقائل اعد قول ہے۔ 

اتی رہاعورتوں کے لے زیارت تیو ر یائ “نے اس میس علا کا اتلاف ے۔ ہنع نے اسےکردہ اور تن نے اس شرط کے 

عات چائز قرار دیاس کہ و کی وکام کار کاب نہکرے او رض امل عم نے اسے رام تراد دیاس اور میرے نزدی ک بھی 
اس ستل می ایل عمکا بی قول ران ےکہ عورفوں کے لیے زیارت فور ام ہے کی دکلہ ن یکرمم مل نے رو ںکی زیارت 
کرتے والی گورتڑں؟ ان بر میں بیانے والوں اور راغ جلانے والوں بر حت قرائ ہے۔ لن اہر کہ جو شل مراح یا ککروہ 
ہو اس پر لحت نمی ںکی باک کیوکلہ لعنت تو ا کی کام پر موت ہے جو حرام ہو. امل کم کے ہاں محروف نقاعرےکانقاضائبھی ےچ 
کہ عورتوں کے لے زیارت تو رک کی گناہ قرار دیا جاۓے کوک ےن انت سے اور ج گناو موجب اعت ہو و ہکیرہ ہوم سے 
می اک اکٹراول علم کے پا یہ یک کم دہ یز اا عورت کے لیے بن س کجات وکیا “یری کت یہ ہک یہ 
اپ ےگھریں اپنے ‏ کے ل کت سے استخفار اور دعاکرے. اگ اق تال نے ا یکی دعااور ا تغذا رکوقبول فررالیا قب اس 
سے پل کے لغ ع کش ب وگ خواہ مہ ا کی تج رکے پا یاو ا 












7 
شون یں 








عحورت کے لے زیارت قو رکیوں مموع ے؟ 
عوراو ں کو زیارت تور ے روک می ںکیا کت ے؟ 





جوب لاشبہ عور تکو زیارت قو رکی اجازت یں ے باک ایل گم کے راز تول کے مطابقی حرام بلک کیہ ےکنا سے 
کی کہ نب یکریم ویم نے قرو ںکی زیار تککرنے والی عورفوں بر اح فرمائی سے © اور اح کی روگمناہ ہی پر مو می ے' 
ای لے ایل علم ت ےکی ہگن کی ایک ہے علامت بھی جیا نکی ےک اس بر لن تک یگئی ہو کوک لحنت ایک بڑی سزا ہے 
اور پڑی سرا بڑ ےگناہ یکی مو ے۔ 

عورت قبرستان کے پاس س ےگزر ری ہو اور د ہکیڑی ہو جال ےکہ ا “کاب بور کے لے دعاکر وے فو اس می ںکوئی حر 
میں حرج اس میس کہ دہ زیارت ور ہی کے ارادہ سے اپ گے کے ہے عرام ہے۔ 


;0 سنن ابی داود' الجنائز باب فی زيارة النساء القبور' حديث : 3236- O‏ حواله سابق 
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کتاب الجنائز........ زیارت تور ے !6 


ای ین مایپ ےک کورنوں کے زہارٹ ورس کی خرامیاں یں ضا ےکہ کور تکژرور اراو ےگ ر شیر جزپلت 
کی عا (بست بی شفق) موی ے الا ہو سنا س ےکہ وہ جب اپ ےکی قرجی ع ری لا ہاں ما باپ کی ترک زیار تکرے لو 
ا جذبات پر قال نہ رکم کے اور روج رعو نا ارتا اور فو ہکرنا شرف کر دے نواس سے اس کے ایمان اور چان رونوں 
کو اقصان ی گا۔ 

اس می ایک ہے کت بھی کہ قبرستان عم و لوگکوں سے خالی ہوتے ہیں ازا عورت کے تن تھا ران میس جانے 
یش بے اٹ دیش کی س کہ ہے فان و فاج لوکوں کے سے چا ھک رکسی ایی رکٹ کا شکار دہ ہو جائۓ ننس کا اجام اچمانہ ہو۔ 

اس می ایک کت ہے بھی ےکہ عورت اراو ےک کڑو ری اور جذبا ت کی تجزکی کے باعث زیارت تیو رکو ای مول 
بنا ل گی ہج سک وچ سے ہے قتان آنے جانے ی میں مصروف ر ےگ اور و و وی یکی ہک توں اور متو ںکو ضا 
رھ 

ار ای عمانعت می او رکو کت نہ بھی مو نو اس بی کان س کہ مرو ںکی زار کے والی عوراوں بے رسول الد 
زلم نے اعت فباکی ے اور ہی (احنت) ترو ںکی زیارت سے رکے اور دور رچنے کے لیے کان ہے۔ اش تا ہیں نس 
ام سے اپ کاب مس یا اپنے رسول مل کی زبالی مع فرا یں تو اس میس ہمارے ل ےکوی خر وبھلائی نیس ہوتی۔ 

10802 تی 2 این مین 


زیارت تور ے متحلق ایک ستل اور لوگوں کا تول ”ا سکی آخری سول“ 


ہعارے شرم ہے دداجع س کہ ج بکی مرد ےکو دف یکر دیا ہا ے فو پھر پانس ون تک اس کے ال نانہ 
ا سکی رک یارت کے لے نیش جاتے اور برای کے بعد جاتے ہیں اود ان کے نزدیک چا دن سے کے زیارت 
جائز یں ہے۔ مال پے ےک بی با تکس مر تک تچ ے؟ 
اس سوال کے جواب سے پلللہ مہ وات کر دینا ضرو ری س کہ رسول اللہ ملا نے پل نو قرو ںکی زبارت سے 
مع فا وا تھا اور پچ ربعد میں مردو ںکو ای کی اجازت عطا فرا ری اور اب صرف مرروں کے لے زیارت ور سنت سے" 
لا جو مخ زیارت تیور کے لیے جائے وہ اس لیے جال ےکہ رسول اٹہ لم نے اس کا عم دیا ہے جک دہ ان روو کی 
عار کو دک ھکر عبرت عاص لکر ےہک کل کک فو ہے زین پر لے پچھرتے تھے اور اب ای خیروں یس اپنے اعمال کے رین 
مت ہیں اپنے اعمال کے سوا دپال ان کا او رکوئی زوس او ای یں ے۔ 
راان کا آٹری کان نہیں ے بلہ اس کے بعد وہ لوم ا نے والا کہ جنس کے بعد او رکوگی دن نی ہو گا“ 

تروں میس ہا رہنایی زیارت سے جیساکہ اللہ تھالی نے فرایا: 
۱ الھک اکا زع حَق زرم الماد ) (التکاثر١۱۰/٥-٢)‏ 

”لوگ ت مکو ا لکی) بت می طلب نے ناق لکر وا“ یہاں ک کہ تم نے قبریں جارکھیں۔“ 
یا نکیاگیا ‏ کہ ایک اع الی ےک یکوسہ آیت مع ہوے سن اکہ ا[ خی ززم اقب 4ن وہ بے اختہ پکار اٹھاکہ 


دو رض ب < 
زائ مک ہوتا 
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اس مناسبت سے میں اس طرف توج مبذد لکردانا ضرو ری متا ہو ںکہ حض لوک سوچ FE‏ 
الفاظط اتتعا لکرتے ہی ںکہ ”وہ فلاں س کو اس کے ری ٹھکانے بر ہنا آئے ہیں“ ان الفاظ پر م اکر غو رکریں و ان 
یں ایک طح سے بعت کا انکار ے “کی کہ ار ری آخری محکانہ ہو و اس کے کن ہے ہی کہ اس کے بعد اث و نشرتہ ہو 
گا اور مہ ایک بت خطرناک بات ہے ۔کیوکمہ اٹہ تال اور اوم آخرت پر ایمان لان فو ایمان و اسلا مکی شرو ے۔ کین معلوم 
اوں ہو ےکہ عام الناس اس عم کے کرات کو سوچ بے بغیراستع ل کے ہیں کان اس طرف وج ولا روری 
ییوت اس طرح کے جو ںکو مطاقق استعا لکرنا ترام ہے اور اک رکسی نس کا اعنقار تی بی س کہ رآخری شھکانہ یا 
آنری آرام کہ سے فو ری کے مکی وکمہ اس میس لوم آخرت کاافکار ہے۔ 

بای رہا بالیس دن کے بعد زیارت تور متلہ فو ا سک یکوگی ویل نہیں کی کہ انسان اپ کسی ع زر کی ترفن کے 
دوسرے ون بعد بھی ای کی ق رکی زیار تکر کت ہے مجن ج بکسی انان کو تی عزی: وفات با جائے و پرا سے دل کا 
روگ نمی بنالینا چاہے اور ای کی ری کت سے ہیں جانا چایے کوک اس سے م اذہ رہے گا دہ اللہ تحال کے وکر 
سے فال ہو جائے گا اور زیادہ اہکیت اس با کو دے گاکہ اپا زیادہ ونت اپنے اس ع زی کی تی رکے پاس ت یگزارے ای 
سے انسا نکو وسوسوں؟ برے افکار و خیالات اور خرافات میں بتلا ہونے کا کی انریشہ ہو ے۔ 








ج بکوگی آوی لوت ہو ے و ا گم ہیں لا یٹ رف 
گاڑی پر می تک قبرتان میں نے ملا ہا ہے تہ اس وقت بھی گاڑی کے مات پیر نصب ہوم سے کہ اس طش 
تلاوت سن بی لوگ ہے بد شون لے ہی سک ہکوئی فوت ہ گیا ہے“ اور اب صو ر تحال ہے ہو بی ہ ےک کسی انسا نکی موت پر 
ہی تلاوت ترآ نکی ہا ے۔ اس بارے مم سکیا گم ہے؟ اود اس طر حکرنے والوں کے لیے آپ کےکیاپندد صا ہیں؟ 
بلائیک وشبہ ہے گل برعت ہے کی وتک نب یکر مزلم اور اترات کاپ ہکرام کا کے رہ میں اس طر ح کو 
روج نہ ا تلاوت قرآن سے بلاشبہ م و گر ا ہو جا سے بشرطیگہ اوی اسے خوو ضوع و خضو سے بڑھھے“ کہ 
۔ چیگروں پر اس طرح بڑھا جائےٴ ای طرع الل میت کا تحزیت کے لیے آنے والوں کے استخبال کے لیے جع موا بھی ان 
ا مور میں سے سے جو یر بوق اور ہر کحابہ یں مروف نہ تھے“ ت کہ حش علاء نے اسے بھی برعت قرار ریا ے الا 
ماری رائے میں ایل می کو لوگوں کی طرف سے ہریت وصو لکرنے کے لے جع نہیں ہوم چاہے کہ انیس اخ 
دروازے بن دکر لیے چا اکر پازار میش انی ںکوئی لے یا ہاسۓ والوں میس سےکوئی آت کہ زیت وصو لکرنے کا 
انسوں نے بانقاعد ہکوگی ا تمام ن ہکیا ہو تو اس می ںکوئی مرج شیں۔ 
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کتاب الجنافز ......... برعات جا ۃ× نے ےی 


تعر وصو لکرنے ہے ے لوگوں کے باقاعدہ اتتقبال کا عدد یوی اور عرد محابہ سکوی روارج میس تھا کہ ”اہ 
کرام ھم نے ایل ممیت کے تع ہونے او رکھانا تیا رکرن ےک وبھی فوحہ شا رکرتے تے۔ و کی گناہ ہے بجی اہ محروف ہے * 
کوک ن یکریم یلام نے وحہکرنے والی اور نوہ سے وای عورت بر اع فائی ے۔ اور فرایا ے: 
یح بنا َم ب قبل موتهاء نمام وم الام وعَلبها ران من قران ودر ٹن 
جرب (صحیح مسلم» الجنائزء باب التشديد في النياحة» ح:٤۳٩)‏ 
”و کرتے والی عورت اکر موت سے پل وہہ ن ہکرے فو اس روز قیامت اس طرر حکھڑ کیا جا ۓ کاک اس 
بر تا کول کاک رد اور خارشی زرہ ہدگی۔'(اشر تعالی یں اس ے فوط ر 
میرىی سے بھائیو ںکو ہے کت سب ہکہ ان برعت دائے کا مو ںکو تر کر دہیں “کی وککہ ان کا تر کر ویتا ان کے لیے 
بھی اور میت کے کے بھی الد کے زدیک زیادہ تر سے کی وکلہ ن یریم مزلم نے فرایا ےکک ”می تکو اس سک ےگ والوں 
کے روے اور وج ہکرنے سے عذاب ہو مت 
نی اسے اس سے ملیف ہو ے۔ اکرچہ اسے ا سک اتی مزا ہیں ےکی جت کہ فو ہک نے واس ےک وکیونمہ ار شاو باری 
قلے: 
و زه ورد ری (الأنعام٦/ )۱٦١‏ 
”او رکوئی بوچ اٹھائے والا کی دو سرے(س ےکما) کا بو چے نیس اٹھاۓ گار 
اس حدیث میں عزاب کا لفت مزا کے ہن میں استعال شی ہوا بلک ہے ای طرح ہے جس طرح ب یکریم یلم نے فرایا: 
«(السفر قَطْحَةُ ص لداب (صحح البخاري؛ العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» ح:٣۱۸۰)‏ 
زرب اال ا 
تی کے ورو اور م و گگ رکو بھی عزا بکما ہا ے۔ شور مقولہ کہ عذبنی ضمیری ”مرے عمیرنے کے عزاب 
ا 
عاص ل کلام ے س کہ میس اس بھائیو ںکو ہے یح تک رک ہو ںکہ وہ ان باڑں سے دور رہیں جو انی اللہ اؤ سے دور 
کرنے والی اور ان کے مرو ںکو عزاب سے ربہر سے والی ہیں۔ 
.سس ہا این کی 


جنازے کے ساتھ بلند آواڑ ے لا الہ الا الہ“ ڑا 





جب جتازہ تبرتا نکی طرف نے جایا جار ہو تو اسوقت ای طور بر بلند آواز ےکر طیبہ باغ کا گم ے؟ 
رسول اللہ می کی شت ہے س کہ جب آپ جنازے کے سا تخریف نے جاتے و آپ سے ن ہک طیبہ کاورد 
سنا جا" نہ قرآآن می کی لاوت اور نہ ہی بے اور۔ ہمارے گم کے مطابی فو ہے س کہ رسول اللہ لم نے جنازہ کے اجر 


الجنائز' باب المیت یعذب ببكاء اهله عليه' حدیث :927۔ 
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انی طور ےک یہ پا کا گم یں دک آپ سے نوہ مدکی ہے: 

لآ تچ الْجَتَازَۃ بصوتٍ لا تار (سنن أبي داود» الجنائزء باب في انباع المیت بالتار؛ ح:۳۱۷۱) 

”جتازہ کے سا ھ راز نے ا ے سا نے ما جائۓے۔“ 

ٹیس بن عبار فراے ہیں (جو اکابر یں اور ضرت علی بو کے حاب میس سے کے )کہ ”رات کاب ہکرام 
جنازے' زر اور جنگ کے وقت آوازیست رکیں تخب کھت سے_" 

خخ الاسلام این تی لہ ففراتے ہی ںکہ جنازہ کے ساتھ آوا زکو بلئ دکرنا خواہ دہ قراو تکی صورت میس ہو“ دک رکی 
مورت میں ا کی اور مورت میں> قب ہیں ہے“ ائمہ اراج کا بھی بی نہب ے اور صحابہ و بین و ملف سے بھی 
بی تقول ہے 'کسی نے اس متلہ میس مخالقت بھی خی سکی۔ آپ نے مہ بھی فرایا ےکلہ حدبیث و آا رکا علم جاسنے الوک 
اس بات پر اتقات کہ خی رالقرون میں اس کاکوگی رواج نہ تھا۔ 

اس سے یہ بات داش موی کہ بلند آواز سے جناڑوں کے مات کر طیبہ یا کے شمادت صتا ایک ٹج برعت ے ' 
ای رح اس موت پر لوگوں کا ےکن کہ ”بان آواز سے کے شارت ہڑ ۳و یا الل کا دک رکرو یا تصیدہ بردہ ویر زعو ہے سب 


پ رٹ ے۔“ 
ےت ال سیت 


شمداء اور بڑے لوگو ںکی وفات پر نماموشھی کے مہا ھکھڑا ہوتا ۱ 


. اترام متحدہ می جب کی رکن ملک کے سربراہکی وفات کی ن رآ ہے نذ وہاں سب لوک معتو لکی وفات پر 
امار م کے لے لہ پھر مامو شکھڑڑے ہو جات ہیں“ نو اس کے بارے می سکیا گم ے؟ 
بض لوگ شمراء یا اکابر لوگو ںکی وفات پر ا نکی خیم و ریم کے لے اھ دم کے ے جو نمامو شکھڑے مو 
جات ہیں' ىہ ان برعات و مکرات میں سے ہے رن کا ہی می“ ححفریت سح ہکرام اور ملف صاخ کے دور میں ا کول 
رواج نہ تھا۔ بی بت آداب تحير اور ال تخا ہی کے لیے اخلاص شیم کے بھی متاق ہے۔ افو ںکہ یش جال لمان 
بھی اس شش مکی بدعات میس کافروں کی یرد یکرت“ ا نکی فیچ عادا تکو اتی رکرتے اور اکابر وروساکی نمیم میں ای کی 
رح ناو سے کام بے ہیں عالاکمہ ن یکریم ڑل نے کافرو ںکی مات اخقیا رکرنے سے مع فیا ے۔ پا 

اعلام نے اپے باس والو ںکو جن فو قکی م ری سے وہ ىہ ہی ںکہ جو ملمان اوت ہو جاھیں ان کے لیے دعاکی 
جائے ا نکی طرف سے صرت کیا جائے“ ا نکی خوبیوں کا کر ہکیا جاۓ اور ال نکی برا تو کو بیان ن ہکیا ہاے۔ علادہ از 
اور بھی بت سے آداب ہیں جن کی اعلام نے تعلیم وی ے اور مسلمانوں کے بارے یں خواہ دہ زندہ موں یا مردہ اش 
وط رک کی تزغیب دی ہے۔ اسلاام نے اس بل تکی ہرگز الیم ٹیس وی اور نہ ہے ارب کھایا س کہ وہ شمداء یا اکا کی 
وفات پر ظور وگ مامو شیکھڑے ہوں بک ہے جات اعلام کے اصولوں کے مان سے ۔ 


س فوی کی سے 


رن سنن ابی داود'ٴ اللباس' باب فی لبس الثهرة' ح :4031- 
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میت کے چیٹ پر قرآن یر دنا 


میت پر قرآن بی کی لاو تکرنے اور ال کے چویٹ پر قرآن یر رنہ کے پارے می ںکیا گم ہے کیا زیت 
کے ایام مر ہیں؟ ہے ج کہا ہا س کہ حزیت صرف تین ون ک ککی ہا کق ہے اس کے پارے می سکیا عم شریعت ہے؟ 
امیر سے رای فریامیں گے! جزاکم الله خیڑا ۔ 

یت پ یا رہ قرآن ید یڑ ےک یکوئی گج وکل نیس ہے لزا یہ ایک تیر شرگی ام رہ پر عت ہے۔ ای طرح 
میت کے چٹ بر قرآن وید رن کی بھ یکوئی یی دلبل نہیں ہے“ نام بھی ایک یر شر ام ہے اس کش مال علم نے 
ہے ضرور و رکیا ےکہ وفات کے بعد پیٹ پر لوہ یاو وزیی رک وی جا کہ یٹ پھول نہ جائے۔ بائی ری ہریت ۶ 
اس کے لے ایام خصو اور روو یں ہیں۔ واللد و اتوق ۔ 

چا این یں سے 


ینہ دہ ٹس دو سے دردازو ںکی ہیا باب رمت سے عبت کاواغلہ 





رنہ منورہ میس بست سے لوگوں می ہے روارج ‏ ےکم وہ ویر وروازو لکی ہجاے صرف ہاب رمت سے می ت کو 

راف لکرتے ہیں اور عقیرہ ہے رکھتے ہی ںکہ اس سے اللہ ہکان وتخا میت پر رحم تکرتے ہوئے اسے معاف فرا رتا چ 

کیا بات جماری شربیعت مر کی روشنی میس ی ے؟ 

ماری شرییت مط میں اس عقید ہک یکوئی رمل ٹییں۔ ادا یہ ایک خلاف شریعت بات ہے“ اس کا تقار رکنا 

جائز س“ جتاز ہک وکسی بھی دروازہ سے واف کر یں ای کول حرج نمی اور اقل ہے س کہ اس درداڑے سے دال 

کیاجاۓ جس سے واف لکرنے میں نمازیہ ںک و یف کم ہو۔ 
ٍ" .سس ہے این از 


می تک جم رکے اس اذان د اتقامت 


می کو ترس رکٹ ونت ازان و اقام ت کے کے بارے می سکیا گم ہے ؟ 
لاک وش رقت سے اد تخالی نے ا سک یکوئی ضر ازل ٹیس فربائی۔ رسول اٹہ پا اور مارات ککابہ 
کرام ڑا سے بھی ایا پمک عابت میں ہے ج بکہ ساد ی نرو کت انی کے شش تدم پر چٹ یش ہے جیساکہ ارشاد 


بای تال ے: 
1 1 ہو کپچ ر ۔ مم کے ہےر کے بے مر سر کے کو عوقم 
# انور الاولون من آلمهنجرں والأصار وَالَيْنَ أتبعوهم بحسن قیے الله عنہم 


م 


ورضوا عه € (التوبة۹/ )٠٠٠١‏ 
”وہ ہماج و انار جمموں نے سب سے بے دعوت ایمان بر لیک کے میں بشت کی اور وہ جنموں نے کیو 


کار کے ساتھ ا نکی یرو کی اللد ان سے خوش سے اور وہ الد سے خوش ہیں ۔“ 
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اور بی کریم م نے فریا: 
2 أَخْدَتثَ في مرت اا فيد فهو روزصحیح البخاريء الصلح؛ باب إذا اصطلحوا 
مل صاع جور نر الب ٤94‏ ۱ 
”جو ص ہمارے اس وین (اسلام) م سکوٹی ایی ی بات ایکا دکرے جو اس میس سے نہ ہو وہ مروورے۔“ 
ایک اور روابیت میں الفاظ ہے ہ سک نی مکل نے را : 


سَْ عمل عملا ليس عليه مرن فهو رٌَ(صحیح مسلمء الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 

و 3 الخ ح:۱۷۱۸) 

”ج وکو اییا تح لکرے نس کے بارے میں مارا امرتہ ہو اؤ وہ( ل) مردوورے_'' 

ای طس ی ملا خطبہ جم میں ارشاو فربایاکرتے ے: 

کا بَنڈا قن عَير الْحَدِيثِ کاب اش وَخَير الذي هذى محمد يي وَشَر الأئور 

مُخْدثاٹھا (رَکل مُخدلَة بِدْعَة) ركل بذع ضَلا‌لقہ (صحیح سل الجمعة» باب تخفیف 

الصلاة والخطبة» ح: ۸۷ء وما بين القوسین لفظ النسائي؛ العیدین؛ كيف الخطبةء ح:۷۹٥۱)‏ 

اعرا سب سے تر بات اش کی کناب سے اور سب سے رین طریقہ کہ سڑم کا طریتہ ہے“ سب سے 

بد تین ا مور وہ ہیں ہیں (وین )تا ارجا دک رلیاگیا ہو ای ہر بات بد کٹ سے اور رر عت کرای ے۔* 
بے تے ‏ ڑا )سے 





ون سے بعد می کو تی نکرنا اور وفات کے وق (ہورت) ت ویش اسنا 


ایک آدبی نے ب چھا کہ دن کے بعد می تکو ”کت نکرنے کے بارے ںکیا عم ہے؟ ا کی صورت ہے مول 
کہ ایگ آدی قمرکے پا سکھڑے ہوک رکتاہ کہ اے الد کے بنرے! اس عدی رکو یا رکر ننس پر فو وتاک پاھو زک رآنرت 
کی طرف آیا سے “یچ دنا میس لو گواہی دبا ھاکہ الد کے سواکوگی موو ہیں اور حخرت تھ موم اس کے رسول ہیں--- 
جب تیرے پاس وو فرشنے آئئھیں اور تھ سے ہے سوا لکری کہ ترا ر بکون ہے ؟ ترا دی نکیا ے؟ ترا ئ یکون ے؟ و ان 
فرشتو ںکو ہے جواب دن اکہ الشہ مرا رب ہے“ اعلام مرا دین ے اور گر رسول الد موم میہرے نی ہیں کم مرا تی لہ ے 
اور سلمان میرے بھائی ہیں-۔۔ اس طرح دنن کے بعد اور بھی بست لم یتنگ کی جا ے۔ ال کے علاوہ اوقت وذات 
مورت تین بھی پڑھی جات ہے۔ سوال ہے س ھک کیا اس طرح تن میت کے بارے می لکوئی ی حدیث سے کیرک جو 
لوگ جواز کے تال ہیں دہ اس کے ل کئی اعاویٹ یی کے ہیں؟ 

ایا رسل اٹہ مکی سنت سے ہہ خت کہ دنن میت سے فراخت کے بعد آپ اور حطرات حا ہکرام ق رکے 
پا سکھڑے ہو جات “میت کے لے مغفرت اور مابت تر یکی دعاکرتے. ۳ آپ معحابہکرا مکو بھی بی عم دی کہ دہ بھی 
مغفرت اور مامت فی ی کی دعاکریں ' آپ چ کے پاس بی ھکر نہ و یھ با ھت اور نہ می یکو تلقی نکرتے۔ 


ژ0 سین ابی داودٴ الجنائز' باب الاستغفار عندالقبرٴ حدیث : 3221۔ 
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2 ۰ ۰ اف ای 
کتاب الجنائز 2ب برعات جا 2 کر ہی 





ھچ الاسلام این تھے دہ فریاتے ہی ںکہ اس پر تام امت کا ابعال س کہ موت کے بعر تین میت واجب کی ہے۔ 
رسول اللہ ملا اور ضلقاء راشرین کے عو میں بھی ملمانوں میں ہے عمل مور نہ تیا اتد خض صحابہ مشلا حضرت اإوامامہ 
اور وائلہ بن افخ چیہ ے ہے منقول سے“ للا خض اتمہ خلا امام اج بن مل لہ نے اسے اخقیا کیا ج۔ اام ام اور 
ا ام شافق کے لت اصحاب نے اسے تب قزار وإ سے ج بکہ مت علاء نے اس کردہ قرار دیا ہے “کپ وگنہ وہ اسے 
برعت قزار وےے ہی ںگویا اس مستلہ میس ین اقوال ہیں : 

() یہ ب چ ( )روہ ہے (۳) جائزے۔ سب سے ی قول یہ ےک کب ہے ہے جس کاب یکریم شڈ نے عم 
0۴ 700000 

ہے ل سے 


”الرغیب والترہیب'' میں ہ ےکہ ج بکوئی حص فوت ہو جائۓ تہ ا سکی ‏ رکی مٹ یکی ایک ھی لو اور اس پچ ہے 
آبات بر ۳و ۔۔۔اپ بے دہ آیات یاو خھیں۔۔. روہ می اس سک ےکن بر ڈال دو فو اس سے می کو عذاب تر ہیں ہو گا۔ 
پاک ھر کت ا 

اچوی ی ایک اکل بے اصل بات کہ بہت بری پر عت ہے لیا ہے جائ ٹنیس اور تہ اس می کون فا رہ ہے یوت می 
کریم مل نے ایی ام کو اس کا گم یں دیا بللہ آپ نے صرف ہے عم ویا ےکہ ج بکوگی ملمان فوت ہو جاۓے ل 
اے سل دا جائۓ “کن پہنایاجائے' ا سک نماز جتازہ زی جائۓ اور ملمانوں کے برستان میں اسے دش نکر دیا جائے۔ 
لہ اس وشت موجودلوگو ںکو گم ہے ےکہ زین سے راغت کے بعر میت کی مغفرت اور ن بے ایت فی کے لیے رعا 
کریں جیراکہ ب یکریم م پل بھی دعا فربایاکرتے اور دعاکا عم بھی دیاکرتے ے۔ © وباللہ التوفیق 

ہہ چم این ان سے 





ت کے پا یش ہا ھن اور درشت لگانے کا گم 





بض لوگ می تکو دش یکرنے کے بعد ت رکے پاس سورت ین سکی تلاو تکرتے ہیں اور رکے پا اع ویر کی 
ی گاڑ وی ہیں اور لان لوگ تق رکی مج پر جو یاگندم کے دانے اکا سے ہیں ادر دمل ہے دپینے ہی ںکہ نپ یکریم ام نے 
بھی وو قبروں بر شغنیاں رکھی تھیں۔ اس سکیا عم ہے؟ 
احراب' دش یکرت وفت با وشن کے بعد رر سور یس با خرآن می رک یکو اور مورت پڑھنا ہا گیں۔ ببرستان میں 
بھی شریجت نے قرآن یر بن کا عم یں دیا۔ نہ یکریم کم اور غغاء راشدین سے بھی الما ایت میں ہے۔ ای مرح 
رکے پاس ازان و اقامت کا بھی عم نیس لہ ہے سب کام پر عت ہیں اور رسول اللہ می کا ار شماد ہے: 

سن عَمل بی E‏ انا فهو ردا(صحيح مسلمء الأقضیةء باب نقض الأحكام الباطلة 





ژ0 سن ابی داود' الجدائز' باب الاستغفار عندالقبر' حديث :3221- 
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وو الخ ح:۱۷۱۸) 


ی س کوقی ایا لکیانس پر مارا ا نمی تو دہ (عمل) م وو ے۔“ 
ای طرح تروں پر ای ونی کا درشت لگاتا جو او رگد م ویر اگ کی ہا نہیں ےوک رسول الہ ڑم اور آپ 
کے ظلفاء راش دہ ٹاک سے ہے ماہت یں ے۔ رسول الد لڈام نے جو ان دو تروں بر شنیاں گاڑیں لا جن میں رفون 
مدل کے ارے ال ال نے اہ ع فی کہ کواب ہو اچ ی رسول ال ام اور 
ل اتی رو تروں کے سات موص تاک وتک ان کے علادہ او رکی ریہ آپ نے بھی بھی شنی نہیں گاڑی ی را 
ہکوہ بلا عدریث کے یش نظ رملمانوں کے لیے دین مکی الک جات کا ابا دکرنا جائنز یں سے مس کا اش تال نے کم نہ 
وی ہو اور برا رشاو پاری تعال یی کی ے: ع 
# اھر شک کا ترو لهم الزن مالم مدد الد . الاي (الشوری )۲٦/٢٤٤‏ 
”کیان کے دہ شریک ہیں جنوں سے ان کے لیے این تر رکیاہے نس کاش نے عم نی وا“ 
ا ان از ےم 


خرروں پر مورت فا کہ پا گم 


| وال | کی شردوں کے لے نات خائی ہا ہے او رکیااس کا انی واب تا ہے؟ 
مردوں کے لے نات خواٹی کے بارے میں سنت ےکوی ول یں سے اس لے اسے نہ اھا جائۓے کی لہ 
عبادات میں ال مانت ے الا کہ ان کے جوت ک یکوگی ول موجوو ہو یں سے معلوم ہوک اس کا تلق الد تھا یکی 
شرت سے ہے کیک ائھ تال نے ان وگول کی تید رای ہے وں نے اٹہ تال کے عم کے ایر خوددین یس ہے 
چڑو ںکو مقر رک ریا چنانچہ ارشاد بار ی تما ی ے: 
$ آم هر شُککڑا ارو لهم َالِ مالم ادن ید ال4 (الشوری )۲٢/٢٤‏ 
کیا ان کے وہ شٹریک ہیں جنموں نے ان کے لیے ابی دین مقر کیا سے جس کا اش نے گم نہیں دیا۔" 
اور ب یکرم یم نے ریا ج: 
امَنْ عمل ع ن عات انتا فهو رد(صحيح مسلم؛ الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 
نے الخ ح:۱۷۱۸) 
س ےکوی ایا کل کیا ی کے بارے میں مارا ا یں ہے تو دہ (عل) م دورے۔'" 
اور جب وہ ل مررود ے وذ وہ یقیا بال اور بث ہے اور اللہ تفا یکی ذات پاک ےک کسی اییے کل کے ذر لے 
اس کا تقرب ماص لکیاجاے .کی تاد یکو ا جرت د ےکر ترآن بڑھانا )کہ ای کا لواب می تکو یچ فو ہے رام سے وہ 
ترآن پڑ کر ا جرت لیا ی یں ہے۔ جو خض قرآن پڑ ھکر اجرت نے و ہگناہگار اور ٹذاب سے محروم ہے ہیدہ قرآن 
ید ھتان عباوت ے اور ہے چائ ہی کہ عباد کو حول وا کا وسیلہ بنالیا جائے ‏ ارشاد ربا ہے: 


0 صحیح بخارى؟ الجنائزٴ باب الجريدة على القب' حدیٹث:1361۔ 
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لے من کان بريد الَحَیَٰة ایا وزيكتا وي الم مله فما وهر فا لا رة €2 4 
(هود۱۱/١۱)‏ 
”چو لوگ دناکی زمدگی اوہ ای کی زیب و زیشت کے طالب ہوں تم ان کے اال کاپرلہ ایس دتا ی شس 


وے و ہیں اور اس می ا نکی حن می نمی ںکی جائی۔” 


سس جم این ہیں سے 
ت رکے پا سورت قات یا کوگی اور مورت مڑھنا 


| سو کیا زارت ج سے وت میت کے لے مورت فانہ یا کوئی اور سورت بڑھنا ائ ہے؟ او رکیا می تکو ا اوی 
ارہ و ے؟ 
اچوی نی کریم یم سے ہے مات ےک آپ نرو ں کی زیارت فرہ ا کے سے اور خمرووں کے لے وہ وای مات جو 
آپ نے کاب کرا مکو بھی تک یں اور کاب ہکرام نے آپ سے ککھیں خلا ا یں میں سے ایک ہے دعا گی ہے: 
اخ عَلَیكُمْ أهْلَ الدّيار من المُؤْبنينَ وَالْمُسْلِمِينَ» ونا إن شا اله للأجفودء 
سال ال“ نا وَلْكُم الْعَافيةً» (صحیح سلمء الجنائز؛ باب ما يقال عند دخول القبور ... الخ؛ 
ح:۹۷۵) 
لے وس کی کے رت نے مومنو اور مسلمانو! تم بر سلام ہو بے شحک جم بھی ان شاء الد ام سے) 
عنقریب لے والے ہیں۔ می اللہ تعاٹی سے اپچنے اور ہارے لیے عافی تکی دع اکر ہو" 
قیرو ں کی جکخرت زیارت کے پاوود یہ بات مامت نمی ںکہ ئ یکریم ڑکا نے مردوں کے لیے بھی مورت فا با قرآن 
بی رک کہ آیات بڑھی ہوں۔ ار ہے جائ 5 آپ خودبھی نیقی ایاکرتے اور کا ہکرام کے ساس بھی اس با کو دا 
فرا سے اک اس طرح آپ حول نوا ب کی ترغیب دیے“ امت بر رمت فریاے اور فی“ لک بھی ادا فریاتے۔ آپ 
کی شان ت ہے سے جلیساکہ فریان با ری تھا ہے : 
ولتد اڪ روا بن انشرڪ ڪرو ماد تا ف ڪرش تیم 
ألثزىک روف َد ©4 (التوبة۱۲۸/۹) 
”لوگو!) تممارے پاس تم ی مس سے ایک تق رآئے ہیں تمماری ت لیف ا نآ وگرال معلوم موق ہے اور 
تمماری بھلائی سے بت توا مند ہیں اور مومنوں پر رایت شق تکرنے واے (ادر) ہا ہیں“ 
اسبلب مصرہونے کے پاوجود جب ہی نلم نے ایا نی سکیا تو معلوم ہو کہ ہے ایک ٹیر شری مل ے۔ حعفرات محابہ 
کرام کو بھی اس کا علم تھا بی وجہ س کہ انموں نے بھی کش آپ کے تش ترم بر چنے بے اکتذاکیاکہ صرف جرت اور 
شردوں کے ہن مس وما کے لے ترو ںکی زیار تکی او ری بھی زیارت قور کے موت پر قرآن پیر نیس پڑھائگیا اس 
موت بر قرآن بی رکو ہز تابر عت ہے اور بد عت کے بارے میں ا یکریم ام نے فیا ہے: 


75 - 


سن أَحْدَثٌ فی أئرنا هذا ما ليْسَ فيه فهو رَدڈا(صحح البخاري» الصلح؛ باب إذا اصطلحوا 
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على صلح جور ... الخء ح: )۲٦۹۷‏ 


میس نے ہعارے اس دن سکوئی ایی خی پات ابییا دکی جو دین جس سے نہ مولو وہ مرورے۔' 
EE‏ 0ق سے 


دنن کے بعد تر قرآن خان 


می تکو دش یکرنے کے بعد ترب قرآن خوالی کے بارے می کیا عم ہے؟ اور رروں بر رمت کے لیے تم جو 
اج وں میس لوگو ںکو اجرت د ےکر ہے ہیں اس کے پارے می سکیا گم ے؟ 
ایل م کا را تول ہے س کہ دنن کے بعد تر قرآن خان پر عت ہے “کی وککہ ر سول اللہ لی کے رور س اس 
کاکوئی دواج تہ تھا۔ آپ نے اس کا گم دیا نہ خود اییاکیا یکلہ زیادہ سے زیادہ جو ثابت سے وہ ےک می علیہ الصلوۃ والسلام 
دنن کے بعد ق رکے پا سکھڑے م وکر فرماتے: ٣‏ 

افوا لأخيكہ وا تر لا بالكّثبیتِ ف الان بُْألا(سن أبي داودہ الجنائز باب 

الاستغفار عند القبر ۰.. الخخء ح ۳۲١٠:‏ والمستدرك للحاکم:۳۷۰/۱) 

ا بھائی کے لیے مغفرت اور امت فد کی دعاکر وکوک اب اس سے سوال لے جائیں گے_" 

ار تر ے پاس ترآن خوالی تم رجت ہوم نوہ یکریم مل ضرور اس کا عم دی ہہ ام کو ہے عم شریجت معلوم 

ہو جا]۔ ای طح کی می کی درد کے الصال ڈاب کے ل ےگعروں میں جع م وکر قرآن خواٹ یکی بھ یکوک دیل نہیں ہے۔ 
سی وج کہ ملف صا میم بھی ابا تی ںکیاکرتے تھے. ملمان کے لیے کم شرلعت ہے س کہ جب اس ےکوی محیبت 
پچ نہ صرکرے اللہ تال سے اج واب کی امیر ر کے اور زبان سے وہ حگمات کے جو مہ رکرنے والوں کا شعار سے تحن ہے 
کے ۱ 

نا تل رَه لِه راجعون» لہ أجُرني! ي رخاف لي خير مٌْهَاا(صحیح 

مسلم» الجنائز باب ما يقال عند المصیة؟: (IA:‏ 

بے رک تم سب الہ ی کی عکیت ہیں اور م سب ا سکی طرف لو ٹکر جاتنے والے ہیں۔ اے اللہ ! یری 

اس یہت کا کے اجر دے اور اکے عوض کے بمتریرل عطا فرا۔“ 
ای عیت کے ہاں اھر کرم“ قرآن خان یکرم کھانے تیا رکرنا اور اس س کے دک ق۳ امور پر عت ہیں۔ 

ی گزلز نآ .سن نے 


ا مکرنے کے پارے میں کم شریعت 


ممیت دق یکرنے کے قین دن بعد تک اتا کر اور قرآن خوال یکرم ت با مکھا جا ہے ' اس کے بارے میں 
شرق تع مکیا ے؟ 
میت کےگھری لکھانے پیے یا قرآن خان کے ہے جح ہنا برعت ہے“ ای طرح شع م وکر اجا طور پر دعاکرنا 
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رت کک ا E‏ ا کے 
رک رعا اور ھی کی مخقر تکی دعاکی جاے۔ باق رہ ماقم کے لیے ما اتی خصوصی رعا کے لیے با قرآن خان ے لیے جع 
ما تو ہے بے اگل سے ر ہے یک کم ہو ت ملف صا بق نیقی ا سے مرا جام رسیے۔ رسول اللہ لا سے بھی ایی اکرنا رگ 
رک ایت نمی ے۔ ڑوم موت کے موع بر جب ہی مو کو بزرییہ وی لی حضرت رین الی طالب“ حضرت عبرالڈد 
بن رواحہ اور حضرت زیر بین عارنے ٹاک کی شار تکی خی و آپ نے ححفرات سکاب ےکرا مکو بھی ان کی شماد تک بات 
نایا“ ان کے سے دعا فر کہ ”اللہ تھا ان سے رای ہو۔“ 
آپ نے اس موتح بر نہ نول وگو ںکو جع فیا تہ دسنخوان سھایا اور نہ ماقم کا ہما مکیا الخریض اس موت بے آپ نے تطعا 
ای اکوگی کام خی سکیا عالاککہ ہے تیوں بنترین اور فض صا ہکرام میں سے تھے“ حضرت ابو رصق بی کا اتال ہوا و ام 
کا امام خی ںسکیاگیا ملاک آپ تام ”کاب ہکرام میں سب سے افقل تھے' رت عم رب مید ہوئے نے ا نکی شمادت ے 
بھی یا کرام نے مات م کا اتنام نمی سکیا لوگ جع ہو سے نہ بی قرآن خوا یک یئ ای طرح جب ضضرت عان اور رت 
عل ٹن اپنے اپنے دور میس شممیر ہے تہ ا نکی شارت پر بھی لوگ خصو دفوں میس نہ جع ہہوئے اور نہ ای رعا 
اما مکیاگیااور نہ ہی ان کے ل ےکھانوں کے بے کا اضظا مک یاکیا۔ 
میت کے ری رشن داروں یا پڑوسییوں کے لیے ہے ضردر قب سب کہ د ہمکھانا اکر ممیت کے ائل نان د کے یا یں 
اکہ خضرت نرہ ٹوٹ ھی دفات کے مو پر یکرم مک نے سے فرای: 
۱ (إِصْنَمُوا لآل جَکْمر طَعَامًا له قذ أ م آم بَشْعَلو ُمْا(سنن أبي داود» الجنائزء باب صنعة ٠‏ 
الطعام لأهل المیت؛ ح:٣۳٣۱١۳)‏ 
”آل تعفر سے ل کھانا تا رکر وک وککہ ای ایک ایی میت دربن ے جس نے انیس (اد رکاموں سے) 
مشقول کرراڑے۔“ 
ای میت معیب تی وجہ سے مشخول ہوتے ہیں انا اگ رکھانا تا رک کے ان کے پال تج دیا جا نے ہے عم شریعت کے 
مطالق سے کن نے طز ل کو پل بی معیبت میں بتلا میں اور اننیس مزید ریا نکیا ہا ےکہ دہ لوکو ںک وکیا اکل یں ہے 
غلاف سنت بللہ بر کت ے ریت بین عبرا کی اھ یا نے یں 
كا تَمْدُ الإجْيمَاعٌ إلى مل التو صَیيعَةً الطَعَام بعد دفنه من الَّيَاحَة) (سنن ابن ماجه» 
الجنائز» باب ما جاء في النھي عن الاجتماع . ا ۰ ومسند أحمد: ۲۰٢/٢‏ واللفظ له) 
م دن کے بعد ال میت کے پاس جح ہونے اد رکھاا تیا ر کر ےکو وہہ شا رک اک رےے تے۔" 
اور اود تام ے “ود کے معن بلند آواز سے رونا ے۔ وح کی وجہ سے می تکو ترس مزاب ہو٣‏ سے لذا ال سے 
اتاب ضروری سے البتہ امر شرت م سے یں انار ہو میں فو اس می ںکوئی مرح ضم۔ وباللہ التوفیق۔ 
.سس چم این از 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 





کتاب الجنائز 


وفات کے بح دکھا ےکی کو یں 


ض لوگ اپنے اعزہد اقار بکی وفات کے اح دکھان ےکی دکوتڑں کا امتا مکرتے ہیں ن می جافور ذ کر کے 
گوشت وغیرہ ٹوب پیا جاتے ہیں۔ ان دعونیں کے اخراجات بھی متوثی کے مال بی سے ادا کے جاتے ہیں و اس کے 
پارے ہیں کیا عم ہے؟ اکر فوت ہونے واس نے اس م کی دعوتو ںکی وصیست کی ہو وکیا ازروے شریعت اس طر کی 
وص بر تح لکرالازم ے؟ 
لپ دفات کے بعد دعوخوں کے اتنا مکی وصی تکرنا پر عت اور کل ہابیت ہے۔ اکر دصیت تک یگئی ہو نو ئل میت 
ادا :لاا ای ےم کہ صخرت رین لہ اھ سے ریت چ 

دنا تم الإجتماع إلى مل المَیّتٍ وَصَنیعَة الطعَام عد دَفنه من الَاحةہ (سٹن این ماجه» 

الجناثز» باب ما جاء في النهي عن الاجتماع ... الخء ح:٢٦٦۱‏ ومسند أحمد: ۲٠٠/۲‏ واللفظ لە) 

م دشن کے بعد امل میت کے ال شع ہونے اد رکھانا تیا رک کو وحہ شا رکرتے تھے" 

اس حدی ٹکو امام اد لہ نے پاستاو حن بیان فرایا سے اور پچ رہہ بات عم شراعت کے خلاف بھی ہے سک کہ شروت 

کا عم نے ہے س کہ ائل میت کے ل کھان تما رکر کے ا نکی دجوئ یکی جائۓ اس لے وہ محیب تکی وچہ سے مشخول ہیں“ 
چنانچہ نمی ملا کے پاس جب حعخرت رین ایی طالب بویٹھ کے نزو مود میں شمید ہو ےکی ر یی ن آپ نے اپنے ال 
اہ سے رای : 

(إِصْتمُوا لآل جغفر َعَأمَا ف قد أتاھ ا عمسن آبي داود» الجنائز باب صنعة 

الطعام لأهل المیت» ح: )۳١۱٣۲‏ 

ر ےگ والوں کے ل ےکھانا تیا رکرو کی لہ انیس ایک ایی یہت ورل سے جس نے اش (اور 

کا موں ے) خو لکر دا ے۔" 





ابن از 


میت کا ساناں یا چالیسواں 


ایک امان فوت ہوا نس کے بت سے بے ہیں اود اس نے ان کے لیے مال بھی بست پکھو ڑا ہے وکیا وہ اس 
کی طرف سے ساتڑیں ما چالیسویں دن روئی او رگوشت وغیر و کی دعو تکر ھت ہیں کہ اس کے ایصال ڈو اب کے لیے 
لانو ںکو س کر کےکھا ا علا دیں؟ 

چوا میت کی طرف سے صرق ہکرنا درست ے۔ نقرو و سالد نک وکھنا لان ا وسییوں کے اتر صن سلوک اور 
ملمانو ںکی عرزت افزائ یکرن بلاشیہ کی کے دہ کام ہیں ج نکی شریعت نے تر غیب دی ہے کان میت کے لیے ا یکی وفات 
سے ون پا کسی مین شلا ہاو ا چالپیسویں دن ری یا گا با اونٹ با برندوں وخ وکو ذ کر کے وکوت کا اشنا مکرنا 
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کتاب الجنائز......... B9‏ 
پر عت ے۔ ای طرح می کی طرف سے صرق ہکرے کے لیے کی کی دن یا رات کا کرم خلا جحعرات کا ون“ حر کا 
رن یا بجح کی رات ونیو ىہ بھی برعت ہے۔ سلف صا س اس طر حکاکوئی رواج نہ تازا ای مکی بد عتو ںکو رک 
کر وینا واجب سے یوک رسول اد مو نے فرایا ہے: 

من أَحْدَّتَ في مرا هذا ما ليس فيه فهر رد(صحيح البخاري: الصلحء ہاب إذا اصطلحوا 

على صلح جور ... الخ؛ ح: )۲٦۹۷‏ 

”جو خض جمارے اس دین می سکوئی اسک خی پیر اکرے جو اس میس سے تہ و او دہ ررر ے۔* 
ای س آپ نے ہے بھی راا ے: 
کہ وتات الا ر > ق کل مُخدئة بذع 7 بذعَةٍ ضَلاَلَها (سنن يي داو 
السنةء باب في لزوم السنة» ح:۷ ٦٦٦٥ء‏ واصله في صحیح مسلم) 
”اپنے آ پک (وین ں) ی ی بانٹس پرا کرنے سے چا یرہ ہرخی جات بدعت چ اور ہبرح ت کرای 


ے۔ 
وی کی 


می تک طرف سے چالسوں دن صد کہ 


| سوال ] کیا ہے جائز کہ وفات کے چالیس دن بعد می تکی طرف سے صر کیا ہاے؟ 
چوا می کی طرف سے صد کنا یی ے میک کی و نکی تید اور تھی نکرنا برعت ے۔ متفل فوی کیٹ راے 
کوٹ علیہ وافباء کے پاس میت کی طرف سے چالیسوی ون فل منعق رکرنے کے سال میں ایی سوال آیا تھا جس کا یی 
سز وپ جا 
ئ یکریم ین ححفرات صحا ہکرام کلم اور ملف صا سے میت کے نے ےکی مکی فلل منعق کرن ہرگز غات میں 

ہے نہ وفات کے وقت' نہ وفات کے بعد سائومیں ما چالیسویں ون اور تہ ایک سال بعد بک یہ بدمحت ادر ایگ بری عارت 
ج بے قدیم معریوں اور دن رکافرو ںکی رحم سے لاا جو لان اس مکی کفلیں منعتق رکرتے ہیں انیس ھان ادر اس 
سے مم عکرنا رو ری ے۔ ہو سکم کہ دہ الد تھا یکی بارگاہ میں فو ہکر کے ان پرعات اد دکفا رکی مشابت سے اجا بکر 
لیں۔ جعزت عبر الہ بین ر کے روات کہ نچ یکریم مم نے فرمایا: 

مث بين يدي السَاعَة بالگيفب حى يغب ال وَخْدَۂ ل شريك له وَجُلَ رزقي تَختَ 

ظل رجي وَجُيل الله وَالصّفَار عَلى من خَالت هري ومن تشب قوم فهو 

مِنْهُم)ا(سند أحمد: )٠٥/٥‏ 

”کے قیامت سے یملے لوار کے ام مبجو کیاکی سے کیہ اللہ دحدہ لا شریک ل کی عباد تکی جائۓ اور 

مر رق عیرے نیڑے کے سا گے درک اگیا ے اور ذات و رسوا اس کے لے ہے جو میرے ع مکی 

تالش تکرے اور ج کسی قو مکی مشابست اتا رکرے فو دہ ای میں سے ہے۔" 


۹ہ 
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صخرت اون عیاں لا سے ردایت ےک کیک کے ریا 
الکن وہ رہ کو بذراع حت لو أن أَحَنَمُم دخل جخر 
صت لَدَخلكم وَحتی لو أن أَحَدَمُمْ جَامع اشرات بالطّريق لنَْلَكَوَمٰه زی ابغاری 
أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح ٠٠١٠:‏ والمستدرك للحاكم ٤٠١ /٤:‏ واللفظ لە) 
”م پل لوکوں کے ریو ں کو باکں اسی طح مل طور پر اتتیا رک لو کے میں طرح پاسشت پاشت کے اور ہاتھ 
ا کے باب مو٥‏ ہے کہ ار ان ببس س ےکوگی حص ان ڑ ےکی بل میں داشل ہوا تو تم بھی وغل ہو گے 
اور اکر ان یس ےکی نے راہ لے اپٹی یوی سے جما عکیا نے م بھی ایباکرو گے" 


سے سے فز لی ےی 


رسم لم متا ےکی اص لکیاس کیا ھی جا ہکرن ےک یکوئی شرئی سل ہے ؟ 
رم بم متا فرعونیو ںکی رحم ہے۔ اسلام سے آمل فرون ہے رحم متا کے تھے اور پرا سے ویر وموں 
میس ہہ رم کیل لکرعام ہ گنی انا یہ ایک بھت بری پر عت سج“ الام میں اس کاکوئی تصور نمی“ چنانچہ نی مز کے اس 
ارشارگر ای سے ا سک تزور ثابت موی ے: 
لم ام في مرت ھٰذا ما فيه فهر رڈا(صحیح البخاري؛ الصلح» باب إذا اصطلحوا 
علی صلح جور ... الخ ح:۹۷٦۲)‏ 
میس نے ہمارے اس و سکوئی ایی ی بات ایا دک کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مررورے۔“ 
مان : موجودہ طریےے کے مطااقی جع م وکر اتی جل کرت اور فوت ہونے وانے شخ سکی ریف میں بے مر مبالفہ سے کام 
لین جائ ہیں سے “کوک حضرت عبر الہ بن الی اون نٹ سے روامت ے: 
اتی رشرل اله پل عن المَرَاثي ا(سنن اين ماجه» الجنائز» باب ما جاء في البکاء على المیت؛ 
۱٥۹١٢‏ ومسند أحمد:٤/٣٥۳)‏ 
”ر سول اللہ م نے مربوں سے مع فرایاے۔“ 
چوککہ سیت کے اوصاف میا نکرنے میس اک ڑ شرو غرو رکا اظما رکیاجاتا سے اور م و مز نکی تحبدرید موق ے اور گر میت 
کے جذکرہ کے وقت یا اس کے جنازہ کےگمزرنے کے وشت نحری فکی جائے یا اس کے تغارف کے لے اس کے تار ہائۓ 
مایاں بیان کے ہا فو ے جائز سے اور ہے ابیے بی سے کے خض اہ نے شمداء امد یا ویر کا ہکرام کے انقال کے 
وقت ا نکی ری فکی ی۔ ای طح حضرت الس بن مالک بل سے ردایت ہ کہ لوگ ایک جنازہ ل ےک رگزرے جس 
کی اہ ہکرام نے تتری ف کی تو رسول اللہ للا نے فرایا: ”اجب م وگ“ یرل وگ ایک اور جنازہ ‏ ل ےک گمزرے فو کا 
کرام نے ای کی برای بیان کی تو رسول اللہ ام نے یھر کی بی فرای کہ ”نو اجب ہو کی“ صرت عم رھ نے عر سک کیا 


واحب ہدگئی؟ آپ نے فرایا: 
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ا 2ه 2 مم کر سے 5ھ کے Na‏ 20۲ 17 َ2 ر 1ھ ۶ھ کے 
ا انتم عليه حيرا فوجبت له الجنة» وهذا النيتم عليه شرا فوجبت له الثار اتم 
7 1 ۴ 
سُھداءَ الله فی الارٛ٘ض)(صحیح البخاری:؛ الجنائز؛ باب ثناء الناس على الميت» :۳1۷ وصحیح 
بلب لجا راپ فی رک علخیرآز ک مو ار 6 


مت سک تم نے اجا یا نکی اس کے لے جنت واجب ہوگئی اور سکی تم نے برای جیا نکی اس کے لیے 


م اجب م وی“ م زشین میں اللہ تدای کےگواہ ہو۔“ 
فو یی سے 


ہماری تی می ہے وار س کہ لوگ عیدالفطراور عیرالا کی کی رات تان مس جاتے ہیں اپنے مہرد ں کی 
قبروں پر جراغ جلاتے اور تفا ظکوبلاکر قرآن پڑھاتے ہیں ۔کیاىہ کل ی ہے؟ 
یہ نعل پال“ حرام اور اللہ تدای کی اعت کا سبب ہے یوک گکریم مم نے قرو ں کی زیار تکرتے دا ی 
گورلوں اور تہوں بی ہیں بیاۓے والوں اور انا پر 27 جلاۓ والوں بے اعت رال ہےے۔ یرک رات تہوں کی 
زیارت پد عت س کی وتک ب یؿکریم ڑم سے ہے ثابت ننی ںکہ آپ نے عی رکی رات با عیر کے دن لطور اص یر ں کی 
زار تکی ہو کہ آپ نے ہے فرایا ہے: 
لیام وشخدات الأئو إن كَل مُخدلة بذع وَل بذعةٍ صله كل صَلالَد في 
اار)(سنن أبي داود» السنةء باب في لزوم السنةء ح:۷١٠٠‏ وما بين القوسين لفظ النسائي» صلاة 
العيدين» كيف الخطبةء ح:۷۹٥۱)‏ 
اچ آ پکو دین میں ی خی بای ایجادکرنے سے پچ کی وک ری میس اکا کی کی مرک بات پر قت س م 
پر ع ت گریی ہے اور پرگرای م یں ےا ے اسب ےی“ 
آر یکو چا کہ دہ ایی عبادت اور ہراس کام کے لیے تے وہ تقب الھی کے حول کے ل ےکرنا چاہتا ہو ہے دبک ےکہ 
اس کے بارے میں اش تال ی کی شریعت می ںکیا م ے؟ یوک اصول ہے س کہ عبارات میں اصل عمانعت ہے الأب کہ 
کوئی ای دلییل موجور ہو جس سے معلوم م وکے شریعت نے اس کا عم دا ہے۔ اکل نے عییدکی رات تروں پر جا 
جلانے کے پارے میں جوسوا لکیاہے فو اس کا جواب ہے س کہ اس با ت کی ولیل موجود کہ یہ نوع او یر ہکناہ ہے 
جیساکہ میں ابھی جیا نکر آیا ہو ںکہ ب یکریم ملا نے قیروں کی زیار تککرنے وای عورقوں اور خروں پے ہیں بنانے 
والوں اور ان 272 جلاۓ والوں ر ائ را ہے۔ 


(ن0) سنن ابی داود' الجنائزٴ باب فى زيارة النساء القبور'حدیث : 3236۔ 


17563 
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کتاب الجنائز....... جنازے سے ملق ضرق اام 


جنازے سے تلق ضرق اجام 


کسی مب کو مففور و مرحو م رن جاتر ہیں 


جو 10 ur‏ ا یق کی ان ١٢‏ ً0 ۔ ارس ۳۳1 و ۲ و 
لْحَمْدُ لله وَالصّلوۃ وَالمَادَمُ على عَبْدِه وَرسشولہ نَا مُحَمَدٍ وَعَلی آله وَصَخبہ ۔ أه 
ن ج 7۲ 


بعد 

رح کل '٭ض لوگو ں کی وفات کے بارے میں اشبارات میں بس تکتڑت سے اعانات شال م کراسے جاتے اور فوت 
ش رگان کے ارہ و اقارب سے لحزیت کے یغابات بھی بد یکرت سے خی عکرائۓ جات ہیں اور اس طس کے اعلانات و 
یغامات میں میٹ کے ہام کے اتر مففور یا مرحوم یا اس کے مشاہ چک اےے الفاظ استعال کے جاتے ہیں ن سے معلوم 
ہوم کہ وہ نشی طور بر تی ہے عالاکنہ سے اام و عقاتھ اسلام کا اوق سا بھی گم ہو دہ جاتنا کہ ری ان امور میں سے 
سے ہیں الد تفال کے سوا او رکو ہیں جاتا۔ 

اہسقت و اہجراعت کا ہے خقیدد ےک کاب اللہ یا نت رسول اللہ مکی نس کے بخ رین طور رک یکو جلتی با نی 
کین پائ خی کاب الد سے مثال کے ابوا بکو جن یکراکیا اور سنت رسول الد موم سے قال بے کش شر کو کی 
قرار دیاگیا کک یکو مففور یا مرجم کے کے بھی بی مم ہی ںکہ تم اس کے تی ہون ےکی شمارت رپ ہیں انا مغخظور و 
مرحو م کے الفاظہ کے بجائے ہے الفاظہ استعا لکرنے چات کہ خفراللہ لہ ”اللہ تفای اسے معاف فرب رے' یا رحمہ الله ”اللہ 
تی اس پر رم فریائےۓ' یا اس طح کے در دعائی کرات میت کے لے استعال کے جانیں۔ می اللہ بعانہ و تال سے را 
کر ہو کہ وہ م س بکو سید سے رات پر چک کی نوف عطا فرباے۔وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله رصحبہ۔ 

رال ہن عبدرالقد من از 


وا ے وش سور پس رهن 


| سوال | کیا نات کے وت سورہ بیس بڑھنا ی ے؟ 
جرایا فتمامء نے وفات کے وقت اس سورت کے پا کو تب قرار وإ ے۔ مض امل گم نے ؤک کیا کہ اس 
مورت مہا رک کے ہے سے روح آسائی سے کل ہا ے۔ فوت ہونے دالے کے پاس اس سور ت کی راء ت کب 
مون درا کل ہب یکریم مل کے ب بل ارشاد پ ی ہے: 
«اقرَءوا "يسن ' على مَوّتاكم» (سنن أبي داودہ الجنائز؛ باب القراءۃ عند المیت؛ ح:۳۱۲۱) 
رات مرے والوں پر پش ڑھاکرو۔“ 
اس حدبی کو حض ایل م نے ضیف قرار دا سے اور حش نے اسے تیل استرلال قرار دیا ے۔ اگر ای سورت 
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کتاب الجنائز........ جنازے سے لق نزن اکا م 

مہا رک ہکو بڑھ لیا جاۓ و امیر س کہ اس مج سکوئی حرح نیس ہو گااور ار اسے تہ بڑھاجاۓ اور می تکو صرف ”لا الہ الا 

اش “کی ین بر اکنا ءکرلیا جا )کہ وتا سے رخصت ہوتے وقت ا یکی نہان سے ارا ہوۓ وا لے آ تری الفاظ لا الہ 
الا الد ہہوںل لو ہے کی بست ا تھا ے۔ 





سے فان کی بسن 


اخپارات میں وفا تکی خر شا کرم 


اخبارات س وفالت کی رشا مک نے کے بارے می ںکیا عم سے ضا و قات نوت شود ہک تو بھی شاک جا سے ؟ 
روبعلا اور بی سے کاموں میں مشمور لوگو ںکی اخبارات میں وفا ت کی ترشا حکرنے سکوی مرح یں کہ 
نرہ عت وانے لدان اس کے لے رت اور مخظر تکی و اکر کیں۔ لین فوت ش رگا کی ایی تتری فکرنا جس کے دہ 
سن نہ ہوں جائز نہیں کوک ىہ او صریبً بھوٹ ہے اور نہکسی کے بارے میس ی طور ہے ےکنا جائز س ےک دہ تلعی اتی 
ہے “کوک امسق ت کا ہے عقیدہ ہےک ہکسی مصحین اوی کے پارے ہکن پائ تی ںکہ وہ تطعی تی یا نی ہے ہاں الہعتہ ہم 
یک لوکوں کے پارے مین نم کی امیر کے ہیں او گنا گاروں کے پارے مین ہے خو کے وہ کم ریز ہوں گے 
...سس جج این بین .سے 


موت کے إعر میت پر وج خوالٰیٰ 


| سوال | کیا میت پر رونا جائز ہے؟ اکر رونے میں فو کر" رمار ینا او رکیڑے بپھاڑنا بھی شائل ہو وکیا میت بر ا کا 
کو ا ڑا ے؟ 
می تک بے جانشربی کرب“ نو کرم کیڑے بپھاڑنا رمارو ںکو ہنا اور اس طر حکی دو ری بای جائ نیس ہیں" 
کک ت کن“ یں ای وت روات ےک کے ما ریا 
ليس ِا مَنْ لَطمَ الْحُدُود وَشَىٌ الْجَیوبَ وَدَعَا بدغوی اجا سی نی 
الجنائر؛ باب لَیْسَ ما مَنْ شق الجیوب؛ ح:١۱۲۹)‏ 
”وہ م میں سے نہیں ہے جو رخمارو ںکو پٹ عگریہاں بپھاڑے اور زانہ“ مابمییت کے کرات کے" 
ہے بھی رسول اللہ مل سے بہت س کہ آپ نے نو ہکرنے والی اور وح نے والی بر لحنت فربائی سے لپ اور ہے بھی آپ 
نے راا ے: 
«ألْمَبّبُ ت في بره بم یح عليه (صحیح البخاريء الجنائز باب ما يكره من النياحة على 
الميت› :114۲( 
”توح کی وچ سے می تکو رٹل عزاب ہو ہے۔“ 
اور ایک روایت میں الفاظ ہے ہں: 


ژن0 صحیح مسلم'ٴ الجنائز باب التشدید فی النیاحةٴ حدیٹ : 934۔ 
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کتاب الجنائز....... جازے ے سق رن اکا 
رك المت لذب رکا أله ملا صم البخاری: راب قرا الي لوتب اليف ,+ الخ 
ح:٦۱۲۸‏ 007 الجنائز باب المیت یعذب ہبکاء أهله عليه ح:۹۲۷) ۱ 
”ی کو ای ےگ والوں کے رو ےکی دج سے مزاب ہوّاے۔'' 


فو یکی 





میت وگمروالوں کے روے سے عزاپ ہو بے 


| وال | کیا می تکو اس کےگمردالوں کے رون ےکی وجہ سے عزاب و٣‏ ے؟ 
جا ی باں می تکو اس کےگھردالوں کے ردت کی وجہ سے عزاب ہو پا سے "کی وہ بی نی میم سے خابت ے۔ 7 ملاء 
رحمھم اللہ کا اس عدیث کے مفموم کے پارے می اختلاف ہے .فض ن ےکماکہ اس سے مرا کافر سے اور شض ےکما 
کہ اس سے مراد دہ ہے جو ای ةدالو ںکو اپٹی موت پر رون ےکی وعحیب ت کر جائۓ اور خض کم اکہ اس سے مراد دہ 
سے کے ہے معلوم ہ وکہ اس ک ےگھردانے ا سک وفات کے بعد روکھیں گے اور دہ ا یں مجع ن ہکر کے جائے “کی وککہ ا کی 
تامو یکویا ای کی رضامندی ہے اور جو شف کی برای پر رای ہو دہ ای بی ہے تی ےکوی شود اس ےکر رہ و۔ اس حدیٹ 
کے وم کے بارے میں ہے تین اقوال ہیں کن ہے تنوں ظاہرحریث کے تالف ہیں وہ حدیث میں ان میس ےکوی 
اف کو رتشن“ الا عری ٹکو اہر بر مو لکرتے ہو ہم ہے آییں سے ےکہ می تکو اس کے گھردالوں کے روتے سے 
عذاب ہوا ے لان اس عزاب سے مرو زا ہیں سے کوک ای گناہ خی ںکیاکہ اسے ا کی مزا وی جا بک اس 
عزاب سے راد رون ےکی وجہ سے دکھ اور لیف ے۔ اور رک لیف کے بارے میس ہے ضروری کی ںکہ مزا کی ہو جیا 
کہ بی میک نے سفرکے بارے میں رالا ہے: 

«قطعة a‏ البخاري» العمرة» باب السفر قطعة وات گ۸)( 

”وو عزا ب کا اگ گڑاے_“ 

۸-0 ,بیس 70 قلق و ات طراب رور ے رو کی وجہ سے می تکیلئ ریس زاب کی 

ای شع ما کہ اس سے اس م و گر اور قاق وا طراب ہو ہے ار چ بے اس کے اپ ےکس یگناہکی مزا ہیں ۔ 
سے ان کو سے 


اخ رض ورت بئھ ونوں کے لے میت کے من کو تنگ رکھتا 





پیر ضردرت کے ایک با دیا ین یا اس سے بھی زیادہ دنوں تک میت کے من ہکو گا رکنے کے بارے می ںکیا عم 
کے ال ورو ایک اک ا ا ر ر کو لج ا رھ کے راھ کے 
مہ سکیا م ے کیا مکو تنا رکنا اسلائی تحلیمات کے متا تو یں ؟ 


0 صحیح بخاری' الجنائز' باب قول النبى صلی الله يعذب الميت ..... الخ' حدیث : 1286 - 1287 و صحیح مسلمٴ الجنائز' باب 
المیت یعذب ہبکاء اهله عليه“ حدیث: 927- 
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کتاب الجنائز........ جازے ے طن ضر اام 


یں او : سنت ے ہےکہ انان جب فوت ہو جاۓ ل چمرے سیت اس کے سارے ”کو ڈھانپ وا جا چنانچہ 
رت عائشہ جا سے رواہبت ے: 


٥‏ رَسول الله گلا حينَ توف سُجّیَ برد حبَرة/(صحیح البخاري» اللباس» باب البرود والحبر 

والشملةء ح 0۸٠٤:‏ وصحیح سال الا ۲ تسجیة المیت» ح:۲٢۹‏ ومسند أحمد:٦/۸۹:ء )۱٥١‏ 

”رسول اللہ ٹریم جب وفات فرما گے و آپ کے جمد اطم رکو ایک (بھنی) چچادر سے ساب دیاگیا۔"' 

کا ہکرام میس بھی بی ام ر حروف تھا اور ہے عر شبوی کے عمل بی کا اسل تھا ام نووی شرح مسلم میں فریات ہیں 
کہ ای پر دی امت کا ہماع س کہ می تکو ڈھانپ دا جا اور اس میس مت ہے ہب ہکہ میت کی حاظ تکی جائۓے 
اور ا یکی صورت می اگ رکو تیر ی رونا ہو نے اسے ۲ گھوں سے او تمل رکھا جاے اور مییت کا ج نکیڑوں میں اتقال ہوا 
ہو اننی کے کے بعد اسے ڈھانا جائے کہ ا کیڑو کی وجہ سے اس کے مم سکوی تپ ری نہ آے۔" 
اس سے معلوم ہو اکہ رکورہ سوال یی ایک با ایک سے زیادہ ایام تک میت کاچ هکھلا ر کے کے پارے میس جو اپ چھاکیا ہے 

کہ لوگ اس کادیرا رک میں تو یہ اسلائی طرٹٹتے اور مسلمانوں کے اہماع کے فلاف ے۔ ار میت کےگمردانے یرو نرفین 
میس اخ سے یراس کاچ ہکا رک کرد یھٹا چاہیں نواس سکوی حرج نیس کی کہ جابربن عبد اللہ ٹا سے ردامت ے: 

اکا فل بي جلت أكشف الاب عَن وَجُھہ بكي ويتهوني عله َال پل لا 

وا اض البخاري» الجناش باب الدخول علي اخ بد فر ا ح٤٤٢۱‏ وصحیح 

مسلم؛ فضائل الصحابة » باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام ... الخ؛ ح:١۷٤۲)‏ 

جب میرے دالد مید ہو کے فو میس ان کے سے س ےکیڑ ےکو مثا اور رو تھا لوگ تھے اس سے مع 

تے تے لین ب یکرم مزلم کے اس سے مع یں فریاتے ے۔٭ 

رت عاش جا سے رایت ے: 

فرأیث شون افو لا قبل عُلتَان بن تظمونِ َمُو ميث حى رأث الد تسيل» 

(سنن أبي داود الجنائز» باب في تقبیل المبتء ح:٣٣۳۱)‏ 

”یں نے رسول اللہ ما کو دی اہ آپ ححخرت ان بن حو کو پوس درے رہے تے ج بک وہ فوت ہو 

کے سے اور س نے آپ کے آنسو بے ہو بھی رکے۔“ 
حضرت عائشہ بیان ہی سے رایت ہ کہ حشرت الوبگربیٹھ آۓ فو وہ سید سے ول تثریف نے آے ہہماں ب یکرم مکی 
میت پاک دعاری وار (کی) چاور سے ڈھان پر ری ی ی اون ےچ ائرں ےکا بٹایا اور یک کر ہو ریا 
اور پچررونے گے اور فرا: 

«بابي ات واي ا تي اش لا يَجْمَمْ اللٴ عَلَيْكَ مَوسيّن(صحيح البخاري» الجناتء باب 

الدخول على المیت بعد الموت إذا أدرج في أکفانهء ح: ١١۱۲ء )١١٤١‏ 

گناے الد کے ی! مس ا باپ آپ ر ٹار ہوں اہ تا آپ پر دو مو ٹیس یع ہیں فریاۓ گا۔" 
ڈانیا : جب نین ہو جا ےکہ موت وات ہو بی ہے نے بچھرسنت ہے س ےکہ یمیس جلد یکی جات کرک اس طرح میت 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب الجنائز ہ- چنازے سے ملق یرن اام 1 
سکوی وی بھی رومان ہگ یک لوگ اس سے تز ککریں۔ لن ال دادد یں رواعت ‏ کہ ود 





«إئي لا أرى عله إلا قد حَدّث فيه الْمَوْبُء انوي به وَعَجْلواء م ينعی 
لجيفة ملم أن بین ظْھْرَاَیْ ۔ أَهْلهالسن | بھی دارم الجنائز» باب "7 
الخ ح (T10۹4:‏ 


7 ے کو سای وف ہمد تا سک سج دبا ا تک رق 
الا کر دینا اور ا نکی تیاری میں جل یک رناک کہ لمان کی می ت کو اس ےگ والوں کے پا زیادہ در 
کی یں رم رت" 
خضرت ابین عم اتکی روات ےکہ رسول الہ یم نے فرمایا: 
نَا مات اَحَدْكُمْ قل تخبثوۂ وَلَمْرِغُوا به إلى فَبْروا(المعجم الکیر للطبراني:٢١/٤٤٦ء‏ 
OTU:‏ 
”جب تم میں ےکوئی فوت ہو جائے و پھراسے زیادہ دہ تک تہ روکو بللہ اسے جلد ای کی تریس پنیا رو“ 
مرت ابو ہریرہ اھ سے روات ےکم ب یکرم شا نے فہیا: 
«أشرٍعُوا بالْجََازةء ن َك صَالعة نَکَیہ تُننٹرتیا لیو وَل تک سوى ذلك فشر 
ا م فَبكُما(صحیح البخاري» الجنائز باب الشرعة بالجنازف ١٠١:‏ وصحیح سلم 
الجنائز؛ باب الاسراع بالجنازة» ح:٤٤4۹)‏ 
”جنازے میں جلر یکرو! ای لے کہ ار میت تیک سے فو تم اسے خیردکعلائ ی کی طرف لے جاتے ہو اورا ده 
تیک نہیں ے ت برا یکو جلر اپ ےکن د عوں سے ار گت ہو“ 
وس حریث می بھی ہے مق نک یگئی کہ یرو ترفن میں جلد یکرلی چاپے کہ می تکو جلد روبعلا یکی طرف لے 
مایا جاۓ با جلر اس سے پارا عاص کر لیا جائے' ہاں اس تدر اننظار جا ہے کہ وہ لوگ بجع ہو ہا تو جنازہ پڑجیں' 
اسے الودا عغکریں اور اس کے لے مغفرت و رہم تکی دعاکریں' بش ریہ امنظا کی وجہ سے رنہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا 
کہ ہلا رورت ایک ما ایک سے زیادہ دنوں تک میت کے وشن میں ناخ رکرنا رسول الد مو کی مت کے خلاف سے ازا ان 
لوکو ںکو یح تکرنی چاییے جو یرو رین میں پان رکرتے اور لوگوں کے دیداد کے لیے میت کے من ہک وکھلا رکے ہیں اور 
اننس جانا پا کہ ان سال میس رسول اللد ٹکو کی سنت اور آپ کا طریت کیا ے؟ ہو کنا کہ اس س ماۓے 
سے اللہ تعالی ا ہیں سید ے رات پر مل نکی وبق عطا فرارے۔ 
فی یش 


ہیی مت رک اط رملما ن کا پوسٹ مار مکرنا 


الخد لو وده وَصلّى الله وَسَلَمْ عَلٰی مَنْ لا تی بَمْذَه مُحَدِ وَعَلی آله وصَخْبهِ - 
ر ٭ ظط 


وبعد 
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کتاب الجنائز........ جنازے ے متلق حزن اام 





RET TT‏ و تی 
۱/۳٢۲۳۱‏ کا جاتزہ لیا ج وکہ 7 وزارت نارچے خط حوالہ : : ۲/۱/۳۴ /۴۷۹ Sy ٣/۱۳۴۲۴‏ ٦/۱۳۹۵/۸ھ‏ £ ی ااور 
جس کے اتر سغارت ان مالیزیا جد ہ کی بادداشت بھی شک کی جنس میں ہے امتضا رکیاگیا ےکہ سحودی عرب ی“ لمران 
ممیت کے لوست مارم کے پارے می سکیا راسے اور موقف ہے جو یی اخراض و مقاصد اور صا پر نی ہو؟ 

اس اجلاس میں اس تین کا بھی جائز ل گیا جو اس موضوع بر بحوٹ علیہ واا کی فی کی نے بی کی کی اور ضس 
کے مطالعہ سے معلوم ہواکہ ہے موضوع تین حسوں میں ”قم ے: 
0 کی فوجداری دعو ی کی تنک خرضس سے لوٹ مار ٹم۔ 
(۶) وہائی امرض کی تی کی خرضس سے بست مار“ کہ ا یکی روش میں وبائی امراش سے چ کے لیے ایا نایر 

اخقیا رکی جا کش ۔ 

نیم ر ای مقاصد کے لے بست مارم 
رد اال یق سے موہ بعد نے ٹک سکی طرف اوبر اشار کیا جاچکا ہے کو سل نے 
ےکیاکہ: 

کی اور دو ری صورت میں لوٹ مارم جائ ہے “کیو کہ ان صمورقوں میس امن و عدل اور معاشرےکو وبائی اماش 
سے چا ےکی بہت ی تی ں کار را ہیں اور اس میں اس میت کی بے حرمتی کا جو لو ہے“ جس کا لوٹ مار مکیا جا را 
ہو“ وہ ان شنی اور بہت سی ممملنوں کے مقاللہ میس پمپ ہا ہے اس لیے ان دو مقاصد کے لی ےک وسل پاتا پٹ 
ار مکو جاتر قار وک ہے“ خواددہ لاش جس کا لوست مار مکیاجا راہ کسی متصوم انا نکی ہو با یر ”حصو مکی۔ 

بق ری تیری عم لتق نشی مقاصد کے لے لوست مارم تو شریجت اسلامیہ پر غو رکرنے سے معلوم موتا کہ اس 
کا مقر ہے س کہ معما مکو زیادہ سے زیادہ ما ص کیا ہاے اور مفاس ہک وکم ےک مکیا جا خواہ ای کے لے دو صر رہاں 
چڑوں س سے اس کا ار یا بکرنا بے جس کا ضر رکم ہو اور سے کیا ہا کے نس کا قصان زیادہ ہو اور جب ععبلُش 
تارضس ہو تو اسے اخقیا رکر لیا جا گا جو را ہو“ یوائ لاشوں کا پسٹ مارٹم اسای لاشوں کے لوست مم کابدل نمی ہو 
کا اور لوٹ مارٹم مم چ وکل بہت سی مم“لھنیں ہیں جو آ کی کی ق کے باعث لف بی مقاصد کے لیے بت کا رآحد 
یں“ ایا کول کی را میس کی الہ انان ماش کا پوت مارم جائز ہے کین اسلائی شریعت نے جوک ملا نکو موت 
کے بعد بھی ای طرح عرزت و گرم سے نوازا سے جس طرح زندگی میس اسے عزت و شرف سے سرفرازا ہے۔ جی اک 


رت عاش ٹا سے روایت ے: 
ار عَظم الْمَیّتٍ ككسره حَیا (سنن أبي داود» الجنائز؛ باب في الحفار یجد العظم ... الخ» 
(YY: :‏ 


”رہ کپ یکو ون ایساتی سے جیساکہ زر ہ کی پر یکو وڑیا۔" 
اور اٹ ارٹم چوک عرزت و گرم کے منائی اور اس میں انسالی لاش کی بے کی ہے اور ڑسٹ مارٹ مکی رورت 
چوک غ ر حصوم لاشوں کے آ ہا سے میس رآ جان ےکی وجہ سے برک ہو ہا ہے ایز اکو س لکی راسے ہے س کہ اس متصید 
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کتاب الجنائز ..... جازے کے شلق تن اکا 
سے لے فی ر حصوم لاشو کو استعا لکرنے بے اکنا کیا جاتے اور حصو م مرروں کی لاشو ں کو استعال - واللّه 
الموفق وصلى الله على نبيدا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ 


و د کبارالطا _ 


تتابی مقاصد کے لے مردہ لاش کا لوست مارم 


یس نے میڈیئل کا قاہرہ کے پوسٹ مارٹم داس ےکھرہ میں ھردوں عوروں اور چو ں کی کئی لا یں دیکھی ہیں“ 
بی متاصد کے لے مجن کا لوست مارٹ مکیا جا اور اخضاءکو کان ہا ہے ۔کیااس ضرورت کے پیل نظ رشرما وٹ مار ٹم 
جا سے ؟ہکیا مرو عورت کا اور عورت مرو کا لوست مارم کر کن ہے کیا انسانی اخضاءکوکاٹھا ہار ے؟ 
چوا مت ای زندگی میں جب محصوم ہو خواہ وہ مسلمان ہو با کار اور خواہ وہ مرو ہو یا عورت تو اس کا لوٹ مار مکرنا 
جائز تک وکمہ اس میس ممیت سے پر سوک اور ا سکی بے کی ہے اور رسول الہ ٹیم نے فرایاے: 

اک عَظم المَبّتِ ککسره حًا (سنن أبي داودہ الجنائرء باب في الحفار یجد العظم ... الخ» 

(YY: 

”مر وکی پر یکو نوڑنا ایاج جیساکہ زنر ہک پڑ یکو لوڑنا۔" 

إل اہنت ار میت تیر موم ہو خلا عرتہ اور ری وغیر: تو ہی ہکات کے لیے اس کے پوسٹ مارم س کک کو حر 
معلوم یں مو٤‏ واللّه سبحانه وتعالٰی اعلم۔ 

سإ 


4 





موہ نع ہیں انیا سک اور نہ یکر یح اٹھا سک ہے 


| سوال ] کیاشردہ سلام او رکلا مکو نتا اور اس کے پاس ج وکیا جاۓ اسے اکتا ے؟ 
چوا اس متتلہ میں ایل گم و سنت کا اختلاف ے EE‏ 


ال الْعَبْد لذا وضع فی قرو 7 عله 3 اسحا إَِهُ 2ت م فرع نعالهم ا(صحيح 
از الجنائز باب المیت یسمع حفق النعالء ح ء۳۸ وصحیح جا ۽ الجنة:ء باب عرض مقعد 


الميت من الجنة ... الخ» ح ۲۸۷٠:‏ واللفظ له) 
”بلاشبہ بنتر ےکو تریس رکھ دیا جا ے (دف نکر ویا جات ے) اور اسے دش یکرنے والے ۲ رے ہوئے میں لو 
وہ ان کے جو ںکی آوازکو تاے۔"' 
رسول الد ڑم می نے بی بھی فرایاے: 
ا من عبد بم على قر جل رف في الذنّا ا إل ره ور غلبم 
السّاام)(الملل المتناهية ۰٤۲۹/۲:‏ ح ٠١۲۳:‏ والاستذکار لابن عبدالبر ح:١/٣۲۳)‏ 
”ج بکوئی (ملمان) بن ہکسی ایے (مسلمان) آو یکی ق کے پاس سے .]ہے ےے وہ ٹا شس جات تھا اور 
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کتاب الجنائز........ جازے ے شلق مزن اکم 





اسے سلا مکھتا ہے فو دہ ( دالا اسے بچان تاج اور اس کے ملام کا جواب رتا ج۔“ 
اس عر کو این عبدالیہرنے ی کماے ادد این تم نے اسے تاب الرو “یں ڈک رکیااور ای ےکوی تقب تی لگیا.. 
ا یکی تائید اس سے بھی مو س کہ رسول اللہ یکا حب ججرستان تشریف نے جاتے تو فراے: 
امم عَلَيْكُمْ دار قوم مُژیئینٌ) (صحیح سلمء الجنائر؛ باب ما يقال عند دخول القبور ۔۔ 
الخ؛ (VE:‏ 
”اے مومنوں ےگ م دالوڈ تم بر ہل تی ہو۔'' 
ال میت ظا لی بھی ہو دہ کی دوسر ےک فی میں پناس جک رآ پک یک جرکے پاس کر ا سے 
دعا کریں (قےبھی) ىہ پا کین س کہ میت آ پک وکوئی نع جا کے اور نہ میت اس صورت می ںکوگی ائ ہنا تی کہ 
آپ اس سے دخاکریی.. .مس یکی ق کے پاس اس اعنقاد کے اتر اللہ تھالی سے دع اکر اکہ اس سے الد تخا دعاکو سن لا 
ہے ہے جھوٹ اور پر ت ہے۔ جب۰ کی صاحب ا رکو پکارناادر اس اسی دی سے دعاکرنا ایا شرک اکر کہ نس کا 
ہرتس لت اسلامییہ سے فارع ہو جا ہے۔ 


سس جج این ہیں سے 


و 


کیا خو وک یکرنے وا ےکو بھی تسل دیا جات ےگا اود ا کی نماز جناذہ ی جات ےکی ؟ 

خی کے ٤ض‏ لوا جاے گا اس کاجناز کی م ھاہاے گااور اسے مسلمانوں کے اجر ہی دش کیا ہاے 
گا اس ل کہ و گناہ کار سے کار یں کی وک خو کی معصیت ےکف نہیں“ ازا جو ص خو ر یکرے ‏ دالعیازپلڈہ اے 
شل دیا جا ےگا ا سک نماز جناذ یھی جا گی ادر ا ےکفن دیا جا ۓگا لین محرو ف عالم دین اور ابی لوگو کوج نکی خا 
امیت ہو چاہ کہ ا لک نمازجنازہ نہ بڑھمیں کہ یمان نہ ہ وکہ وہ اس کے گل سے راضی ہیں ای لیے محرو ف عام وین“ 
پاوشاہ قاضشی چچینیشن بل ہے یا ایر شرا ی سے ارا یک اظما رکرتے ہوئے چنازہ تر کگکرویس اور ہے اعلا نکردی کہ خو وٹ یکرم 
فاط ہے تو ہے ایک !بھی بات سے کین بض نمازیو ںکوا سک نماز جنازہ پڑھ ی چاہے۔ 

.ہہ این از 


اشبار ”عاط“ ارہ ے ے۵۹ بے ۰۳/۱١/۲١‏ اد کے ص ۳۰ ےکوی اخہار ”سیاست “کے حرالہ سے مر معمری ای ایک 
س کے بارے میس ایک بعو یمان شائ ہوگی ہے جس کے مطابق اس من نے ہے داو ی کیا س کہ دہ بدھ کے دن بے 
موش ہوگمیان سکی وجہ سے ہے جھ لیاگیکہ دہ فوت مو گیا سے ادہ بدھ کے ون بی اسے دف نکر ریا کن بحر کے ون 
اسے تر سے باپ رکال لیاگیا اور اس نے بست ی جیب و غریب مکی یں دنگھیں ..... الخ 

ہے دن موس کہ کہا ی آییں !خض لوکوں میں رواج تہ پا جا اور وہ اس کچ نہ کک لگ جانئیں میس نے مناسب 
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کتاب الجنائز....... جنازے سے لق رن اام 





تال وع کر وو ں کر ITT TOTS TTT‏ 
معلوم ہو ہ کہ اسے خود اس ھر معری نای نس نے کی اور نے اہ کیا اغا و متقاصد کے ل ہگ ہے. ہر 
مخ جانا ہ ےکہ جو اپ ےگردالو کی بات سن ہاو“ ڈاکٹ کی بات سن دبا ہو ادر اپنے جنازہ کے ماھ جانے الو ں کی پات 
سن رہا ہو فو ڈاکٹریاکسی اور سے ہے بات ھی خمیں رہ کت کہ ہے انسان عدہ ٹنیس کہ زندہ ہے“ برای طرف نوہ جیا نکر دہ 
کہ يہ بے موش تھا کان پچھراسے دہ سب چ یاو بھی ہے جو اس کےگمردوٹییل میں ہوا اور پھر اپنے نزول کے پارے 
می اٹہ تھا کی ىہ بھی سنت س ےک جو خض یی بند اور تک مہ میں ١‏ تی مر تگزارے اور دہ زند بھی مو اس کے 
بعد زحدہ یں رہ ست۔ نیز شرع ت کی روشنی سے بے بات دا ےک اگ رکسی زندہ انا نکو ترش رک دیا جا نے اس کے 
پاس دو فرش نہیں آتے'کیوکلہ ہے دو فرش ذ اس انسان کے پاس آتے ہیں جو دای فوت ہو چا ہو اور الد جھانہ و تفا کو 
او سب زندوں اور ھردوں کا م ے اور وی میت کے پا سوا لکرتے کے لے دو فرشتے پیا ہے پچ را سکاب آوی 
نے فرشتوں کے پارے میں جو یھ بیا نکیا ے اس سے معلوم ہو کہ وہ دو فرشے ہیں بل رو انان ہیں اور بچل ری ھی 
اد ر کہ ىہ دو فرشت انسا نکو ا یکی خیوں اور یراول کے بارے میں نمی جناتے بلک اس سے رب وین ادر نیم 
کے پارے میں سوا لکرے ہیں ۔ مر میت کیج جواب دے دے فو وہ تصول جنت میں کاصیاب سہے اور آگر جاب کچ نہ 
وسے کے و پچھراسے عطراب ہو ے اور راس کے بعد اس نے جو جیب و غریب مناظربیاان کے ہیں اس سے وہ مرف اپ 
اس باشل اور جھوٹ )کہا یکو مہو رکرم اور لوگو ںکو ہے ہاو رکرانا چاہتا کہ وہ غجات یافۃ لوگوں میں سے سے اک لوگ اس 
سے عبت و شفقت کا سلو کر اور ہے جو چ ان سے طل بکرے وہ ا یکو دے دی یا ماکے بضیری اسے دیا شرو کر 
ویں۔ ىہ بھی ن ےک اس با مقر حصول شرت ہو مہ لوگ اسے اپنے پا بلا جلاک راس کے مشاہ رات کے بارے میں 
اس سے او یں اور اس طرح اسے اپنے مقاصد میں کامیالی عاصل ہو۔ ا کی جال یکی الیک دیل بی بھی ہ کہ اس نے 
اس بحو یکھا یکو ییا نکرتے ہے یہ بج لکما ہک ”صر فک مخت سے مہر ےگھردالے می رکی مرک زیارت کے لیے 
آے۔' ہے بات جائز یں “یوک صد فک یکوئی مخت ہیں موی“ چ بات بے ہ کہ یو ںکھا جا ےکہ ”ال نما کی 
ری و بت ے۔'' خلاصہ کلام کہ یہ ایک عون اور مم نکش تکمانی ہے جس مس ڈرہ بھرصدراقت یں جی اکم 
اق وسباق سے اور ا سکی تفصبیل سے سے وا ہو" ے۔ جمارے موقر اشبارات و راگ یکو بھی ای کی خرافلت 
شا عکرنے سے پ ہی زکرم جا چایے. ہم اللہ تفای سے دعاکرتے ہی ںکہ دہ ہمارے اخبارا تکو پم کے بکھوٹ اور بل سے 
الارن مکاروں اور آریب کارو ںکو تل ور اکرے' لانو ںکو ان کے شرے مفوظط ر کے اور تلام مسلمانو ںکو 
رین میں فقاہت و خابت ری عطا فراے۔ انه سبحانہ خیر مسئول؟ وصلی الله غلى تبيتا محمد و الدوصعدولی 

عمپرالعزی بن یراہ بین باز 


کیایے ضر ری س کہ لانو ںکی قبریں انگ ہولی چا ؟ 


اسول | کیا۔ ضروری ےک مسلمانو ںکی قیریں عیساتیوں ما دنر ایل نراہہ بکی قمروں سے الک ہوں یا کی میٹ کے !خر 
سب قیریں ایک جک بھی ہو کق ہیں؟ 
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کتاب الجنائز....... جازے ے تلق رت اام 

اجوپ ہے روربی کہ ملماو ںکی ری پیہودونصا ری“ مشرکیشنٴ یرہ ادر در کافروں کی TT‏ ۳ 
تملک ہوں جس اکہ عر وی سے ارج کک مملمانوں میس بی دداج ے اور ہے اس لیے بھی رو ری کہ کافروں کی 
تہوں کے مقا لہ میں ملمانو ںکی جو کی ایک غاص حرمت بھی ے۔ لانو ںکی ہیں کافرو ںکی قخیروں سے اس لیے 
الگ ہونابھی ضردری ہیں کہ کافروں کے عزاب سے لمانو ںکو ایزاء نہ بچ ادر پھر زیارت کے لیے آنے والے تے 
چوک صرف ملمانوں ب یکو سلا مکنا اور ان کے لیے دعاکرنا ہوا ہے اس لیے بھی ا نکی خی کافرو کی قمروں سے رہ 


مون چاکییں۔ 
نو یکئی -__ے 


مرو نکی طاطت کے لے ور تز کوھت وبا 


| سوال ] مرے گاوں کے تجرستان میں رمث کے ٭ض در خت ہیں جن کے نے چو ہو ںکی یں ہیں۔ جب بارش مول 
سے و ان بمو ںکی وجہ سے بارش کا پائی قیروں مس چلا ہا سے 'لومڑیاں ان یلو ںکومزید چو ڈاکر کے تمردو ںکی پڑیاں تہوں 
ے بام کال دک ں کیا قیروں کے ان سوراخوں اور شنگافو ںکو بن دکرنے کے لے ورخ ںکو کاٹ ریا ہار ے؟ 
چوا سال مس کور اس صورت مال سے پیش نظ رکہ ورخڑں کے نے چو ہو ںکی میں ہیں اور ان سے لومڑیاں 
قروں میں راغل م وکر ردو ںکی بے حرست یکرکی ہیں' ان درضوں کے کے اور چچوہہو ںکی بلوں کے بن ھکرنے می ںکوئی 
رح شس لہ رو ںکو پارشوں اور شمردو ںکو لومڑلوں کی دست برو سے فوظ رکھا چا ے۔ وبالله التوفیق' وصلی الله علی 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم۔ 

فو ی کی 











ا حاب قور م (زنروں) ے زشمن کے زیادہ ن ہیں 





کے وال ہک طرف سے ای ک گم ورات میں ا اج وک ہگ رگیاے اور یٹس نے اسے از رن وکر چاپا۔ ا گے 
اش بت ی یں بھی ہیں۔ جب ہم بفیادی ی کور رچ تے نے یں کی بوسیدہ پڑیاں بھی مییش جن کے بارے میس بظاہ یی 
علوم ہو ےکہ دہ افٹمیس قیرو ںکی ہو ںگی ج ھگھ کے پاس ہیں۔ بیس ن گے دود ایک تہ دش نکر دی“ ہمارے 
مار ےگ رقمروں کے پاس ہیں اور ب ہگ میں اپنے آہا د اجداد سے لور وراشت لے ہیں ان کے علادہ جمارے پا اور 
گ نیس ہیں اور تہ ہی ہمارے پا ںکوئی زین س کہ ہم ان قیروں سے دو رگ ینا لیس ۔ کیا یں ا سگھرٹس رسپ کا ن 
مال ہے ٢کیا‏ ہم از رزو ان ڈیو ںکو ا نکی ج سے ۰ٹ یکر دیں نے اس می کو یناہ ہے یا ہیں ؟ 

ار ہے لمانو ںکی قجریں ہیں ا پھر آروں دالے اس زین کے تماری تست زیادہ ہن رار ہیں وہ چپ وہ 
اس زین مس وشن ہو گے فو اس کے مانک بن گے اور تمارے لیے مہ علال نمی ںکہ لمانو ںکی قیروں پر اپ ےگ ینا اور 
جب ہیں ہے لین م گیا کہ اس تہ ترں ہیں نے پچ ر تمارے لے ضر ری ےک ہگ رہناتابن دکر وو اور ترو ںکو مارت 
کے ری رت دو اکر مممارے پا ںگ نی ہیں فو اس کے ہے کن ی ںکہ دوسروں کے گیروں پر قبضہ بعالو آخ ھخھریں 
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کتاب الجنائز........ جازے ے لق ضرق اکم 





yT‏ ا گرو میں رجنا تمارے لے علال نیس ج بکہ ہیں وو ہے قیروں بر بٹاے 


کے ہیں۔ 
یک ا ا 


کافذروں کے چچھوٹے بیو ں کا گم ایل ضز ت کا سے 





ہے او ہم سب اپ ںکہ آخرت میں مشرکوں کا کا کیا ہو ؟ لیکن سوال ہے ہ کہ الن کے دہ مو ےی جو 
بلوغت سے پل فوت ہو جاھیں ان کا انجا مکیاہوگا؟ 

اواب جب فار کے جے سن تین سے پل وت ہو جایں اور ان کے والمدین کافر موں فو دنا میس ان کا عم کافروں کا ہو 
کہ انم نہ ل وی جائے گان ہکفن دا جائۓ گا 2 نہ جنازہ ڑھا جائے گا اور دہ ہیں مسلمانوں کے ساتھ رفن ن یکیا جائے 
گا کی کہ وہ اپنے دالدین کے ماھ افر ی ہیں۔ بان رہا آخرت میس ان کا مال فو ہے اللہ تھالیٰ تر جانا کہ اکر دہ بے 
ہوتے قے ونیا ی سکس طح کے م لکرت ے؟ ان کے بارے مس کچ ترین قول ہے س کہ الد تھالی قیامت کے ون انی کول 
م در ےکر ا نکی ۲زا کرے گا اکر دہ نفد تعالی کے مع مکی اطاع تک ریس گے فو اللہ تعالی انی جت میں راف یکر سے 
گااور اکر وہ ناف با یکریں کے فو پپھراللہ تعالی ہیں م رسی رکر دے گا۔ ال ترت اور ان لوگوں کے پارے میں بھی بی 
تول ے جن کک اللہ تھالی کا ام نہ ج سکا ہو اللہ تدای بی بر جانا ےک اکر ان تک (الد تا کا پام ج جانا نو وہ ریا 
ہی کس طرع کے کا کے انا اللہ تفای جس طرح چا ے گا ا نکی ازا کرے گا۔ اکر انموں نے اطاع تکی ا یں 
جنت میں واف کر دے گا اور اکر نا فرب یکی نے مرا ہیں مم رسب دکر دیا جا گا۔ 

ہب زان میں .یت 





راو کے چچ جو مو میں ت ہو اتیل 


دہ یہ نس کے ماں باپ کافر ہوں اور وہ با اور شربعت کا کلف ہونے سے لہ فوت ہو جاے نوکیادہ عنرالہ 
ملمان ہے یا خ٠میں؟‏ یاد ر کہ رسول الد ڑا نے فرماا سے : 
كل مولود يولد عَلَى الفْطْرةا(صحيح البخاريء الجنائر باب ما قیل في أولاد المشركينء 

ح: 1۳۸0( 

”ریہ فطرت بے پیا ج“ 

ادر اکر وہ بچ مسلمان ے وکیا ملمانوں بر ہے اجب کہ اسے کل دیں اور اس کا چنازہ پڑھیں؟ راہنمائی فراھیں" 
الد ھالی آ پکو اج ے وازے! 
جرب جب کافرماں باپ ک ہا بچ فوت ہو جا فو ونیا کے اعکام کے اختبار سے وہ اپ دالدین کے اح کہ اسے 
کل وا ہاے گانہ جنازہ بڑھاجاۓ گا اور نہ مسلمانو ںکی قبروں میں دش نکیا جا ےگا اور آخرت میس اس کا معاللہ اللہ تعالیٰ 
کے پپردہے۔ ی عدیث مس ہ کہ رسول الد ٹم سے جب مشرکوں کے بچوں کے بارے میں بے چھاک ات آپ نے فرای: 
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کتاب الجنائز........ جنازے سے تلق تر اکا 





ا أعُلمٌ E‏ عَامِلِينٌ)(صحیح البخاري» القدر باب الله أعلم ہما کانوا عاملینء ح:۹۷٦٥٥ء‏ 
۸ وصحیح مسلمء القدرہ ہاب معلٰی کل مولود يولد على الفطرة ... الخء ح:۹٦٥٦۲ء )٢٦٦٢‏ 


”اش تعالی زیادہ تر جانا ےک و ہکیا قح لکرنے والے تے؟'' 
عض یل علم کا ول سے کہ ان کے بارے میں اللہ تا کا م قیامت کے دن اہر ہو گا اور ان کا بھی ابل فز تکی 
طح اتان ہو گا اکر انمسوں نے اللہ تی کے ع مکی فراشردار ی کی و جت میس رال ہوں گے اور اکر اقرا کی تو م 
رسید ہوں گے۔ ع اعادنیث سے امت ںکہ الل فرت کا قیامت کے دن اتان ہو گا۔ ال فزت سے عراد دہ لوگ ہیں 
جن کے پاس انیا کرام کح کی وکوت نہیں کی م وکی۔ ای طرح جو لوگ ان کے عم می ہوں گے ٹلا مشرلوں سے 
کے (ان کا بھی اھان ہو گا )کی کہ ار شار باری تھا ے: 
3 وما سد ی بعک شرا 4)۵ (الإسراء۷١/٥٥)‏ 
”اور جب تک تم مق رنہ ہیں ہم زاب نمی دیاکرتے۔" 
اہی رت کے پارے میں سب ے زیادہ ی قول بی ہے۔ الاسام این تی آپ کش گر دش رعلا امن ام 
اور سلف و خا ف کی ایک جماعت تیم نے ای تو لکو اختیا رکیاے۔ والله ولی التوفیق- 
سس گان از س 


SB:‏ تپ تب 
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کتاب الزكاة ........ رة 


خمد لله وَحْته وَالصلوة ولام على مَنْ لا تی بَمْته وَعَلی آله وَصحبه ‏ أا 


ەا 


اس ر رماپاعث ریز رکو ۃ کے پار ے میں بعت اور یدوہی سے کوک اس پار ے میں بت سے لدان تسائل سے کم 
یت ہیں اور اس طرح کو ادا نہیں کرت جنس طح شریعت نے گم دیا ہے “عالاکمہ ا کی بڑی اہکیت ہے . کو اسلام کے ان 
رون ضس میں سے ایک سے جن کے رسلا مکی ارت یری نہیں ہو کی یدک یکرم مو کوارشارہ ےہ 
اي الإسْلام على خيس : : شهادة ان لا لله إلا ال وآ مُحَمَدَا رَسول اش وإقام 
السا وَإبتاءِ الژکاۃ؛ وَصومع ,شان وحج م ابت ا(صحيح البخاريء الإیمانء ہاب 
دعاؤکم إیمانکم» ح:۸ وصحیح مسلم» » الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ... الخ؛ ح:١١)‏ 
”اعلام کی نیاو پاچ باؤں بر رگ ی ی ہے۔ ہ ےگواتی دیتاکہ اٹہ کے سواکوئی معبود میں اور مہ مم اہ کے 
رول ہیں۔ ماز اکر زوق اراکرج“ رمضمان کے روڑے رکا اور میت اللّد کار جکرتا۔ ٠‏ 
ملمانوں بر رکو فرض قرار وین اسلام کے فالا ترین محائن میس سے ایک او ہکرت فوائ ہکی بتاء پا با ت کی دعل 
س کہ اسسلام اپنے مان والوں کے عالات کا بھی خیال رکتاے“ چات سلا فقرا کی طرو رتو کو پر اکرنۓے کے لے 
زز رکو ؟کو عائ رکیاگیا سے عو اس کے اتر میں سے ب کہ ہے شی و فق رکے درمیان عمد مب تک پر اکر سے "کی وتک 
اپ من کے مات محب کرم انا فطرت سے“ اور ا کاب ف مہ بھی ےک اس سے اض کی یرو کے ہو نے اور 
سس کی یو ےا فان ھی میس ای ہا تکی طرف اشار ہ٥کیاے:‏ 
طخذ ین آمو یم صد مهرم دک ا (التوبة۹/ )٦۰١‏ 
(اے ی !ان کے مال ودوات می سے صیدقہ س ےکر اس کے ذر یج ان کے ظاہرد باط کوپاک کے“ 
اس کا ایک ارہ یہ بھی س کہ اس سے ملمان میں جوو وکرم اور ضرورت منروں کے لیے عبت و فقت کے جذبات 
برا ہوتے ہیں۔ اس کا ایگ فائدہ ہے بھی س کہ یہ باعث ردب کت بھی ہے اور اس سے مال میں اضافہ بھی ہو ہے جعیس اک 
ارشادباری تال ے: 
ہقث تن کیو نھر شض وهو کر ارز )4 اء ۳۹۸۳) 
”اور تم جو چزز(الد کے رات مں) خر کرو کے" نوم اس کا( )۶وش درے گا وہ سب سے بترر زی 
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کتاب الزكاة........ رة ے مالل 





سے والاے۔" ' ادد بیکریم و کا ایک ی عدیث میں ارشاد موجود چ: 


«قال ايله عَرَوَجَْل: يَابْنَ آدم! اش یق كاسم الخاري ایر باب قرلہ کان 
عرشه على الماءء ح:٤۸٦٦‏ وصحیح مسلمء الزكاةء باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف؛ 
ح:۹۹۳ ومسند أحمد: )۲٢١٢ /٢‏ 
”الش زول ارشاد فا ےکم اے این آوم! و خر کر یش چھ بر خر کروں گا. " 
علادہ از زکوۃ کے اور بھی بہت سے فاکرے ہیں۔ جو حص کنل سے ام نے اور کو ۃ اراک نے می ںک وا یکرے ' 
اس کے بارے میں وعید بھی بست شو بد آئی ہے“ ار شاد ری تفال ے: 
2 ال ترت الذهب وة ول وٹ اف کیل ہت صا 
ہر 1 بی تاھ کر کہ توف یبا افو جراچ زا رشم هد 
ےش کرت لانشک فدوفوا ما وکوت ©4 (التوبة۹/ )۳۰٣٣٣‏ 
رو ےت سس 
ورو ناک عذا پکی خمرسنادیں شس دن دہ (مال) دوز کی نگ میں (خوب )گر مکیا جائے گا رای سے ان 
خیلوںاکی پیانیاں اور پھو اور یں داٹی جائی گی (اد رما جاے کہ بے دی ہے جو تم نے اپے لیے کے 
کیا تھا“ سو جو تم کرت تھے (اب) اس کامزہ مو '" 
جردہ مال یں کی کوۃ ادان ہکی جائے دہ گنز ہے' ا کی وجہ سے اس کے مال ککو قیامت کے دن عزاب ہو گا جع اک 
یکریم کو کی اس ی حدیث سے مابت سے جس میں آپ نے فرمایا: 
ا ِن صاحب َم ولا فض لا ڑڈي مها حَقَهاء الا ِا كان يوم الْقيامةء 
صفحت صْمَحَٺ لہ صَفَاخ من ار اهي عَليَْا في تار جم یوی بها جن جن 
وَظ لھا بردت آجیڈٹ له في قزم کان بتار مین الف سو عق نی 
و الْعباد فیزی سیل إِمَا ا الْجَتَةَ وَإِمَا ى ار ا(صحبح مسلم» الزكاةء باب إثم مانع 
الزکاۃ ح:۹۸۷۰) 
شنسوتنے اور چائری کا دہ مالک جو اس کے یکو ادا کر“ قیامت کے دن جن مکی اگ میس اسے چو ڈڑے 
چوڑے پترو ںکی صورت میں ڈھا لک گر مکیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کے پھلو بای او رک رکو راتا 
جال گا جب وہ ٹیٹرے ہو جاعیں گے فو انیس دوبار کر مکیاجالئۓ گا اور پاش ہار سال مقداار کے ون (ان 
کے ا ) ای طح ہو ےک کہ بنلروں کا حا بکتاب تمل ہو جائۓ گا پچ روہ نت پا م مم اپا 
کہ و کے گا ا 
بر یکرم مک نے اونث گے او رججری کے اس مالک کا کی وک کیا جو زکائ ادا ی سک رت اور آپ نے فراا اسے کی 
قات کے دن عذاب ہوگا۔ بے کی ی حدیث میں ہےکہ رسول ال وم نے فرای: 
سن آتاه الل مالا فلم بوڈ كات مل لَه يوم الْقَيامَةِ شْجَاعًا اع لَه بيان برق يوم 
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کتاب الزکاة۔....... زک ۃ ے اتی 





الات م بعد بلهرميه - يغبي شدقبه ۔ ثو یٹرن: آا مال أا کزكد٥ہہی‏ 
البخاري» الزکاۃء باب إثم مانع الزکاۃء ح:١٤٥۱)‏ : 
نے اللہ تال مال عطا فا اور وہ ای کی زکوۃ ادا ن ہکرے ا قیامت کے دن اس کے ما لکو ایک گے 
ساب کی شل میں ڈھال وی جا ۓگ“ ج سکی آگے کے اوبر دوسیاہ قت ہوں گے اس سان پکو اس کے کے 
س ڈال دا جا گا جو اس کے دونوں تبڑو کو چچ لے گا اور کے کاک میس تا مال ہوں میس مرا دہ ہوں“ 
رن یکریم ملا نے ہے ی تکرییمہ لاوت فرای : 

وک یت الین بک یت “ادم کون کذ یر مو کیا کب مر ر کو یلم 
لوا د يوم ايمر (ل عمران۱۸۰/۳) 

”جو لوگ اس مال میس جو اللہ نے اپنے فضل سے ا نکو عطا فرایا ہے پٹ ل کرت ہیں دہ اس بن کو اپنے جن 
یس ابچھانہ یں (دہ ابچھا خنمیں) کہ ان کے لیے برا ہے“ دو ینس مال س یٹ لکرتے ہیں' قیاصت کے ون 
اس کا طون بناکر ان یمگمردنوں میں الا جاۓ گا“ 


زکوۃ چار م کے اصوال میں واجب ہے 


® نٹنی پړادار شن دانوں اور پچھلوں میں۔ 2 جل و صحراء یں جرے واس چویابہ جانوروں میں ® سوے اور 
انی یس اور ® سامان تجارت ں۔ 

ان چاروں قموں کا نصاب معقرر ہے ' اس سکم میں زکوۃ واجب ٹنمیس“ چنانچہ دانوں اور چھلوں کا نصاب پاچ وس چ 
ادر ایک وس ب یکریم پل کے صاع کے اب سے اٹ صاع کا ہو سے ۔گویا جو ر “شش ندم“ چاول اور ج ورک 
صاب تن سو صاع ہے اور ن یکریم ما کے صاع کا اندازہ ایک معترل آری کے دونوں بھرے ہو ئے پاتھو ںکی چار لپوں 
جات 

جات میں نے وا نے اوش“ گا “ری اور ور جانوروں کا نصاب رسول اٹہ مکی چ اعادیث س تفصیل ے 
سات موجور سے نہیں اس سے یی ہو وہ ایل گم سے بے کے ہیں گر اخضار مقصور نہ موت تو ہم ا سکی تفصیل بھی 
یا نکر دسیے۔ 

چانری کا صاب ایک سو لاس متقال ۔ سحودی ر بک یک ری کے صاب سے ہے ین دیال کے برای ۔ سوتے کا 
نصاب میں قال ہے۔ سعودبیگنیوں کے ساب سے ا کی مقدار جم کنی ہے“ جو نس سونے اور چائری یا دولوں س 
سے ایک کے نصاب کا الک ہو اور اس پر ایک سا گر جائے تو اس کا پالسواں حص بطور زل اراکرا واجب ے۔ چ 
اص زر کے جب ہو ہے را اس کے لے سے سا لکی ضرورت نہیں ہو“ یں طر کہ چوپالوں کے پچ اپنے اصل 
کے کی ہوتے ہیں اناجب چ پاؤں کا نصا بعمل ون ان کے پچوں کے لیے سے سا کی ضرورت یں بل دہ ای کے 
ساتھھ شار ہوں گے۔ 
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كتاب الزكاة......... زو ۃے سال 





ان تا مکی نوٹوں کا عم بھی سونے چائری جیساجی ہے جو آرج لوگوں میں رور یں“ خواہ وہ درجم ہوں یا وار باڈالر ہا 
ان کاکوئی بھی اور تام ہو۔ جب ا نکی تمت سونے با چائری کے نصاب کے مطابق مو اور ان پر ایگ ال زر جائے و ان 
میس بھی زکوۃ واجب ہوگی۔ 
ورڑں کے سونے یا چاٹدی کے زیو را تکو بھی زی کے ساتھ ملایاجاۓ گا جب ہے نصا بکو می امیس اور ان بر ایک 
سا گر جاے فو ان میں بھی زکوۃ واجب ہوگی خواہ وہ استعا کر ہوں یا ہکرت ہوں. اس مسل میں علماءکا ع تین 
آل بی ہے کہ ب یکریم م کے اس اراد کے وم کا بی تقاضاہے: 
7 ن صاحب دعَب ولا َضّة لا بودي مها حَقَهَاء إلا إذا كان يَُمْ القيامةء 
مت لن صَفَْمْ من ار . . . “(صحيح مسلمء الزکاۃ؛ باب إثم مائع الزكاةء ح:۹۸۷) 
نے راو کی ایک ای ات ےج مر دے چو 
چوڑے چڑوں کی صورت میں ڈہا لکرگر م کیا سے گا 
یح ایک ادا میٹ می چک یکر ا ے ایک عورت کے ات سنے کے درک کے قرا 
اَتعْطِينَ رَكَاۃَ هٰذا؟ قالّث: لاء قَال: يسيك أن سورك اش بهما يوم م القيامة ة سواریْن 
من تار؟ و و ا N‏ ن 7 اازكاةء باب الکٹز ما هر؟ وزكاة 
الحليء ح:١١٥۱٥)‏ 
ی ۳سن نے زان ا تع یں تب نے زا نایا کے پ جات در ےک 
ان کے برنے اللہ تی قیامت کے ون کے جن مکی اگ کے دو کن بنا رے؟ اس عورت نے وہ وونوں 
کن ابا رکر پھینک ری او رکھاکہ ”وہ اللہ اور اس کے رسول کے لے ہیں۔'' 
ضرت ام سلمہ جہفا سے روات ہ کہ وہ سون ےکی پازیب پہناکرتی یں لو انہوں نے عر کیا ”یا رسول اٹہ کیا ہے 
بک یز ے؟“ آپ نے راا 
0 بلغ اَن کی ام کی پک ؟(سٹن أبي داودء الزكاة» باب الکنز ما هو؟ وزكاة 
الحلي» ح٤١١٥۱)‏ 
”جو ال نصا بکو کچ جا اور ا کی زکوۃ اداکر دی جا فو ہکن ز میں ہے۔" 
اس مون کی اور کی بت ی اعادیث سے ب سی شات ہو تآ کہ مح ہے زلور ش زک ۃ اجب ے۔ 
سامان تار ت کی سال کے نر میں تمت لگا لی جا او رکل تمت میں سے ڈھالی نی صر مطور زکوۃ اراکر دیا جائے خواہ 
تمت ا سکی ٹین کے برا ہو با اس س ےکم د پیٹ ہو یوک عدیث کر میس ہے 
ن رسشول الله پل کان بَا آن خرج م الصدقة من مِنَ الذي تعد لم٤‏ (سنن ن أي داود» 
الزكاةء باب العروض إذا كانت للتجارة ... الخ» ح:١٥٥۱)‏ 
”یتین رسول اللہ ہیں ہے گم واک رے کہ ہم سامان شارت میں سے کی زکوۃ کا ۔* 
ان تتام ارا“ نمارفں “گاڑیوں اور تام سامانوں مس بھی زکوۃ فرض سے جو !خرش شارت ہوں۔ وہ گار یں جو ی کے 
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کتاب الزكاة زکوڈ سے مال 





لے نہ ہوں بل ہکراى کے لے ہوں فو کو ۃ ا نکی تمت پر یں ہوگی کوک وہ یخرض ارت نیس ہیں ہا یں 
گے پر ان کے ےکرالوں پر ضرور زکوۃ رش ہوگی۔ 

ای طح پرائیدیٹ گاڑیوں اور ٹجبیوں بر بھی زکۃ آ یں موی ج بکہ وہ تجارت کے لیے تہ ہوں اور انی زا 
تال ( کرای چلانے) کے لیے خریداگا و. کی ویر کے مل ککوکراہ سے عاصل ہونے وا زی ا ضا ہک کی 
جاۓ اور اس پر ایک سا لگزر جائے فو اس پر ذکوۃ واجب ہوگی" خواہ اس نے اس قز یکو اے رچ شاری؟ جاک رار 
ریدنے ما رض اداکرتے وغیرہ کے مقاص رکی خاط رت کیا ہو کی وک اولہ“ شرع کے موم ای بات بر دلال تکرتے ہی ںکہ 
انس رح کے مال میس زکوۃ اجب ے۔ علاء کے یی قول کے مطابق قرض بھی ماع زکوۃ ہیں ہے۔ جممور علاء کے نزدیک 
تیموں اور مجٹونوں کے اموال جب نصاب کو کو تچ ہا اور ان بر ایک سا ل گر جا فو ان ہیں بھی زکوۃ واجب سے 
سا لگزرتے پر ان کے وارٹوں پر فرض ہو گاکہ ا نکی طرف سے زک کی نی تکر کے زکوۃ اداکریں کوک عموم سے بی 
بت ہو سے “چاچ ب یکرییم مل نے حضرت معاز نٹ رکو من یع وقت ہے بھی ارشاو فرایا تھا: 

ن الله افْترَض عليه صلَقة في نرَلِهم وی من أعِائهمْ می على فُكََائِهمْ 

(صحیح البخاري» الزكاة» باب وجوب الزکاۃء ح:٥۱۳۹‏ وصحیح مسلم: الإیمانء باب الدعاء إلى 

الشھادتین ... الخمء ح:۱۹) 

”اش تالی نے ان کے اموال پر زک کو فرش قرار دیا ے؟ سے ان کے افغیاء سے ےکر ان کے شرا میں 

تق مکر ری ہاۓ۔ 5 

زکوۃ اش تعالی کا تی ے“ ازا رس محض دوستی پا ےکی اط رنیرت کو نہ وی جاے اور نہ ہی ا ےکوی ذاتی اع 
ماس لکرنے با صان سے کے با ما لکو فتصان سے میا ے با ضس لوگوں کے معن و شن سے چ کے لیے ادا ہکیاجاسے 
لہ ہرملمان پر ہہ فرش سک وہ ذو صرف قن لوگوں میں تی مکرے کی کہ دہ اس کے عق داد ہیں کسی دد ری 
خرس کے لے اسے ہرگز استعال نہکرے اور پچ ر خوش دلی اور اش کی رضا کے لیے اغلا کے مات اداکرے اک اپ 
رض سے دہ برآ م وکر اللہ تحال سے بے پایاں اجروڈواب اور اس کا بل حاص لک رے۔ الد نہ و تی نے اہ کاب 
مقدرس میں مصمارف زکو کی وضاص تکرتے ہو راا ے: 

طز # إت اشک إلشتراء والتسكن لمل کک اموت وح ني الاپ 


لري ف سیل اھ ون الیل فریستة مت اک وا ا س 7 
(التوبة۹/ )٦٦‏ 


”صر قات (سن زکوۃ و غرات) تو مفلسوں اور متاجوں اور کارکنان ص قات کا تن ہے اور ان لوگوں کا ج نکی 
لف تلوب قور ے اور غلاموں کے آزادکرنے میں اور رض داروں (کے قرش اداکرنے ہیں) ادر ال کی 
راہ س مسافروں کی د بی (بہ مال خر جکرن چایے ہے وق) ا کی طرف سے مقررکر سے کے ہیں اور 
الد جائۓ والا (اور) مت والا ے۔)'' 
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کتاب الزكاة....... زا کی ر واجب ج 





اس آی کر یہ کے آ۶ بے اللہ تھاٹی سے ان دو یم اموں ”م وی کبک کے ق اس شب گان ای ے 
لیے یہ س کہ وہ اپنے بنلدوں کے احوا لکو جانا سے اور ہے بھی جات ےک کون زک 8 کا ن ہے او رکون قن نہیں 
ہے اور اس نے شریعت کے جو اہکام و قوائین مقر فرہائۓ ہیں ان می وہ کم ہے (اس کو عم کت سے فال نی ) 
خواہ اس کے بٹھ برو ںکو ا یکی عبت کے لیتض اسرار معلوم تہ ہو کے ہوں اس نے تنام احا مکو جنی برحکمت اس لیے 
مایا سے کہ بنرگان ال یکو شریعت کے بارے میں ا ینان قلب تعیب ہو اور وہ اس کے عم کے ساسع رلم ن کر 
دیں۔ 

الد تھالی بی سے دعا کہ وہ ہیں اور سب مسلمانو ںکو وین میں فقاہت' مالل میس صد ات اتی رضا سے کاموں میں 
مسابقت اور اییے کاموں سے یچ کی توف عطا را سے جو ا کی نارای کا موجپ ہول۔ انه سمیع قریبٴ وصلی الله وسلم 
على عبده ورسولہ' محمد و آله وصحبہ۔ 

ماح الخ عبد الح بین عبد اش بن باز 


زل ۃ کی ر واجب ے 





زکۃ پوئ بے پر ص کے مال بر واجب ہے 


میں سرو سال کا وتوان ہوں“ اپ نگم دالوں کے اھ رجا موں؟ مہرے والر صاحب مھیرے سارے ارامات 

برداش تکرتے ہیں۔ اسلائی پیک میں میں نے اپنا کے مال رکھا دا ہے“ اس پر ایک سال بھ یکر چچکاہے ۔کیاجھ بر اس مال 

کی زکوۃ واجب ہے کیا نانح بر بھی زکوۃ سے ؟کیا زکوۃ سن بلوغخت سے شروع ہوتی ہے؟ 

)ا رة چویاؤں؟ نے چائری “زی نکی پیر اداد اور سامان تجارت ر واجب ے' واو الک بکھوٹی عمرجی کا ہو۔ یم 

کے مال می بھی زا ای طرح رع داجب ہے جیسے بڑگی عھرکے آدی کے مال پر داجب ہے۔ می کی طرف سے اس کا دی ذکوۃ 

اراکرے گا۔ زکوۃ تجارت کے نفع بر بھی واجب ہے خواہ اع نصاب ےکم ہو بش ریہ اصل مال نصاب کے مطالق ہو۔ 
ست ان رن نے 





میم اور دو انے کے مال بھی زکوۃ واجب سے 


"ا سوال | کیا م اور داواتنے کے مال مس زکوۃ داجب ے؟ 
چوای] ان دونوں بس سے ہرایک کے مال میں زکۃ واجب سے چ بک ہے آزاو ملمان ہوں اور ا یں اورا ورا تن 
ایت عاصل ہو۔ ایک مر رایت ہے“ ب یکریم و نے فریا: 
ہے وگ لے ۲ کے - اسب 
«مَن ولي مال اليم فلیتجزڑ ہو ولا ٹک ی تال الصدةة1(سنن الدارقطنيی:۱۰۹/۲ء 
:0401 
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کتاب الزكاة......... الک زکۃ ا 

”جو مخ م کا وی ہد اسے چا کہ اس کے مال کے سا تجار تککرے' اسے ای طرح تہ چو ڑ سے کہ 

اسے ک3 یکی ہے“ 

اام مالک نے موطا س عبرا ین بن ام سے ردا کیا ہے اور انموں نے اپنے باپ سے کہ میں اور مرا بجا 
رونوں مٹیم تھے“ ہم حضرت عاش ہک گوو شش ورش پا رج ےو ماری ولیہ یں اور جمارے اموا لکی زکوة اوا اکر 
یں ما حضرت عل“ ہیں عم جابر عائکشہ اور صن بن علی چک کا قول س کہ ”م اور دیو انے کے مال میں بھی زکوۃ 
واجب ہے“ جس اکنہ اہن منذر نے میا نکیا ے۔ 
فی کی 


الک زک 
اہانہ 2 زکو؟ 


می یک مقا کپپئی میس ملازم ہوں اور تقیبا چار ہزار سحودی ریال شوہ تا ہوں جس میں ایک جرار سحودی 
ریال مان کا کرایے سے۔ کیا ری اس ححذاہ ےکی زکواۃ واجب ے؟ ار واجب سے نکی ؟ یار ر کہ اس اہ کے علادہ 
مر رای کاو رکوئی ذریعہ یں ے؟ 

ار تممادی اس مابات اہ ا رت پچ جاے اس پر زکوة واجب ہو گی بشرطیلہ بی ہوئی رٹم نصاب کے 
ملالق ہو جو سعور یک ری کے موان چار سو ریال ہے اور اس پر ایک سال ک گار جائے۔ اگمر ہ راہ ایی اہ میس سے بے 
یی کر ے کرت ہیں او اقباط اور آسانٰی اس مس ہ کہ آپ ہرسال ذکوۃاداکرنے کے لیے ایک ہی مقر رک ٹیس“ 
ٹس می اس سال کی اور سابقہ جح شحدہ پٹ کی کو اداکر یں مال کا چایسواں حصہ بطور زک اداکرن داجب ہے“ می 
رو کی شح اڑھائی فی صد سالانہ ے۔ دالل لوق 








ہے این رن 


شاوی کے لے تح کے ہے ما لکی زکوۃ 


ایک آدبی اپنے کی شاوی کے ل کی سالوں سے بال کر رہا ہے وکیا ای پر اس ما لکی زکوۃ اجب ہے؟ 
یاد رہ اس مال کے کرنے سے اس کا مقر صرف اور صرف اپنے بی کی شمادی کا انا مکرناہے؟ 

اس آو یکو جع شر تتام رقو مکی کو اداکرنا پڑ ےگی بش ریہ جع شدہ رقوم پر ایک سا لگزد جا خواددہ ےکی 
شاوی ج کیلع عکیاگیاہو مکی وککہ ہے رتوم جب تک اس کے پا ہیں ا یکی عبت ہیں “بنا اسے چ رسال ا نکی زکوۃ اداکری 
چایے کہ ىہ رتوم شادی بر خر نہ ہو ا کناب وسنت کے لال کے عموم سے یی جات مات ہو گی ہے۔ 


ك 
.ہہ پچ امن باز 








ي) موطا امام مالک (251/1) 
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کتاب الزکاۃ ....... الک زكرة 


| سوال | اسول | میں اس وت ایک وی ارارے میں ازم ہوں اور قرب چار ہرار ریال ماپانہ ام لا ہوں ۴ 
سال میں ستزہ ہرار ریال بح کے ہیں ج کہ ایک نب رسودی یک میں ر کے ہے ہیں۔ میں انیس ان شاء اللہ ماہ وال س 
خر کرنا چاہتا ہوں کی وتک میں شاوی کی تیار یکر رم ہوں اور شاوی کے اخراجات کے لیے اس سے دوش رتم کے بور 
رض بھی لینا یڑ ےگی۔ را مدال یہ س ےک کیاان سنزہ جار دبال پہ دک داجب ہے“ یاد رہے ایک ما لکی برت زر کی 
کا ہی ہن یّے؟ 

ا فدہ لا رت بر زکوۃ داجب ےک کک اس پر ایک سا لگزر چا ہے' نواه اسے شادئی کے لے ہکیوں د کیا 
ود می وو کی 

جخ این باز 











زک وة سل زر اور لح رونوں ر واتحب ے 


ہے بات فو مروف ےکہ زکوۃ وہ سے سے آدی اپنے اموال تجارت' ایی آیدن اور ہونے چاند ی کی زکوۃ کے 

طور پر سال بعد اداکر ہے۔ لن ہم اسلائی ینگ میں در کے ہوئے مال کے نصاب کے بارے میں ہے معلو مکرنا چا ہیں 

ک کیااس کابھی وی نصاب ہے جو در اموال کا ہے یاد رہے اس ییک میس شرح نانح بس تکم ہے؟ 

اسلائی بینک میں ر کے ہوۓ مال کا عم بھی وی سے جو دیج اموال کا ہے۔ سا لگزرنے بر ال زر اور ا 
رونو ںکی زکوۃ اداکرنا واجب ہوگی۔ اصل زر اور فع دونوں میں شرح زکاة اڑھائی ن صد سالانہ ے۔ 


جج این باز 











ال ر گے پور صاب لرا و 4 روک و وب 


ایک آدبی ےکا کے ذریی مھ رتم ی کی ہے۔ اس رتم کے اکر حصہ ب ایک سا لگزر چک ج۔ اس رٹ مکو 
انس نے کاردبار س بھی لگایانس سے ا سے نع بھی عاصل ہوا ہے ۔کیااس دنم یر زکوۃ واجب ے؟ 

جب تع شدہ مال بر ایک سا لگزر جاے اور مال نصاب کے مطاب ہو لاس پر زک واجب ے خواہ وہ بعد میں اے 
شاری ونر تی پہگیوں نہ خر کردے۔ اگ راس نے داجب شدہ زکڑ کو ادا ن کال اس فرلیض ہکواداکرنااس کے ذمہ واجب ر 
گا۔ جنس مال ب ایک سال نہگزراہو اور اسے دوران سال ہی خر کر لیا ہا ے فو اس پر زکے و اتب یں ے۔ 





فو ی کی 


| یع کے ہوئۓ مال ر زکوۃ | 


کیامابانہ اہ سے بی کر کے مع شندہ مال بر بھی زکوۃ واجب ے۔ ج بکہ اس پر سا لگ ر چک و؟ یاد رہ اس 
جع شدہ ما لکوکسی کاروبار میں خی اکا گیا نہ اسے صر ف گل اخراجات بی کے لیے م عکیاگکیاہے۔ وکیا ای صورت میں 
بھی اس پر زکوۃ واجب ہوگی؟ 
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پل سا لک ر نے بر اس مال می بھی زکوۃ واجب ہوگی “وتک نس مال پر ذکوۃ واجب ہو اس کے لیے ىہ شرط 
پوس ےکن اس تجارت میس کا گیا ہو۔ بی وج کہ یھلوں اور دانوں میں بھی زک واجب ہے خواہ وہ تجارت کے لیے 
نہ ہوں لہ گش ایی ضرورت بی کے ے ہوں اگ رکسی انان ک ےگیمرمیس مچوروں کے چنر درشت ہوں؟ ان کا بل 
صاب کے مطابق ہو اور ان درشوں کے بک لکو اس نے صرف اپنے بی رج کے لیے رکا ہو نے اس میں بھی زکوۃ اجب 
موی ۔کیتوں کی اس پیدرادار کے سلسلہ میں بھی بی گم سے ننس میں زکوۃ واجب ہوٴ جل میس چرنے والے ان چائوروں 
کے پارے میں بھی بی عم ے جن میں ذکوۃ واجب ہو خواہ ا ہیں انسان نے شارت کے لیے دہ بھی دکھا ہو۔ ای طرح ان 
دربموں کا بھی یی م ہے مجن میں زکوۃ واجب ہوٴ خواہ انمان نے اس شتجارت کے لے دہ کی عکیاہو۔ ہیں اہ ے 
یں انداز گے ہے راہ بر بھی وة واب ے بشرطیکہ نصاب کے مطابق ہہ ادد اس پر ایک سال کا عرص ہگزر جاے۔ 
کین یماں ایک ستل قابل غور سے جنس میں لوگو ںکو بست مکل بی آتی ہے ادر وہب ہکہ جراہ اہ یگ رک ےکرایہ با 
دان کےکرایہ سے یا اس طح کی دنر صورقوں میس آآدئی اپنے کاٹ میں ای دو ری کہ ہت کر سے اورپ راس سے 
صب ضرورت ریچ بھ یکر ہے اور برای میں شع بھ یکر ہے و اب یہ انرا ہکرنا مشک ہو س ےک کت رٹم پے مال 
گرا سے او ر کت رم سے جس بے بھی تک سال یں زرا فو اس سلسلہ یس سب سے مت رصورت ہے ےہک جب ا 
کے ای بی مرتبہ بر صاب رم تع ہو جا نے اس دقت سے وہ سال کا اب کے اور سال پورا ہونے پر ام تع 
دہ رق مکی کو اراکر وے تو جس رقم بر سال مل ہوگیاہے ای کی زکۃ ادا مو گی اور جس رم پہ ابھی سال پرا نیس 
ہوا ا کی کو بھی اوا ہو یکوک سال ورا ہونے سے لہ کو اداکرن بھی ہار ہے۔ راہ کی نت سے الک الگ 
مال کا صاب لان ےکی ہجاۓ ہے صورت آسان سے ج بکہ ہرباہ کے حاب سے سال کا اب لگانے میں رشوا ری ہے۔ 


ہہ ہچ این میں سے 


کتاب الزکا .......... ال زکوۃک صاب 


مال زکوۃ صاب 


چاند یل کا صاب زکوۃ دو سو ورتم سے ج وکہ اون ریال کے مسادی سے اور سوتئے کا صاب یں ویٹار ے۔ 
رسول اللہ مل کے رر میں نے یں دیتار وو سو ور ہم سے مماوی ے نیشن ارج کل یں دینار ستاون ریال کے اوی نیس 
ہیں کہ زیادہ یں “تو پر گل کسے ہوگا؟ ۱ 
چان دی کا نصاب دو سو درا م سے ج وکہ سحودی عرب کے چانری کے مجن ریال یا ان کے مساو یکر ی و ثکی 
تمت کے برابر ج اور سونے کا نصاب ہیں قال سے اور اس کا وزان ب سعود گنی کے برا ہے جا ایک یکر کی فوٹوں 
می جو تمت س“ اس کا عم بھی سوتے بی کا ہے۔ ٠‏ 

ا ي 
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کتاب الزكاة ......... ا لکی زکوۃ کے کا طریتقہ 


مروج کرلک نوو ںکانصاب 


آ پک مدمت م سلگزارش س ےکہ آ کل مرو ہک ری فوڈوں کے نصاب کے بارے میس چ لرکو کی رائے ہے 
کہ صاب ین ریال ےب لوگ ہے کے چ کہ چائری کے دو سو ورک مکی ریالوں کے حاب سے جو تمت بے دہ 
صاب ے لوا طح دو سو در ہم چاند یکی تمت و قرا آم سو سعودبی ریال شی سے الا بیس اس سلسلہ میں پریٹان ہوں؟ 
e‏ 

ای چان دی کانصاب زکاۃ رو مو درہم ہے ج وکہ ایک سو پاٹ مشقال کے برای ہے ادر بے چائری کے سودی کین 
"9" کت ای کے برابرے۔ وبالله التوفیق' وصلی الله 


وسلم على عبدہ ورسولہ محمد و آله وصحبہ۔ 


ا کی کو نا لے ک یق 


ایک لازم انی مابانہ فحواہ سے چھھ رم یکر کر رمتا ج جو ۰ اکم اور بھی زیادہ وآ ہے اور اس میس سے 
کچھ ررقم پر تو سا لگز رگیاسے اور یھ پر سال یں گرا اور اسے ہے بھی معلوم خی ںکے کے اس نے کنا عکیاے۔ او 
وہ زکو کس طح ادا۷رے؟ 

ایک دو سرا لازم سے جو ہرماہ ای اہ ایک بس می ڈال وتا ے اور پچ رحب ضرورٹ اس سے خر نکر 
رہتا ہے نو سوال بے س کہ اس رح ملس میں جو رتم گی ا کی کو د مس حاب سے اداکرے گاج بکہ بائی ا 
جانے وال تتام رتم بے سال نمی ںگزرا؟ 

کے اور وو سے رونوں سوالو ںکی و یت کہ ایک جیسی ے لرا کش ان دوٹوں اور ان کے یکر سوالوں کا 
ایک ماع جراب دنا چاہتی سے کہ سب لوگ اس سے فاترہ اٹھا کیں اور وہ ہے س کہ جو شخفس قز یکی صورت میں 
نصاب کا مالک ہو اور رخاف اوقات میں اس کے پاس یھ اور ننقری بھی آتی ری جو بی قز ی کے نؤ مکی صورت میں 
نیس ہے اور نہ بی یی نقری اس کا سیب سے بک يہ بھی تفل سے مشلا یی ےک کو لازم انی مابانہ اہ سے شک رج ہے 
ما اسے ہہ رم بطور وراشت یا جیہ یا مادا کے کرای کی صورت میس تی ہو اور دہ اس بات کا خوائشل مند م وکہ انا بھی 
برا پورا حفوط کے اور شحقین زک کو بھی صرف ان کے من کے مواق بی اداکرے ت اسے چاپ ےک ایی آم کے 
حاب کا بآقاعرہ ای کگوشوارہ بیالے اور ہرال کے لیت مس آنے کے بعد سے لم ےکر سال مل ہوتے تک کا صاب 
ر کے اور جس مال بر مال درا یو جاۓے ای کی لوڈ اد اکر دے اور ار وہ راحت و تاو یکو پچ نظ ر کے اور خوش وی 
کے سے فقراء اور دنر مصارف زکو؟ کے پل وکو 7ری دے فو اس وقت اپنے تام مال کی ذکوة اداکر درے “جب ا کی 
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کتاب الزكاة ..... زین“ چا راو“ تجار ی کی ماکز اور سامان تجار تکی زکوۃ 





میت میں آ آےۓے دالے پل مال بر ایک سال مل ہو جائے' اس سے اسے اجروڈواب بھی زیادہ لے گا“ 7 

کے راحت و سلون مال ہو گا“ راء و ماکان اور وکر مصارف زکوۃ کے قوق کی داشت ہ وگی اور این رش ے 
تو وہ زیادہ اداکرے' اس کے پارے میں وہ ىہ بی کر ل کہ وہ فقراء و س این کے ساتھھ اا نکر دبا “ ائلد تا کی 
متوں اور مال ددوات کے عطائکرنے بر اس کا کر اد اکر ر اے۔ نیزاللد تالی سے یہ بھی امیر رک ےکہ دہ اسے اپ ففل 
وکرم سے او ری زیادہ بال و دوت عطا فان ۓگاکہ ا کا فریان ہے : 

لن کرٹ لاد ک4 (إپراهیم١٤۷/۱)‏ 

مم شک رکرو کے تو میں ہیں زیارہ ووں گا '' 7 

فو یک ی .سے 


گی زکوۃ اداکرنا جا سے 


می لازم ہوں اور ہرمینے اتی اہ سے کچھ اکر تک رم ہوں اور اس طرح می کی جانے دای رمک یکو 
مین نعداو نیس ہے و سوال ہے ب ےک می اپنے اس ما کی زک کس طح اواکروں؟ 
چوا تخب داجب ہ کہ اپنے ا لک ج رع مکی زکوۃ اس وقت اداکرد جب اس پر ایک سال عمل ہو جا اور اگر 
یی قط بر سا لکی تمل کے بعد آپ اپنے تام ما لکی زکوۃ اداکر دی نے می بھی جائز ہے اور اس طح ہا طو ںکی آپ 
نے سا لکی کیل سے پل کو کی کا ۃ اداکر وی اور سال کی کیل سے آمل بی زکوۃ اداکری بھی چائ سے وما 
ج بک ضرورت پاکسی ری حت کا فاضا کی ہو۔ 

سس ٹم این پا سے 


زین اتراو“ تجار ی رکز اور سامان تجار تک زکوة 





عمارت بنانے کے لیے رکی موی زین پر زکوہ یں 


میرے پا ایک قطعہہ اراضی ہے جوم نے عمارت بنانے کے لی خریدا تھا لیکن پچھریجھ مرت بعد ضرور تکی 

وج سے کے ہے روخ تکرنا یڑا وکیا ای مد تک کے وة اداکرنا پڑ ےگی ننس میس ہے میرے پاس دبا ادر یش نے اسے کیا 

یں ؟ 

چو جب امر داع ای طرح ہے جس طرح آپ نے سوال میں زک رکیا چ ای کی ع سے تم کی م کی آپ پر 

زکو,واجب ہیں سے کی کہ وجوب زکو کی علت مفقورے اور وہ ے قص رق“ چ پک ا آ پ کا اراره یک یں تھا۔ 
سس چم ابین با 
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کتاب الزكاة ......... زشین' اتراو“ تارق مراک اور سامان تجار ت کی زکوق 





کارت بنانے کے لے رکی موی زین بر زکوۃ یں خواہ 


یس ایک معری نوجوان ہوں سعودیہ میس کا مکر ہوں اور مر ںکرایے کے ایک مکان میس دبتاہوں می مر 
بیس ابھی تک مر رکو زات مکان یں ے۔ الہ تعالی نے ذف عطا را نے اب مس نے اپنے شمریس ایک پلاٹ خرید اے 
ن کی تمت آم ہزار ہاچ سط معری جن ہے اور اس پلاٹ پر رہ کے لے ہگھرزانے کے لیے میں نے مھ رکے اسلائی 
ہیک میں میلع سترہ ہزار پاچ سو معری جعہ بھی ش عکرا رکھی ہے۔ میرا سوال ے س کیا ای پلاٹ پر زک واجب بے ؟ ار 
واجب ہے توک ؟ اس پلا کی تق رکے لیے ویک میں جو دم یک کی ہے کیا اس بر زل ہے؟ گر ے تک ؟ 
وا اس زشن پ دک نہیں سے ت کارت بنانے کے لیے رکھاگیا ہو خواہ ہے عمارت (ذاتی) رمش کے لے بڑائی جائے یا 
کرایے پر و نکیل کرک کو ةنو اس زین پر ے جو تھارت و کیج کیلع رکی ہو۔ جو اتی استعال یا رہا تش کے لے ہو تی کہ ہے 
زین “فو اس پر زک نہیں مان ببیک میس رکھی موی رتم بر زکو: واجب ہوکی واہ دہ مکان بنانے یا شاد یکرنے پہ ضرور ت کی 
اعیاء ریدرنے کے لیے رکھی ہو اور مقدار زک ا ڑھائی می صد ن ایک باریس سے مرف بیس ہیں۔ 

س این تر 


مرے پا ایک پلاٹ ہے >ے می استعال میس نمی لا رہ کہ اسے میں نے ضرورت کے کے دکھا ہوا ہے کیا 
اس پلاٹ پر زکوۃ واجب ے؟ اور جب ا کی زکوۃ اراکروں ھکیا ہر عرتبہ ا کی قیمت کا اندازہ مقر رکروں؟ 

آپ بر اس پلا فکی زکو 8ۃ ہیں ہے “یوگ ساا نکی تمت پر اس وتت زک واجب ہے جک وہ بغر تجارت 
مو زین“ چانرا ر'گاڑاوں اور قالیٹوں ویر س زکوۃ اجب نے اور اکر ان اشیاء سے مال سن روپ ےکا مقصور ہو 
ایں طو رکہ ہے یر و ڈروشت اور تجارت کے ے ہوں فو پچھرا نکی تمت میں زکوۃ واجب ہو اور گر ہے اشیاء فرش 
تبارت نہ ہوں یاک آپ نے سوال یس و بچھا سے او ان میں زکوۃ نہیں ے۔ 


..ہ چو این یں 





تجاکی زین پر زکوۃ 


جو اراضی رید و فروخت (تارت) کے لے ہوں ا نکی کو کے پارے می ںکیا گم ے؟ 
جوا جھ یں زیر و فروخت کے لے ہوں ان پر زکوۃ واجب ےکی وگ ہے سامان ارت ہیں او رکماب و سنت کے 
ان ولال کے عموم میس واف ل ہیں جو زکوۃ سے وجوب کے پارے میں نازل ہوئے ن میں سے ایک وجل ہے ے: 
حذ من َمَويليمَ صدقة ته رهم ومركم ا (التوبة۱۰۳/۹) 

”ان کے مالوں میں سے صصدقہ ع اور اس کے رل ان کے ارد با کو اک کی " 
اور رو ری وکل وہ حربیث ے س کو جحخرت کرو بین جنرب ر نے روای کیاے: 

بن رون الو ا كان يارت ان ترح الصَدَقَةَ من الذي نِد ليم سنن أي داو 
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کتاب الزكاة........ زین چاک رار“ تجار رکز اور سامان تجار ت کی زکوۃ 





الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة. . . الخ» ح:١١٥۱)‏ 
”ر سول اللہ مو یں م ری اکر کے ےک تم امال کی کقاداکری ج م نے تجار ت کے لیے ا رکیاہو۔“ 
جھسور ایل مل کی قول ے اور بی بات تن سے دوضان اللوم علی امه 
فو ل 





جارف زین ر زکوۃ واب ے 


بلدہے نے کے ایک ایک زین دبی ہے ج سکی آعدلی بھت رور ج۔ بے زین میرے پاس تین سال سے ہے اور 
مرا ارادہ ہے س کہ حب بھی ا کی ماسب تمت لی ہیں اسے فروش کر دوں گا کوک میرے لے اس کا گل وق 
ماسب میس ے؟ سوال ہے س ےک کیا ای زین پر رة واجب ے؟ اکر واجب سے نوکیام ںگزشتہ تی سالو ںکی زکوۃ ادا 
کروں نا ایک سا لکی؟ فو روجک“ اللہ تدای یں کت ععطا فراے! 
ایا ار آپ نے اس زین کے فروش تکرنے کااراد ہک رلیا ے فو ا سکی تمت پر زک اة اداکرنا موی ج بکہ آپ کے 
ارارم و فروخت کے ونت کے بعد ایک سال ہو جائے یق پیر یسوی 
ون رسول الله گلا کَانَ با مرن ن تخرج م الصدَقَةً من ٤ة‏ الذي عد يمسن سنن أپي داود 
الزکاۃء باب العروض إذا كانت للتجارة. . . الخ ح:١١٥۱)‏ 
”ر سول اہ مل ہیں م واک ر کے ت کہ م اس ما لکی کو اد1کریں جو م نے تچارت کے لے تا رکیاہو۔" 
اور ک یکی شواپر میں “ جو اس حدیث کے ن پر ولال یکر رپ ہیں۔ وبالله التوفیق۔ 


ہہ خ چم این از 


مارتں“ ما رکیٹوں اور زینو ں کی زکاۃ 


میرے بھائی کے پا بست سامال ے ج کہ عمارفؤں' تجارٹی مارکیٹوں اور زمیتوں پر تل ہے اور ان سب 
چڑو ںکی آعدنی بھی ے۔ میں نے اسے تح تک کہ اپنے اسل مال تیار تکی زکوۃ اواکیاکرو تو اس نے مج جا کہ ال 
مال تحارت پر زکاۃ واجب یں ہے بلک زکوۃ نو صرف اس کے وصول ہونے واس کرایے پر سے ج بکہ اس پر ایک سال 
گزرجاۓ اور اکر و ہکرایے وصو لکرنے کے بعد مارت بی پر خر کر دے ل زکوۃ واجب نہ موی کی اور لوگ بھی ہیں 
جن کا ئل ھیرے اس بھاگی ے لکی طح ہے۔ وکیایے گل اعلا مکی رو سے جائ ہے ؟؟کیا ای اکرنے والاگناہ گار او تہ مو 
کون ی جاکراو سے جس کے اعم اور ففع پر کو واجب یں سے تی کہ ایک سا لگگزر جاے؟ اس سلسلہ سکوی 
e‏ مو ا زیادہ؟ 

ای انان کے ما لک یکی میں ہوقی ہیں خلا نت زی تو اس پر زکوۃ داجب ے ج بکہ نق زی نصا بکو ج جا اور 
زر زی نکی پیراوار شا دانوں اور چھلو ں کی زلا ۃ اس دن واجب سے جس ون پچھلو ںکو تو ڑا 
او ری کو کاٹ جاے۔ زری زی نکی اسل تمت خیش بللہ ا کی پیدادار بر رکو ے۔ جو زین یا عمار تکراہہ بر دک ی ہو 
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کتاب الزكاة ...نگ ن' چا ړاو؟ تارق مراک اور سمامان ارت کی زکوۃ‎ 


او ما لگزرنے کے بعد اس کےکرامہ پر زکوۃ سے بش رط کرایے نصاب کے بتزر ہو“ اس iE‏ 
کن ےن ا2د ٹن ما ارت یا دنر سازوسامان جو برض تارت ہو تو اس کی تمت بے سال مل ہونے پر ذکاۃ 
واجب ہوگی بشرطی تبت نصاب کے برابر ہو۔ اس صورت میں کو بھی اصل زر کے اتر شا یکر لیا اۓے گا. ای 
لح چھپائے جانوروں میں بھی زکوۃ واجب سے ج بکہ وہ نصابِ کے مطابق ہوں اور ان ہے ایک سا لگزر جاے۔ دہاش 


الوق 
فی یش 


مکانوں او ر ہا رکیٹواں لای زکوۃ 


ایک آدبی کے پاس بت سے مکانات ہیں جنمیس و ہکرایے ہے د ےکر سال میں بت ماما ھا ہے ۔کیااس بے اس 
الک زو واجب ے؟ زک کب واجب ‏ وگی؟ او رس قزر واجب ہ وگ ؟ 

جب مکان یا دوکان وغیرہ سے عاصل ہونے واس ےکرایہ پر ایک سا لگزد جائے تو ای میں رکو داجب ہے “جب 
کہ دہ نصاب کے مطاان ہو ۔کرابیہ سے عاصل ہونے وال رٹ کو ار سال مل ہونے سے لے اپنی ضرورفوں پر خر جک رلیا 
جائۓ و پچھراس میں زکوۃ واجب یں ہے۔ شح زکاۃ اڑھائی ن صد سالانہ سے اور اس پر تام مسلمانوں کا املع سے“ 
سوتے کانصاب میں مشنقال ہے سودی اور اف رگ گنی کے مان ا کی مقدار گی ہے۔ چچاندی کا نصاب ایک سو چالیس 
قال ہے اور ای کی مقدار چاندبی کے میں سعوری ریال کے برابر ے۔ 

ڪڪ ابن باز ا 


کرابم ړوی ہوئی جانرا دی زکوۃ 


میرے پاس بے جانداد سے جس سے سالانہ آمدلی یں مون بلک دہ د ر کی کو و(۹) ماہ کے لے ےرامہ ہے دی جات 
ے اور چھے جانداد ایی ہے جو ایک سال کے ل کرایے ہے دی ہا ہے۔ جب کک ےکراہے وصول ہو ہے توم چاہتا مو ںکہ 
رہہ زکوۃ سے کی عیدہ برآ ہو جائؤں۔ ٹس جات ترا رکو اموا رکراہ پر دیا م وکیا ای میں زکوۃ واجب ے؟ 

چوپ ایا نس با نرا دک وکرایہ پر دیاگیا ہو اس کے ےکرایے پر ڑکا واجب سے بشرطلہ وجوب زک کی ررر موجور ہوں لا 





مه مه مھ 


رک رت اپ کے عطق ہاو کزان وول نے کے پر اس م ایک ال کو ریا ہو کرای دی جا وال اداو 
ک بت ر زکاۃ ہیں ے ال ہکہ صاحب چا رار نے اے یرای اس لے ہوکہ وہ زکوۃ سے راہ فرار اقتا رکر کے او 
پچھراس کے ارادہ کے بر کی اس سے محال کیا جا گا۔ 

فو یش 


گمروں او رگاڑیںکی زکو؟ 


ایک وی کے بای بک گاڑیاں اد رگ ہیں اور دہ ان سے مال ہوتے وای یی اپنے ابل و عیال پر خر ےکر دیا 
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کتاب الزكاة ×س..س. زین چاګړاو“ جار کی مراک اور سامان جار ت کی زکوۃ 


ہے اور سال برای میں سے وہ ھ بھی یں کیا سکم“ کیا اس ما لکی رج تد.۔_ 
کب واجب ہ وگی؟ اور ا سک یکیامقدار ہو گی ؟ 
جوب گ راو رگا ڑیاں جب اتی استعال کے ے با اس لیے ہو ںںکہ ان سے عاصل ہونے وا ی ییک وگحریا ضروریات 
کے لے خر کیا ہاسے گا ان س زکو یں ے۔ ار تتام با جگ اور گاڑیاں بخرض شارت ہوں نے سا لگزرنے کے 
بعد ا نکی تمت پر زکاۃ داجب ہ وگ اور اکر سال پورا ہونے سے یکلہ آپ انی ںگعریاد ضرو ریات یا کی کے کاموں میں 
خر کر یں و آپ پر زکوۃ یں سے 7- کی وہ اس ساسلہ می وارر آیات و اعادیث کے عموم سے بی معلوم ہوم ے۔ 
ام او داد یھ نے کن خد کے سا یکر مل کی عدیث مان را ے: 
د رشول اش ا کان يمر ان تُخرج الصَدَقةَ مِنَ الذي لد لع سن ایت 
الزكاةء باب العروض إذا كانت للتجارة. . .الخء ح١١١٥۱)‏ 
”رسو اللہ مل یں ع مکرتے کہ م اس ما لکی دکۃ اداکریں جو تم نے برض ارت تیا رکیاہو" 
س خخ این باز سے 


کرای کے لیے استعا ل کی جانے وا یگاٹڑیو ںکی زکوۃ 
ہہوں“ ٹرکوں اور ٹیوں وخ کی زکا ہس طح ثالی جائے گی کیا ا نکی تمت پر ذکوۃ ہو گی با ان ک ےکا 


سے عاصل مون ودالی آم لی ر؟ 
جب کک ان گاڑیو ںکوکرایہ بر رسینے کے لیے استعا لکیاجاے تو زکوۃ ان سے وصول ہونے والی کی پر موی 
ج بکہ سا لگزر جائے۔ ا نکی تمت پر کو س ہوگی۔ 

فو کی سے 


نف و تمل کے لے اسع لکی جانے وا ی گاڑیوں بر زکوۃ یں 


وہ جار تی گاڑیاں ہیں سواری اور پار برداری کے لیے استما کیا ہا ےکیاان یر زکوۃ واجب ے؟ 
E‏ وہ گاڑیاں اور اوٹ جنییں ایک شمرسے دوصرے شرس موا ری اور پار بردااری کے لیے اتا کیا ہا ہے ان 
یس زکۃ یکوک وہ تھارت سے لے یں ب قل و عل کے لے استعال کے جات ہیں اور اگ رگاڑیاں با اونٹ 
شارت کے لیے ہوں و ان میس کو لھپ ہے کوک صرت سرن جنرب یھ سے ردایت ہہ 
90 رَسُول اش کا کان پان ن لخرج م الصدقة م ٤‏ الي تع لیم سنن بي داود» 
الزکاۃء باب العروض إذا كانت للتجارة. . .الخ ح:٢١١٥٥)‏ 
مھ رسول اللہ مل یں مکرتے ت کہ ہم اس ما لکی کو اداکریں جو تم نے خرض شارت تا رکیاہو۔" 
سور امل علم کا ی زجب ے جدساکمہ امام ااوکرین مزر ہی نے میا نکیا ج۔ ن 
اتکی 
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کتاب الزكاة......... زشینٴ اتراو“ تارق مراکز اور سامان تجار تک زک ۃ 





برس کا مالک زکو ہس طس اراکرے؟ 


ایک بس کے مالک نے ہے سوا لکییا کہ وہ اپنے مکی زک کی طح ادا رے؟ یھ لوگوں ۓےکما ے کہ 
زکۃ سک آمل پر سے ج بکہ کہ لوگوں نے ی ے گیا کہ زکو 3 یکی یری اور نک کے سازوسامان ر سے بیز 
ا سکی آعدٹی ھی تو اس سلسلہ جس مجح با تکیا سے ؟ 
چوپ برلیس اور ٹیکٹرکی دغیرہ کے ماکان بر زکوۃ ان اشیاء یس واجب سے جو برض تجارت ہوں اور وہ اسیا جو استعال 
کے لے ہوں ان میس زکو ۃ نہیں ے۔ ای طرح ان گاڑیوں' قالیتوں اور برتوں وغیرہ میں بھی زک ۃ یں ے جو استعال کے 
سے ہوں وہ امام لاود ہے نے سن میں سن ند کے سا رت کرو یں جنرب لھ سے روات یا نکی ج 
ن رسول الله لا کان با ن حرج م الصدقة من الذي تعد بع لسن يي دارد 
الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة. . .الخء ح:۲١١٠)‏ 
”ر سول اللہ مم ہیں گم واک رے کہ ہم اس مال میس سے کو ۃاراکریں جو م نے بفرض تھارت جار 
و 
زی سوے“ چاندری او رکرنضھی نوٹوں پر زکوۃ واجب ے خواہ وہ ذاتی اخراجات بی کے ل کیوں تہ ہوں کن رط 
ہے وہ نصاب کے مطابتی ہوں اور ان بے ایک سا لگز رگیاہو۔ وپاشہ اون 
EEE‏ کان پا سسس 


وکال کے ابا شلاکروں و ر 1 رة 


ایک آر یکی دوکائمیں ہیں جن میں لف عم کے سامان شل اکڑے' جوتے اور عطریات ویر فروخت ہوتے جر 
ووم زاس طح ازاکرۓے؟ 
ہروہ خض ت کے پاس سامان تبارت ہو راہ و ہکیڑے ہوں با ہہ اور ا نکی تمت پر اود اس کے پا موجود 
نطزری پر زکوۃ واتب ےکی وگ امام ابوداود رلٹہ نے من مد کے ماخر خضرت سر ین جنرب مل کی ہے ددایت مان 
کی ہے: 
ن رسول ال اء کان ام ن حرج الصدَقَة مِنَ الذي تعد للبم سنن أي داود 
الزکاۃء باب العروض إذا كانت للتجارة. ۔ . الخ» ح:١١٥۱)‏ 
”رسول الل یم یں گم ریا کے سے ہم اس ما لکی ذو اداىکریں جو ہم نے برض تھارت تا رکر 
رکا مو“ 
علادہ ازیں ان وکر ولا نل سے بھی بی مابت ہو سے جنس ایل م نے سامان تجار تکی زک ۃ کے باب میں و رکیاہے۔ 
ھت ھت این باز EE‏ 
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کتاب الزكاة ......... تح کی زلرة 





کی مرے ا پانوروں کے ارم 7 زک ة اواکر ی رور أ ے؟ 
اجرب ملمان کے وہ تام اموال جو ارت کے لے موں؟ خواہ وہ حیدان موں یا خی رجیدانٴ ان میس زکوۃ سے سال پورا 
ہونے پر ا نکی جو تست موی اس میں سے ذکوۃ اواکی جالئے گی۔ ایام ابوداود را نے عخرت سرد بن جنرب بویٹ سے 
موی ہے عدریث یا نکی ے: 

٤۷‏ رو اللر پل كان يمرت ان تُخْرج الصَدَقَةَ مِنَ الذي نيد للع سنن ابي داو 

الزكاةء باب العروض إذا كانت للتجارة ... الخء ح:١١٥۱)‏ 

”رسو اللہ پل یں م وی اکر سے ست کہ م اس ما لکی کو ۃاواکریں جو ہم نے تجار ت کیل تیا کر رکھابد۔ ”' 

اس کے علاوہ اور کی بست سے ولاک ہیں" زکوۃ اراک رے وف بت خی رکو یں دیکھا ہاسے گا بلک سال لرا ہونے 

بر سان تار تکی جو تمت ہوگی اسے دیکھاجائے گا واہ (اس وقت) ا یکی قیمت' تمت تیر ےک ہویا زیادہ۔ 
| مت ور یسے 


س ی زکوۃ 


آپ سے یہ بات نی نہیں س کہ آ ج کل لوگ جا داد کے جح سکی صورت می کاروبا کرت ہیں اور ا 
طرح ست سا سرا جالد ہو جات سے جس می ںکی ٹیشی ہوتی رہتی ہے “لیکن سرایے چا پاچ سال جا اس سے کم د ٹیش ہت 
کے لیے جاب ہو ہا ے اور مالک جب اپے ص ازار یش فروخ تکرن پاتا ہے لو ی فو ا نکی تمت ا نکی تمت خر 
کے مان ہو ے او رکبھی اس س ےکم او رکب یکی سال ایک بی تبت رہتی ہے۔ ای طرح بساادقات اراش کی خریداری 
پر سریایے تر کر دیا ہا ہے اور بازار س جب زی نکی مت بڑھ جائے لو برا سے فروض تکر ریا ہا ے۔ سوال ىہ ےکیا 
بترا سے ان صص کی رمال وو ار لا زم سے جمیں اھی کک روخ شی کیاگیا ور ری“ ورا سے ج نکی 
تبت می بھی ابھی سی ککوئی اضافہ نمی ہوا بلک امکان ‏ کہ بازار میں ا نکی تمس کم ہ وگئی ہو؟ ای طرح سوال یہ کہ 
وہ ارا جج ےکا یکرنے کے لے خریداگیاہومکیااس بر بھی ہرسال ذکوۃلازم سے جس طح دنر سان تجارت پر م رمال 
زلوۃ لازم موی ہے با مالک اس دقت زکۃ اداکرے جب اے فروض کر ے؟ !عض علاء کا بی تول ےکلہ اا و قت کی 
ا ل گے کے پاوجود ا کی تبت ایک تی ہی رہقی چ اور اس می ںکوئی اضافہ یں و اور اکر اس پر زک ہے وکا 
ہرسال سے ا صرف ایک باد؟ اور جب وہ اسے روخ تکرے ‏ ھک یاگزشتہ تام سالو کی زکوۃ اداکرے یا صرف ایک سال 
گی؟یادرے باوت آدی کا ان جائکراووں اور تحص سکی صو رت میں مال نو ست ہو:] سے لیکن کو ۃ اداکرنے کے لیے دہ 
ترش لیے ما جانداد ےھ ع کو فوخ تکرنے بر مجبور ہو جاتا ہے 'کبوکلہ ذکوۃ اداکرتے کے لیے فق رتم ای کے پاک 
یں ہوئی؟ 
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ہا ےکی ہے س دیکھا جائۓ گاکہ ان کی تمت خی رکیا ی؟ ار اس کے پاس مال موجود ہو ا زکوۃ اواکر رے ورت انی 
کے کے بعد جب ا نکی تیت عاص لکرکی جائۓ نای میں س ےگ ڑ شت سالو ں کی زکوۃ اداکر دک جاسے ای طرح وہ ہا رای 
جو ارت کے لیے تو ہوں لین ان میں نہک رہ صکی صورت نہ مو نو ا نکی زکو کا کی بسی گم ے۔ 

بے افو کول 


زاورا کی زکوۃ 








زوراتکی ذو کے بارے میں کچ قول اور زاوراتکی زکوۃ کا طریقہ 


وان جو زیورات زیت کے لے استعا ل کر ہیں“ ائمہ اربعہ ۔۔۔جزاہم الله خیر الجزاء۔-۔ کی آراء ان 
زیو رات کی زکوۃ کے بارے میں تلف ہیں کسی ےکم اکہ ان میس زک مشروط طور پر وابجب ہے “کسی ن ےکماکنہ ان س 
زکوۃ واجب بی یں ے اور نے ی ماس کہ ان کی کی مکی شرط کے یر زک اجب ے۔ آپ کے نزدیک 
ان میں س کون ی را مناسب ہے؟ جزاکم الله حیڑا 

تز ار زلو رات میس زکوۃ واجب سے وکیا وہ پازار کے موجورہ زر کے مطاان ثکالی جائے؟...... مالاکہ اکر انسان یں 


ای نے را ؟ 
بلاشبہ استعال ہوتے والے زبورا تکی زکوۃ کے بارے میں تیم د جدید ہرددر س بست اختلاف رہاے کان 
میرے نزدیک مقار قول ہے کہ پال زیودا تکی ذکوۃ اداکرنا لازم ہے خواہ خوا تین انہیں بن ب یکیوں نہ ہوں 
کیوکلہ اس قول کے ولا گل بست وی ہیں۔ زک اداکرتے وت ان کی موجودہ تمت کا ساب لگایا ہے گا اور اس کے 
حاب سے زکاۃ اداکی جال گی“ یہ نیس دیکھا جائۓگاکہ ا نکی تمت نر رکیا ھی“ خواہ و ہکم ی یا زیادہ اور برک تیت 
کا چالیسواں حص (یشتی اڑھائی نی صد) مور زکۃ اداکر دیا جاۓ گا۔ والڈ اعم 

چغ این رن 


دی کے زلورا تک زکوٰۃ | 


میرے پا ںگرون؟ ا آھوں؟ سراور ے کے زلورا تکی صورت یں چ چائ دی ج۔ یس نے اپنے شو ہرس ےکی 
ار یہ مطالب کیا س کہ دہ اسے ت کر ا ںکی کوۃ اداکرے لیکن اس ک اکنا س کہ ہے صاب س ےکم ہے اور اب تقرباً ۳ 
بر گزر گے ہی ںکہ بی نے ا سکی زک اوا ںکی نو سوال ہے س ےکہ اب ئ ےکی اکرم چا ؟ 

چوا آر ہے چائری نصاب س ےک ہے وای پر زکوۃ یں ے۔ یاد رہے چائری کا نصاب ایک سو پاس مشقال ے جو 
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کتاب الزكاة......... زاو رات ک زکوۃ 23 
کہ چاٹری کے میں رال سے براہر ے “ابا چانری کے زارات ار اس مقدار میں ہوں نے علاء کے یځ ترین قول کے 
مطالق ان یس زکا؟ واجب سے بشرطبکہ ایک سا لگزر جائے۔ زو کی شرح اڑعاتی ن صد سالانہ سے ن سو میں سے 
اڑھائی رال اور ایک زار ریال میس سے بیس رال اة ہے۔ 
سونے کا نصاب یں متقال سے اور ا سکی مقدار اڈ ےگیارہ سحود یگنی یا پاپ ےگ رام “لزا جب سوتنے کے زلور 
کاب دزن ہو یا ال سے زیادہ ہو و علماء کے یع زین تول کے مطالق اس میس زکوۃ واجب ہوگی اور شرح زکوۃ چالیسواں 
حص مجن ایک سوگنی میس سے اڑھائی گنی ہے یا جی ہکرضی با چانری کے کوں کی صورت میں ای کی جو مت بے اور 
زاو رات کا دزن ار ای سے زیادہ ہو اڈ ای صاب سے زکوۃ ادا کی جات ےگی۔ ئ یکریم نیکم نے راا ہے: 
اما مِنْ صاحب ذهب ولا َضّةء لا يوي مِنْھا حَقَهَا إلأً إا کان يوم القيامةء 
وَظَهرْهُ کَلَمَا بردت أعيدَث لَه في يوم كان مقّدَارة حَمْسين آلف سنق حتی بقضى 
بن لادء یری سیل إا إلى الج وَإگ إلى الّارٍ(صحيح سلم: الزكاةء باب إثم مالع 
الزکاۃء ح: ۹۸۷) 
”نسونے اور چائدی کا ہردہ مالک جو ا نکی زک ادا خی سک رن امت کے دن سونے چاتر یکو جن مکی اگ 
می پترو ںکی صورت میں سا لکر ان کے اتر ا کی بای لو اور پش کو اس دن داعا جا گاج س کی 
مقدار پا پرا سال کے برابر ے اور ہے عذاب اس وقت تک جاری رے گا جب کک کہ مام انسائوں ا 
حاب مل نیس ہو ہے گا پچ ریہ اچ راست ہکو دک گاکہ وہ جن تکی طرف ے ا مکی طرف۔!"' 
رت عبدا بن گرو بین عاس ٹپ کی ردایت میں س کہ می مک نے اس عورت سے فرایا جھ آپ کے پا آئی 
اور ا یکی بئی کے پاک میس سونے کے و وکین تھے کیان ا یکی زک اداکرتی ہے؟ “اس ن ےکما یس فو آپ نے فرایا: 


کہ 


اموك أن سورك افش بها يَوْم الْيامة سوارٹن مِن ٹار؟ فَالْقَنثُمَاء وَقَالْتْ: مُمَا شر 
ولرسوله)(سنن أبي داودء الزکاۃء باب الکنز ما هو؟ وزكاة الحلي» ح: )۱٥١١‏ 

کیا کے ہے بات پپند س ےک قیامت کے ون اللہ تحال ا نکی بائے جن مکی اک کے د وکن پہناوسے؟ ای 
ورت تے وہ دونو ںکفن انار گے او رکما ہے دوفو ںکنکن اللہ اور اس کے رسول کے لے ہیں۔'' 


اور اس مو نکی اور بھی بست ی اعادیث ہں۔ والل ولی التوفیق۔ 
o.‏ این باز کہ سے 


زاورات' الماں اور ۳ یں یی زکوة 


یس ایک شاری شدہ عورت ہوں۔ مب بی ع تقر بآ یں سال ہے اور قریبآچوٹیں مال سے میبرے پاس سونے کے 
پار یں جو برض تجارت ہیں بللہ زیب و زینت کے لیے تار کے گے ہیں ۔ببھی کی ان میس سے بک روش یکر کے اور 
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کتاب الزكاة.......... زاورا تک زکۃ 





یھ رٹم مزید خر کر کے میں ان ے تھی زیارہ ولصورت پار خرید لق ہوں۔ اب بھی مھمیرے پاں زاورات زں ادر شش 
نے سنا کہ بطور زیعت استعال کے جانے والے زبورات میں کی زک واجب ہے ۔ امیر ہے آپ اس سل کی وضاحت 
فادیں کے ادر گر جھ پر زکواۃ واجب ہے و ا سیگزشنہ برت کے بار ے م سکیا م ہے جس میس میں نے کو ۃ ادا یکی 
اور تہ اب کے ہے م ےک کرش سمالوں میں ممیرے پا کنا سوم تھا؟ 
آپ بے زکوۃ ای وت سے داجب ہو گی جب سے آ پکو ہے معلوم ہوک زاورات میں ژکوۃ راجب ے۔ 
وجوب وة کے م سے یله مالو ںکی وة واجب ہیں ہے کی کہ احکامم شرعیہ علم کے بعد لازم ہوتے ہیں۔ شرح کوۃ 
چالیسواں حصہ سہے یریلہ زلو رات کی مقدار نصاب کے مطالق ہو۔ سونے کا نصاب ہیں مقال ے اور ہے ساڑھےگیارہ 
ود گنی کے براہر ے “لزا زل ورات کاوزن اکر میں متقال با ای ے زیارہ ہو لو زکوٰۃ واج ے۔ 
شرع زکۃ ایک ہار شس سے کی ریال ہیں۔ چاندی کانصاب ایک سو پاس متقال ہے اور ہہ چائ ی کے مین ریال ما ا یکی 
ک ری نوٹوں میں جو تمت ہو اس کے برابر ہیں ۔ ون ےکی رح چان یک جو تمت ہو اس میس شح زکو چالیسواں حص ے۔ 

الماس اور دمگر مق ب رار نے کے لیے ہوں تو ان < شس زکو نیس ہے اور ار تجارت کے ہے ہوں تو ان میں زکوۃ 
ہے ریہ نکی تیت سونے ادد نی کے صاب کے برار؛ہ- ول ولی التوفق۔ 

ل این باز نے 


اتون نے جال کی وجہ سے زلورات کی زارا u‏ 


ایک عورت کے پاس نصاب کے مطالق سوا ہے اور اسے ریا ای سال بعد ہے م مواکہ اس بر زکو اجب ہے 
ادر اب دہ ا کی زکوۃ اداکرنا چاق سے کن اس سونے کے علادہ اس کے پاس اور چچھ یں ہے؛النراسوال ہے س کے دہ 
گزشھ پا سالوں کی زلا ۃ ے وال ےکی اکر ے ؟کیا بے سوا کر زکو؟ اداکر دے پ اکیاکرے؟ اور آ یرہ ہالوں مل وہ 
کیاکرے؟ اکر وہ اس سون کی بار رة اداکرن چاے و اس کے بخیراد رکوئی چارہ کار کے وہ سال ہے سوا سے“ 
کیونکمہ اس کے علادہ اس کے پاس اد رکوئی تھو ڑا بت ریا یں ہے؟ 

ای ] اس عور تکو قبل میں اپنے زبورا تکی رسال دک اداکرنا موی بش رہ زاو رات صاب کے بتر ہوں اور 
نساب ہیں خلال ہے ےک جا طقل سعود گی کے با ہے رام کے حاب سے ی پا گرام کے برای ے' زکوۃ 
ا اکر وجب ہے فوا سے سوئے یا یی اود چک کاو اکر نے اگر ان کی اجازت سے ا کی طرف سے اس کہا 
باپ ونی زکوۃ اداکر وے لو پچ رھ یکوئی حرج یں ورت جب کک ہے ادا یکر ےکی کو اس کے ذمہ ترش ہ گی۔ 
وجوب زکوۃ کے م سے نل ہگ شت سالو ںکی زکوۃ کے و اسل سے اس بر یھ واجب نہیں ہے یکلہ ایک نے اسے وجوپ 
زکوۃ عم بی میں قا ادر دو سے کہ اس وتوب میں ہے شی بھی ہے “کہ اض ال علم کے خزدیک ان ارات 
یس زکوۃ واجب ٹیس ہے جو پچنے جاتے ہوں یا پیل کے لے تیار کے گے ہوں لیکن ران تین بات بی ہ کے زیو رات 
میں زکوۃ واجب سے بر مہ ان کا وژن نصاب کے مطالقی ہو اور ایک مال کی تما لات و سنت کے ولا گل 
سے بی بات یع معلوم موی ے۔ وہ ولی اتوق 
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کتاب الزكاة......... زاورا ٹک زکوة 





.ہہ ہا این از 


زاوا تک زکوۃ ان کے مالک بر سے 


مکی یوی کے پاں سو سے بے وہ بن سے اور وہ نصاب کے مطابقی ہے وکیا اس میں زکوۃ ہے ؟کیا ان 
زاورا ت کی زکوڈ اراکرغ گے پر داجب ہے با ری یول رک وم زکوۃ زاور بی کی صورت مس کے ا ا س کی تمت کا 
ضب ا رک رن یکی صورت میں بھی زک اراک کن ے؟ 
سونے اور چاندی کے زبورات میس زک داجب ے جب ان کا وزن نصاب کے مطابقی ہو۔ ہے کا نصاب نہیں 
اور چاٹری کا ایک سو چا شتال ے۔ موبتورہ نے کے مال سونے کے لصا بکی متقدار ا سور یگنی ے' لزا 
سو ےکی زارات کا جب ہہ با اس سے زیادہ وژن ہو ت علاء کے مع تین قول کے مطابق ان شس زکوۃ راجب ے؟ خواہ دہ 
زپورات بی بی کے لیے ہوں۔ 

چاندبی کے نصا بکی مقدار جن سعوری ریال سے الطراجب چان ری کے زی رات اس مقدار یا ا سے زیادہ س ہول 
فان س زکاۃ واجب ے۔ سوتے“ چچاندی اور سامان تجارت یں شح زکۃ پالسواں حص من سو میں اعا اور زار س 
سے جس ہے اور کے مالیت زیادہ موی“ زکا بھی ای اب سے ہھگی۔ 

زلا ۃ زیو را تکی اکلہ بر داجب ے۔ اکر ا ںکی اجازت سے ای کاو پر کو اور ا یکی طرف سے زک ۃاراکردے وکو 
مضائکقہ شھیں۔ یہ ضر ری یں س کہ زیو رات یکی صورت میں زک ۃ اداکی جا مہ می بھی چان کہ سال مل ہہونے بے 
پازارییش سونے چچاندر کی جو تمت ہو نواس کے ساب سے اٹرحائی ن ص دک شرح ے زکو ۃاراکر رک جاۓ... 

ا جم این باز ا 


کیا الما میں زکرۃ 


الاس سے بے اور زیت کے لے استعا لکیا ہا شلیااس میں بھی زکوۃ ہے؟ 

اماس جے زیت اور بین کے لے استعا کیا جاۓ اس میں زکوۃ س ہے اور اکر حجارت کے لیے ہو اس 
یس زکوۃ ے۔ ای طح موتوں کے بارے میں بھی بی عم ہے لیکن سونے ادر چاندیی میس زکوۃ ہے ج بک دو نصاب کے 
مطالق ہوں خواہ بین بی کے لیے ہوں۔ اس ستل میں علاء کا جع تین قول بی ہے۔ 


- سس ہچ این از سے 
گینوں اور بجی پچھریں سے مرح زلورات ی زک وة کے کا طریقہ 
اے زرا تک زک ہکس طرح نکال جاۓ جو فال سونے کے نہ ہوں بک انواع و اقسام کے گگیٹنوں اور تی 
میں سے رسع ہوں کیا ان گگینوں اور پچھروں کا بھی سوتے کے سار ہی وز نکیا جا گا کی کہ ای سونے سے الک 
کرو بست مشکل ے؟ 
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زلاۃ و سونے بی میں سے فواہ وہ نے کے لے ہو۔ ممق پچھریں' موتیوں اور الماس ویر میں زکو یں سے اور 
پاروں ویر میں اکر ىہ چیزیں گی ہوں نے پر ورت یا اس کے غو ہریا دارٹو ںکو چلی ےک وہ یشور چائزہ ل ےکر فالس سونے 
کے دزن کا تی نکر با ماہرلوگوں سے بو چھ لیس اور ٹن نالب کے مطاان ار زیر رکا وزن صاب کے مطاان ہو ا کی 
زلاۃ اداکر وی جائے۔ سونے کا صاب شیں قال ہے۔ سعودی اور اف رگ یگنی کے اب سے ہے ساڑڈ ےگیار ہگن او گرام 
کے اب سے بے باو ےگمرام کے برابر ہے۔ زکوۃ ہرسال اداکی جائے۔ شرح زکوۃ چالپیسواں حصہ ہے۔ ن ہار میس سے 
چس وہل م کے اقوال میں سے ی ترین قول بی ہے۔ ار زو رات ارت کے لے ہوں نے ا نکی موٹوں اور الماں 
سیت ان کے حصب تمت زکاة اداکی جال گی ہتس طر حکہ وکر امان جار تکی کو ة اداکی ہا ے۔ جممور ایل م کا 


لگ فرب ہے۔ 








خر این باز 


وقف شرہ اور اس لے ما لکی زکو؟ 


مال وقف میں زکوۃ نہیں سے 


ہارے ہاں ”جامعہ ملک سعوو' میں طلبہ کے نے ای کش بلس ہے جو بای تاون کے لیے رکھاگمیاہے' اس میں 
کش جامع ہکی طرف سے کیا جات ہے اور تھوڑا ہا حص طلبہ کے واف میں سے پلماقساط لیا جا ہے اور اس فیڑ سے 
ضرورت مند طلہ ہکی اعاض تکی جات ہے ۔کیا اس بس میں موجود رقم پر زکوۃ ے؟ 

زگرہ یکس اور اس طرح کے وکر اموال میں کو ہیں ہے “کیکلہ دہ السا ال ہے جس کاکوئی الک نیس ہے 
بلک دو نے نی کے کاموں کے لے وف سے اور ہے بھی اہےے تام اموا ہی کی طح ہے جنیں نکی کے ماموں کے لیے وف 
کی ایا ہر ا ہے۔ 


٭ 
۲ 


ین باز 


میرے پا یھ مال ے جو ائل خرنے مد بنانے کے کے دیا ج اور ہے میرنے بای ایک سال سے زیادہ عرصہ 
سے ہے وکیا ای ما لکی جھ پر ذکوۃ لازم ہے یا میں ؟ 

اس ال کی مطاظ زکوۃ یں ہے کیوکہ اس مال کے مالکوں نے اسے ال کی راہ میس خر کر دیاے۔ آ پکو 
اہی کہ اس ما کو اس کے عرف پر جلد خر کر دیں۔ 








جم این یاز 
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کتاب الزكاة........ وقف شدہ اور اس جیے ما لکی زکوة 





بای حاون کے لیے جع کے ہہوئے مال پر زک عم 


ایک بقاعت کے افراد نے پابھی تخاون اور استفادہ کے لیے ھ مال کیا ےک ارک یکو (اہ ت کر ے)کوگی 
مارغ پش آ جا یا عام عالات میں مس یک وکو ضردرت ٹیش آ جا نے وہ اس سے احتففاد کر گے۔ اس ما لکو شع کے 
۴ے اسیک سال م وگیاسے کیا اس سر زکو ۃ ے؟ 

یہ اور ان کے وکر اہر اموال پر اة نہیں سے ہیں لوکوں نے صا عامہ اور کی وبھلائی کے مناموں میں 
تتاون کے لے علیہ کے طور بر دیے ہوں “کی وگمہ ان کے ماکان نے ا شی اش تا یکی رضا کے تصول کے لے وف کر دیا 
ہے اور ان کے فائمرے فقرورولت مند سب لوگوں کے لیے ترک ہی ںکہ اس ٹیل آمدہ و اث کی وچ سے لاتق 
ہو والی مشکلات کے اژالہ کے لیے رک ایا سے ؛ ایا ہیں ا کو انی میت سے ارح تقو رکر کے ایے صد قات کے 
عم میں سمچھاجائۓگاجو انمیں مقاصد کے لے خر سے جاتے ہیں ج نکی غاطردہ جم کے کے ہوں۔ 

۱ این باز 








زک اور اموال او قاف 


| سوال ] کیا ساجد سے لیے وئف شدہ اموال میں زکوۃ واجب ے؟ 
اچوای] ساجد وغ کے لے وقف اموال میں زک یں یوک ہے اموال کی کی ذاکی کیت میں ہوتے اور اس 
سیل می ںکوکئی رو ری را یں ے۔ 

فی ی 








وف میں زگ ؟خیں 
مج می واقع ایک تان سے جنس میں درختو ںکی چ قطاریں ہیں۔ ای ککسا نکو ا یکی کے بال کے ہے 
ا شر بر مقر رکیاگیا ےکم اسے پل کا تین چوتھائی حص لے گا اور ایک جے تا وعیم تکرنے وا کو وکیا و بیت 
کرنے واسے کے ایک ج وتا حصہ میں زک ے یا یں ؟ یاو رے دصیس تکرنے دالے کا ایک چو تھالی حص ی کے لے 
زی کت اس ر قرت اکا س 
ار امردائقح ای طرح سے جس طرح سوال میں کور ے فو وصید تکرنے واس کے حصہ میں کا8 اجب میں 
کوک ہے وق ے اور اس کا سارا عرف مکی وبھلائی کاکام یی ہے۔ 

فوی کی 
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ھا دہ 2 دی ہوئۓے الک زکوۃ 





قرش دیےے مو سے ما لکی زکوۃ 


میں نے ایک بھائی سے ترش یناب “کیا ای قر کی زک ۃ بھی بھ پر ازم ہے؟ 

اچوی ار رض ابے لوگوں کے ذمہ ہو ج نوشحال اور مال خر کرنے واسے ہو ںکہ آپ جب بھی طل بکریں و وہ 
آپ کا مال آ پکو دے دیں تو اس صورت میں سا لگزرنے پر آپ کے لے ای کی زکو اداکرنا لازم گی وگل ہے 
صورت ایی ےک ہگوی مال آپ ہی کے پاس سے اور ان کے باس دہ امات ے اور ار مرو شک رست ہوکہ وہ اے 
ادا ہی ت ہکر کت ہو یا تیک دست نے تہ ہو مان دہ ثال مطول سے ام لیا ہو اور آپ اس سے والپں نہ لے کت ہوں فو اس 
صورت میں علاء کا ی قول ہے س کہ رة اداک رن مازم یں تک یکپ اس ٹا ل سول تام لیے وا لے اک دست 
سے اپا قرض واپیں لے لیں۔ جب آپ اسے اپنے قضہ میں لے لیس فو ایی سال کک انا رکریں اور قحضہ میس لت ے 
ایی سال بعد زکۃ اداکریں اور ان سابقہ سالو ں کی اکر آپ ایک بار زک اداکر دیں بن میس مہ مال تنک دست با ال مٹول 
کرنے دالے کے پا دلو پچ رھ یکی حرج ہیں جیساکہ بض ایل علم نے ےکا سے کین لازم ”تقل ہی میں ب گی جب 
کہ آپ اپنا مال نگ دست اور ال مو لکرنے والے سے لیر اپ قضہ میں لے لی گے ادر اس پر نیک سال بھ یکر 
جائے۔ اس متلہ می بی تار قول ے۔ 








ھچ این باز 





| ول | e‏ زر اس اور ای نے اک کک وابیں شی کیا 
کیا س اس ما لکی زکوۃ او اکر دوں ا ا یکی وای کا ظا رکروں اور برض میس لیے کے بحر ایک سا کی زکاۃ اراکروں؟ 
ار رض کی دوات مند اور خوش عال انان کے پاس م وکہ آپ جب چاہیں اس سے وایں لے لیس و اس 
صورت میں پہرسال زکوۃ اداکرنا لازم ہو گا کی لکیہ اس طح ما لگویا اس کے پاس امامت ہے خواہ آپ نے ا یکی سمولت 
کے لیے اس کے پاس مال پھوٹڑ رکھا ہو یا اس لی کہ ا پکو ا کی ابھی ضردرت بی نیس اور گر قر کسی تنگ رست یا 
ٹال مو لکرنے دالے یا ادا ت کر کے والے کے پاس ہو ا مقار اور ران بات ہے س کہ اس میں اس وقت کک ڑکا نہیں 
سے جب کک آپ اسے اپنے قحضہ میس نہ لے لیس اور جب آپ اپنے غ میس لے فی فو پچ ایک سال کی زک اداکر 
دیں'آگرچہ دہ مقرو کے پا سکئی سال تک رہ ہو۔ واللہاعم۔ 








این جرین 
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کتاب الزكاة....... زکو کی تی اور ححقین زکوۃ 


قرخ شکو زکوۃ میں غا رکرن جائ میں 





مارا ایک قرسی رشت وار فقبرو تارج ے۔ ہم اسے ہرسال اپے ال کی ذکوة واک رے ہیں۔ کان عر مل م 
نے اسے کچھ رقم بور رض ری لیکن وہ ابھی کیک ہیں واپیں ی ںکر سک عالاکل کی سا گر ر گے ہیں ۔کیاہے جئز ہ کہ 
م اسے ہے رض معا فکر ریں اور اسے اس زک میں شا رک لیس جو اسے یم ان شاء الد اس سال دیں گے؟ 

جوا ی بات ہے س کہ قرو کے مہ سے مالو ی یا وصولی میں انرک وجہ سے رکو اق کرم اور اسے زکوۃ مس 
غا رکرنا جائز ہیں سے “کیوکلہ کو اییا ال سے جو فقرا وکو ان کے قرو ضردر تکی وجہ سے وا جا.ا ے؟ پال الب اگر وہ 
فقیرو ںکو زک رے اور وہ اپنے قر کو اداکرنے کے لے اسے واب کر دیں فو ہے جائز ے بش ریہ انہیں کے سے 
تصروارارہ ہے ٹہ م وکہ وہ اسے واپ یکر رں 4 











ئن جرین 
رکوک تی اور خحقین زکرة 
اک شرے رودرے مس زو کرم 


یس سحودی عرب میں ای ہوں وکیا میرے لے ہے جائ س کہ مج یہاں سے اپنے ملک کے تن لوگوں کے 
پا کو ار ہا کر ووں؟ مستفید فیامیں۔ اللہ تعالیٰ آ پک ب رکت عطا فرماے۔ 

کھج قول کے مطالبقی ایک جک سے دوسری ج زکوۃ ق لکرما جائز سے ج بکہ راع حت کا ہے قاضا ہو شلا 
اس ہہ نقردفاقہ شدید ہو اور قری لدان ضرورت مند ہوں اور اس یی ویر مم“کحتیں“ جن محبت و ال تکی وجہ سے 
زل وی نی ائ یں چ بکہ وہاں سخ لوگ بھی موجود ہو ںکہ اس طرح سخ لوگ محروم ہو جامیں گے۔ اکر اپنے 
علاتے کے لوگوں کا اتان کوک ہو اورکسی دور کے علاتے کے اپے قریی رشت داروں کا ا ختقاق میں ہو فو روہ زکوۃ 
کے زیادہ تن ہیں اور انیس کو دن میس زکو کی اوائ بھی سے اور صل ر تی بھی! 

ان رین 


فق ریا یکو زک یا 


مرا ای شاوی شدہ قب اور مقروض بھائی ہے اور ایک شاری شد ہ ن سے یں ا شوہ ربھی فقی رو مقروض سے او 
کیا میرے لیے ہے جائ س کہ میس اپٹی سار ی زکوۃ ان دونوں ب یکو دے دوں کہ ان کے قرض ادا ہو ہیں یا انیس ال 
زکو ۃ کا بے تہ بی ریا جا سکم ے؟ 

چوای] ان دوفو ںکو زکو؟ دی سکول اراح ہیں ج بکہ ہے لدان اور مقردش ہوں اور آ پک زکاۃ سے ان کا 














IY 
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زوپ یی تی اور تین زکوۃ 





رش ادا ہو سکیا مو یں کے اراک ر ےکی وہ طاقت یں رک کوک ہے وونوں ا رشاو پار ی تھالی میس داشخل ہیں: 
ط 4 لما الكت اِلمُٹرہ لسن دترنہ/٠٠)‏ 
”صر قات (زکو ڈو خیرات تو مفلسوں اور متاجوں کا ن ے۔" وبالل التوفیق۔ 
سح آرائل او سسسبتب 


۱ ا کو زکوۃ وہنا 
| سوال ] کیا انی دال ہک زکة دیا جا ے؟ 
اچوی کی ملمان کے لے ہے جائز ت ںکہ اپنے اہین یا اول رکو اة دے اکر ہے ضرورت مند ہوں تو ان بر ال مال 
کو خر کرنا پاپ ج بکہ اسے خر کرن ےکی قدرت کی ہو۔ وبا التوفیق 
سے وای ازن 


4 


اس کی نک یمکیانریف سے تے زکوۃ ری باق ہے؟ یز کین اور فرش کیا فزت ے؟ 
اچوی کین رہ فر ہے جس کے پاس بتز رکغایت مال نہ ہو اور فقہروہ چ جو اس سے بھی زیادہ ضرورت مند ٢و۔‏ ہے 
دونوں ان تقین زکوۃ میں سے ہیں جن کا صب زب ل ار شاد باری تھالی س ذکر ہے : 
ط ہچ شا الک کٹ اِلشکرک لیکن رسای علا لوةه ٠٠ہ‏ 
”صر کات کا زکو و خرات)لو مفلوں اور کاجوں او رکارکتان وة سے“ 
جس کے پا اس تر مال ہو جو اس سک ےکھانے ' ہے“ کلت اور رپنے سن کی ضرو رت کیل کاٹی ہو خواہ اسے ہے مال ولف 
سے عاصل ہوم ہو اکا روپار ے پا لاز مت سے نذا سے فقی وین کہا جا سکم اور تہ ی اسے کو دیناجانئڑے۔ 


ن این باز بے ف 


ا اور ہت کو زکوۃ ويا 


| وال ] کیا ایک بھائی اپنے دوسرے ضرورت مند بحا یکو زکوۃ وسے کک سے ج ب کہ وہ شاری شدہ ہو کام کیک رب مو 
کن ا کی آعنی ا یکی ضردرت کے مطالق کان نہ ہو کیا خقی راک زکوۃ ری جا ق ہے ؟ کیا عورت اپ ال کی زکوۃ 
اپے بھائی یا چو بھی یا بس یکو رے تی ے؟ 

چوای] اس سکول تح خی سک کوئی مرو یا عورت اپنے تی بھائی بسن چا مو بھی ہا کی دوسرے مقر رشت دا رکو 
زکاڈ رے' چنانچہ ولال کے موم سے بی ابت ہوا ہے بللہ اشمیں دینا نے زکوۃ بھی ہے اور صل ری کی کی وتک یکریم 
لیک کا ار شماد ے: 


û‏ یھ 


کت گے و و و سے ر س ۵ص پر r‏ ا 
«الصدقة على المسكين صَدقَةُء وهي على ذي الرحم بنتانِء صدقة وَصلة(جامع 
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کتاب الزکاة....... زک کی تل اور قین زکوۃ 





الترمذي» الزكاةء باب ماجاء في الصدقة على ذي القرابة» ح:۸٥١)‏ 
”کی نک صدقہ ینا صر تہ سے اور رشن وا رکو صدقہ دینادد یل میں ص رو کی اورص لی“ 
ہاں الب والمدی یکو زک دینا جائز ہیں“ خواہ دہ اویے کے درچہ ق دادا اا وتیرو) تی س کیوں تہ ہوں۔ ای ط اولادیڈل 
اور ڈیو ںکو زکوۃ دیناتھی جائز نہیں خواہ وہ گے ورج لی لے اور نواسے وغیرو) بی می سکیوں نہ ہوں ارچ وہ نشی ری 
کیوں تہ نہوں کی وگکہ ان پر تو اپنے ال مال سے خر کرنالازم ہے“ بشرعیلہ سے ری کے کی طاقت ہو اور اس کے سوا 
ان یر تی کرے والا او رکوگی تہ ۶۔ 
٤‏ س این از 


کو رک ویتا 
می ایک شادی شدہ بن ہے ج سکی ای عال ت۔کردر ہے ۔کیا میرے لیے اسے جگ مال ذکوۃ دینا ائ ہے کہ 
ا کی مالی عاات “ترمو کے اور ہو ںکی تزبیت کے سلسلہ مس ا سک اعات کی جا کہ غاس طور پر اس وجہ سے بج یکم 
اس کاشوپ را سکی طر فکوکی توج نہیں وتا او رہم اسے ھا اکر مک گے ہیں گرا کی اصلاح احا ہی ںکر کے ؟ 
ار دہ خقیر ہے اس کا شو ہراس پر یچ نمی ںک رت آپ ا کی اصلاںح احوال سے عاج آ گے ہیں او رکوئی بھی 
نہیں جو اس پر خر کر کے نو اسے قزر ضرورت زکوۃ دیا ہا ہے۔ 
چ ابن باز ۔ ت 


شار یکرنے وا ےکو زک ویا 


ایک جنررست و تاع نوجوان شاو یکر چاہتا ے اور جلاک و شبہ شاوی کے سلسلہ میس دہ رد کا اح بے وکیا 
اس ساسلہمیش برد کے لیے اسے زکوۃ دی پاق ے؟ 
جوب اس ٹوجوا نکو شاوی می برو سے لے زکوۃ وی جا ق سے بش ریہ وہ نود اخراجالت برداش کے سے ما 
ہو۔ واللہ وی التزنی 

.ہہس ہچ این از سے 


قرش رو زکوة ینا 


ول ] کیاے جات ےکہ عورت اس شو رکو زکوۃ رے ج بک وو نقیرہو؟ 

عورت اپ ا لکی زک اپ شوہ رکو وے تی سے ج بک وہ قی ہو کی وتک وہ اس ار شاد پاری تحالی: 
ط ہہ اش التَتَتَبُ قرا امت کین (تری۸ہ/٠٠)‏ 
”بے شک صدقہ و شرات فقرام اور این کے لیے ہے۔* کے عموم میں واغل ہے“ لیا اس کے نظ رکو رور 
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کتاب الزكاة........ زکو ہی شتی او ر خحقین زکوۃ 





نے کے لیے سے ذو دی جا ق ے۔ 


فو ل 
زکواۃ سے مس میس تقالشن بھانا اور مس تکرنا 





کیا مدکی عم تکرنے اور اس میں قالشن بچھانے کے لے ذکوۃ صرف کی جا عق ہے جب مس دک یکو می 
ہیں اور ایل یر فقیریں؟ 
چوپ دا ر کہ ہر کے امور و معاملات وزارت ر و او قاف کے یرد ہیں اور ای وزارت بی کی ہے ذمہ داری 
س ےکہ وہ سای دکی گے بھا لکرے' قان بچھاے اور مساہ کی دنر رو ریا تکو پور اکرے۔ اکر وزارت کے لے مساجد 
کی تام ضروریا تکو بور اکرم کن تہ مو نو وہ پل ان ضروریا تکو لور اکرے جو سب سے زیادہ ام مول اور ار وزارت 
ساچ کی جلد اصلاع نکر کے اور ایل مساجد انظار نہ کر یں و انی چاہے کہ وہ اپے اموال ساب دک اصلا اور 
ضروریات کے لیے خر جکریں اة کے ارف صرف آکے ہیں ہیں صب ذیل آی تکریمہ میں میا ن کیاکیاج: 

« ٭ کا الک شرآ والمسكن وَالسَنَ علا الو ويم ن الراب 
ادر مين وف سَہل ال وَآن َسيل (التوبغه/ )٠٠‏ 

”ص قات (زکو؟ و خرات) نو مفلسوں؟ متاجوں او رکا رکتان صر مات کا تل ے اور ان لوگوں ی یی الف 

تقلوب منظور سے اور خلاموں کے آزادکرانے اور قر داروں کے قرش اداکرنے میں اور ال دی راہ یں اور 

سافروں (کی بدا س ھی ہے مال خر یکرا چلیۓ)" 

اس آی تکریمہ سے معلوم ہواکہ مساجد ان آم مضمارف میس سے یں ہیں نہیں اللہ تعالی نے زک کیل منص وص راا 
ہے۔ زکوۃ صرف | ی مصمارف تک "0 کكھمهھكکپ"ه") 00" 
فو کش 


چھرموں اور مقر وضو ںکو زکوٰۃ وینا 


کیا متقروضوں؟ ئجرموں اور ان لوو ںکو ژکوۃ ریا ہار ے مجن کے ؤمہ دیت لازم ہو اور وه پررے طلب گارہوں 
یا نہیں زکاۃ ینا جائ یں ے؟ ۱ 
اللہ ارک و ھالی نے درج ذل آیتکرییہ بی مصارف زک کو مان آربایا ے۔ 

< ھ کا اشک طق بالیں تالکییح علا نولت م كف اڑپ 

وال رمي وب سیل الو وا الیل> (التربة4/٦٦)‏ 

”ص ر تات (زکاۃ و ترات ) ت مفلسوں اور تاجوں اد رکارکنان ص قات کا ہن سے اور ان لوگوں کا نکی تالیف 

تلوب منظور ے اور فلاہوں کے آزا رکرانے میں اور رض داروں کے قرض اواکرۓے میں اور ال کی راہ میں 

اور مساقروں (کی مددا می ( کی ہے مال ری کرم چاہۓے۔)“ 
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کتاب الزكاة........ زکو ۃ کی ستل او ر خحقن زکرۃ 9 

ای مصارف میں سے مقروض بھی ہیں A‏ نو ا ان 
لم حکران کی وجہ سے مقروض ہوگیا ہو وہ اس طر کہ رو قبیلوں یا وو متیوں کے پاشتروں کے خون یا مال کے تتازعا تکی 
وجہ سے آلیں میں عداوت و وش پیرا پ وگئی ہو اور ہے شس ان دونوں بقاعتو ںکی عراوت و شی شمکرانے اور ان کے 
درمیان می کرا ےکی ذمہ داری اٹھا لے“ اسے زکوۃ دیا چائ ہے کہ ہے انی مہ دار یکو لو ر اکر کے خواہ ہے دوات منر 
او ہو لین اپے ما لکو رج نکر چاچ اور اکر ىہ اپے ما لکو خر خکردے لو بچھراسے کو دینا جائز یں۔ 0 وہ مقروض 
ت کار سے اچ آ پکو رہ دلانے کے ے ای ماع چ کے نے کے کے ای ایک ام جن خریدنے کے 
یی ننس سے اس نے وم ہک ری مو“ رض لیا ہو اور وہ مق ہو نو اسے ایا رض ادارنے کے لیے زکوۃ دیا جا ہے۔ 


فو یک ی 
سمادریی زکوۃ ایک بی ناندرا کو دے دیا 


انمان جب اپے ما لکی زا اداکر کے اور وہ مت و ڑی مقدار میں ہو ملا دو سو ریال وکیا افضظل ہے س کہ وہ 
ماد ی زکاة ایک بی ضرورت مند و تارج شاندا کو رے دے یا اسے ہہ اة ملف ضرورت منرگھروں میں تق مکرنی 
چاہے؟ برا ہکرم میربی راشای فر ں۔ 

اچاب زل ا رکم ہو و اسے ایک ی ضرورت من رگ کو دے دینا زیادہ کنتراور افحقل ہے کی وتک کو کی ر م اگ کم مو تو 
اسے زیادہگھروں س تق مکرنے سے ا یکی فع تکم موی۔ 








غ این باز 
ا ںکو زکوۃ نہ وی جائے“ ا رک نماز“ زکوق کاخ نہیں 


| سوال ] کیا مائ کہ می انی دالدہکو چ مال دوں اور پھر زکوۃ میں شا رکر لوں؟ مالاکگہ ہے والد صاحب میری 
والرہ صاحبہ پر شر خکرتے اور ان کی بای عالت بھی ال ررائشد ابی ہے؟ ای طح مرا لیک بھائی بھی ہے جو کا مک سے 
اس نے اک تک شاوی بھی یں کی لیکن (ایٹہ تھالی اسے ہدایت دے) وہ نما زک زیادہ تفاظت ہی سک رپ کیا یں اسے بج 
زکوۃ دے سم ہوں؟ راما ع الد تال آ پک ناشت فرراۓ ٤‏ 
اچوایا آپ کے لے ای دالد ہکو زکاۃ دنا جائز نہیں کی وکہ وال ہیں وة کا محرف نمی ہیں ادر ب رآپ کے والد 
صاحب ہے تر ےکر ےکی وجہ سے ای کو کی ضرورت بھی نہیں ے۔ 

اتی رہا آپ کا بھائی فو جب کک وہ ترک نماز چ اسے بھی زک ہیں وی جاک کوک شا وتن کے بعد نماز اعلام کا 
سب سے بڑا رگن ہے اور اسے جان بوج ھک رپچھوڑ وی اکف ‏ اکر ہے اور پھردہ کت من بھی ہے او رکا بھی ہے اور اکر ای 
ر خر کرن ےکی ضردرت ہو ت اس کے لح آپ کے والد صاحب زیادہ مہ دار ہیں کیو کہ تر کرنے کے اظنبار سے ہے 
ا نکی زمہ داری سے یریلہ انی ا سک استطاعت ہو۔ اللہ تا اسے بدراییت دے اور ج نکی طرف ا سک راشای 
فا اور اسے اپ نس حیطان اور برے ساتھیوں کے شش رسے بیاے! 
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کتاب الزكاة......... ترض اور زلرة 





رض اور زکوة 


کیا رض ماع اة ے؟ 


(الف) ایک خض جار تکرب اور خی رگ یکینیوں سے ب بدت کک کے لے ادصار پر محال کر ہے۔ ایک 
سا لگزر جا ہے اور اس کے زمہ بست زیادہ رض ہے۔ اکر دہ سا گے سے چند دن پل ا کپنوں کے قرش اد اکر 
درے اک اور قرض ادا کی جانے والی رت مکی زکوۃ سے وج کے توکیاد گناہ گار تو تہ ہو گا؟ 
رب) اکر ای کے ما لکی تفصبیل درج زل ہو فو وہ کا کس طح اراکرے؟ 

سال کے انام بر سور میں موجود ما لکی تمت ۔ - 200,000 ريال 

ای کے زمہ رش ---۔-۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 300,000 رال 

اس نے جو فرص بناج سی 200,000 ریال 

پیک میں موجوو رتم سو 00000 رال 
ج) لض رقوم کے اواکرتے کا وقت ن آگیا ہو کین اس نے اداکرنے میس یھ اخ رکر دی ہو ہاں الہ ان رقو مکو اوا 
کرنے ہے لے اس تے اس تجوری سے ال کر دیا ہو اور اوا گے جانے دائے رض سے بھی یں لیر کر ریا ہو وکیا 
ا نکی زگ ۃاے معاف ہوگی؟ 
اگ رکوئی شخص سال پو را ہونے سے پل اپنے ذمہ ترش اداکردے اس پر زکوۃ نیس ہے اور اس می ںکوگی تر بھی 
نہیں خلیغہ راشد حضرت عثان بن عفان بڑیٹھ مقروض لوگو ںکو عم دی اک رے ت کہ ”وہ کو ۃ ہاو قت آنے سے بحل پل رض 
اکر دیں۔ صاحب ترش ار انا پھ رض متا فکررے تاک اسے بت تر دصول ہو جائے تاس می بھی علا کے ی قول 
کے مطل قکوئی حرج یں کی کہ اس میں مقر و ضکی بھی کت ہے اور تر خوا وک بھی اور بچھراس میس سو بھی نہیں ہے۔ 

سٹور میں موجود سمازوساا نکی تمت بر سال مل ہونے پر زکو اداکرنا ہو گی ای طح جییک می موجود رت ب بھی سال 
مل ہوتے پر زکوۃ اداکرنا ہ ھگی۔ 

آپ نے لوگوں سے جو رض ینا سے اس میس تفصبیل ہے “کہ جو رض آپ نے خوش عال لوگوں سے لیے ہیں اور جن 
کے ےکی امیر ہے و ان میں سال مل ہونے پر ڈکوۃ ہو گی کی وککیہ اس طح کے ر کی شال ہیک میں رکھی موی رٹم 
کی سی ہے اور جو رض نگ دست لوگوں سے لین ہے فو علاء کے یع قول کے مان اس میں زلا یں ہے۔ 

بض ایی گم کے بقول ترش کی وصولی کے بعر صرف ایک سا لکی ذکوۃ اداکرن ہوگی ہے بین قول ہے اور اس س 
اعفیاط بھی ہے لکن ی ول کے مطابقی ہے اجب نہیں سے “کیوکلہ زلا ان اموال میس داشب نہیں ہے جن کے پارے 
میں ہے معلوم نہ ہوکہ وہ وصول ہوں گے یا نمیں؟ اس لے کہ وہ نگ دست با ثال مٹول سے کام لی والوں کے ذمہ ہیں 
اور ا نکی عثال مفتتوو اموال اگ شدہ جانورو ںکی طش ے۔ 
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کتاب الزكاة زک ۃ سے متلق ی فڑے 





وہ رض جو آپ کے زمہ سے ایل عم کے ی قول کے مطابق ا زکوۃ یں ہے۔ اپ وواکرے ےم 
ال ال گکیا لن ایی تر کو دائیں لوٹانے سے یله اس پر ایک سا لگ رگیانے ای کی زکوۃ ساقط نہ ہو گی نہ ا یکی زکو؟ 
آپ کے ذمہ موی وہ آ پکی گلیت مس اس پر ایک سا ل گر چا ے۔ وبالله الحوفیق 
جج این باز 








زکوۃ سے لق ی فڑے 


زوش بیت کا ضرو ری ہوا 


ج بکی فت رک وچ نتری اطور زکواۃ ری جاے کیا ہے نی تکرہ پاپ کہ ہے زگاۃ ے؟ 
جب آپ اپنے مال یس سے بھ ال اے فق ر ے اھ پر دک دیں ادر اسے دی وقت ىہ نی تکری ںکہ ہے 
آپ کے ما لکی کے نو سے زکوۃ ادا ہو جلۓگی۔ 

وی ی 


کھانے اور پڑوں دن ری صضورت ٹیل زکوڈاداکرنا 


| وآ ] کیا ذکۃ نتزی کے لاو ہ کی اور صورت شل اکھانے 'کپڑے یا ویر اشیا کی صورت میں بھی اداکی جا تی س ےک 
ضرور ت کی ان چڑو ںکو خی کر دة کے تق نکو رے دا جائۓ کیا زکو ۃ کا پھ حصہ قرمی رشت دارو ںک و بھی وا جا سا 
ے؟ ار جاب ات میں ے ف وکس م کے رشت وارو ںکو کا ۃ وی ہاگ ے؟ 

تبیہ کہ زکۃ ال کی یں بی سے اداکی جائے' اں الب اموال جار تکی تیت لکا کر ا نکی زک نر ی کی 
صورت میس اداکردئی جائے۔ کو اداکرنے والااگر ہے مناسب خیا لکرس ےک مق کو ضرو ری اشیاء شزا لباس کدانے پٹ ےکی اشیاء 
ادر ایی چچڑیں ی ر کر نے دے جج نکی اسے ضرورت ہو پوس بات کی جائ معلوم ہو ٗی ہے۔ زکوۃ ان قن ی وریا چایے 
جن کا اللہ تھالی نے کر فرایا ے خواہ وہ قری رش دار ہوں بلہ ری رشن وار اکر ضرورت مند ہو نو اسے زکوۃ ینا افضل ہے 
بشرطبلہ اس میں صحض الشت و محبت کا مظاہرہ نہ ہو اور زیادہ کن را یی لوگو ںکو حرو مکرنالمازم نہ آت ہو۔ ایے ق ہبی رش 
رارو ںکو کو دیناجائمز ہیں جووارث اور اصول و روع ہوں خلا آباء و اجدادادر ج لے ورو ۔ 
ہن ججرین 
کیا جس شوت کی فاط رح کے ہوسے اف کو ں کی زکوۃ ہے؟ 


ایک آری کش شو کی اط ری اور خی رعولی سک کر ہے ان یش سے بھہ کے تی ہیں اد رھ تی نہیں 
ہیں وکیا ہا لز نے بر ا نک ری کوں میں بھی زکوۃ ہوگی؟ 
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کتاب الزكاة........ زکوۃ ے لق لف فڑے 8ر 36 

ا جب ان پر ایک ما لگزر جائۓ اور ہے نصاب کے مطالق ہوں و ا نکی زکوۃ اداکرنالاژم سے کی ومک کناب و 

سنت کے ولا آل کے موم کا یی تقاضا ہے اور برای لیے بھ یکہ ہے نتر ی کے عم میں ہیں او رک کی نوو ںکی س ےک 
نقزی ہی کے قا متام ہیں۔ واللّہ اعلم۔ 


9 
ہے ک۹ 





بج این از 


ار ای بیس چھ بر زک کی مقدار لی ری ہو فا پکس طح زکوۃ اراکروں؟ 

جوب ہے بات معلوم ہولی چا کہ زل اسلام کے اکان یں سے ایک رن ہے اور صاحب نصاب لوگوں پر فرش 
ے۔ ار دک کی مقدا رکا سج علم ہو او اسے اداکر دے اور ا یع علم نہ ہو تو ٹن غالب کے مطاب کو اداکر دے ن 
اس یر مال لور زک تق نکو دے د ےکہ گن غالب ہے م کہ اس سے دہ زکوة ادا ہ وگ ے جو اس کے ذمہ ہے۔ اد 
رسے ن خالب بر ١‏ صا رک رنائھی رجت کا ایک اصول ے۔ 












فو ی یی 





کہ زکاۃ رون کی ”عرفت زکوڈ اداکرنا 


یس ایک تجارتی فرم کا لک ہوں اور اپ سیا سے اھا ن صر گم رک ۃ ریو وکو لور زکوۃ ا اکر ہوں 
اور ہے مجھتا ہو ںکہ ہے میرے مال تجار تکی زکاۃ سے اور ار میں ی کو ہے ذکوۃ ادا ہکروں نے می سکئی وار سے بھی 
روم ہو جاؤں شلا لازم نکو اپنے پا باہرسے نہ منلواسکوں اور اپ ضرو ری ازات می کوک د رست یا تی ری ہکروا 
کوں؟ اس لے میس اس رم کے اداکرتے پر بور ہوں کان میں نے نخس کمابوں میں ہے بڑھاہ کہ ہے ذکوۃ یں ہے' 
لا جھ پر لازم س کہ یش اس کے علادہ اور زکوۃ اداکروں۔ امیر ہے آپ اس مستلہ میس راشای فرایں کے کی کک ہے 
میرای نم ستودی عر بک تتام فرموں او رکھپذیوں کا بی حال ہے۔ اللہ تحال آ پکو بلا یکی اوق دے! 

چوایع] جب کک آپ سے زکوۃ کے نام سے لیا جاۓ ادر آپ زکاۃ ی کی بیت سے اداکریں نے ہے ذکوۃ ہے کیوکلہ 
کارا کو ہے حن ما سل س کہ وہ دولت منروں سے زک طل بکرے کاک اسے زکوۃ کے مصارف میں خر کر کے۔ آپ 
نے جب عکوم تکو زکۃ اداکر دی فو اس کے با اور زکوۃ اواکرعالازم ٹنیس ہے۔ اگ رپ کے پاس پگ اور اہےے اموال 
ا الما ہوں ج نکی آپ نے رک کوس تکو ارا ت کی ہو فو ا نکی زکوۃ ا کر ن فقرام یا وکر ایل زکوۃ میں تقی کر 
دیں۔ والله ولی التوفیق۔ 








ھچ این باز 


یرون ملک می ممکس طرح زکوۃ اداکرے؟ 


ا ] جو خض بیرون مک میم ہو ہکس طح زکوۃ اداکرے + کیا دہ اپنی اة اپنے کک میس گی دے با ای کک میں 
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]وم ے ملق لی نوے 





اداکرے مال وہ میم و؟ یا دہ اپ نگم روالوں سے ہ کہ د ےکہ دہ ا یکی طرف سے زکوۃ اداکر دییں؟ 
چوا دہ ہے دی ےک خحقین زکوۃ کے لے ےکون سی صورت بھترے کیا ہے زیادہ نر کہ وہ اپنے ملک کے فقراء مس 


تی مکرے بإ کی ادر دوسرے کک می جال تام موتودوں او اکر ہے دووں اش اب ہوں روہ ای کک یں ایی 
Ef‏ تقی مکردے جماں وہ تمم ہو۔ 
ھچ این سین کک 


سبزیوں خلا ٹماٹر“ آلو اور پاز وغ یش کی زک ۃ راجب ے؟ 
E‏ تتام اہیے غلوں اور چھلوں می زکوۃ واجب ہے ج کو ول اور زق کیا جات ہو لن ہرلوں میں مطلقً زکوۃ واجب 
یں ہے یوک اس حدبیت میں سے کے ایام وار قطنی رحمہ ال" نے ای شد کے سار ضرت کی ھر سے روا تکیا ہے 
کہ رسول اللد متام نے فربایا: 

ال في الْحَضَراوَاتِ صَدَقَد ت الدارقطتي ۰٩٤/۲:‏ ح: ۱۸۹۰( 

”ہیں میس ذکاۃ یں ے۔" 
حخرت عائشہ جانا سے بھی ای طح روات ے نیز ازم نے روابی کیا ےک ”حضرت رر کے عائل نے آ پکی 
طرف ایک اییے بلغ کے بارے میں کھھا جس میس اناروں کے ہجائے ہبریوں سے آیدلی زیادہ گی فو رت عر دیٹھ نے 
جواب می ںککھاکہ مبزیوں میں زکوۃ خی ںکیوکلہ ہی ہمگھاس پوس کے ار یں © 














فو ی میٹ ی 





نی طرف سے زکاداکرنے کے لیے دمل مقر رکر دہیجئے 
میرے پا عرس کی یں ہیں 'کیائیس ان کی زک اداکروں جب مس یہاں عراق شس ہوں یا شس اپنے کک 


س وای کک ک ظا رکروں؟ 
جوب آپ بر داجب ہے ہس کہ جب بھی سال عمل ہو آپ ان گائیو ںکی زکوۃ اداکر دیں اور اس بارے میس ایی طرف 
ےک یکو محر ابنا دیل مقر رکر دہیں۔ أکوۃ اداکرنے کے لے وکیل بنانا جار سے جعیساکہ بکرم ایی زکوۃ وصول 
نے کے سے مھا یکو کی کے سے پا وہ لوگوں سے ا نکی زک ۃ وصو کر کے رسول اش مو کی خر مت میں ی کر 
واک رے تے اور ہے بھی ہابت ےکلہ مج الوداغ میس قران کے جانے دالے جو اونٹ باق رہ گے تھے“ اننیں ذز جکرنے کے 
یے می میم نے خضرت علی بن انی طالب وی کو انا کیل مقر کی تھا. © 





تن دارقطنی :94/2“ حدیث:1891۔ 


© صحیح بخاری' الحجٴ باب پعصدق بجلود الھدی'ٴ حدیث : 1718,1717ؤو صحیح مسلم؛ٴ الحجٴ باب الصدقة بلحوم الهدايا 7 
حدیث:1317۔ (ٍخ المصدر السابق۔ 
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کتاب الزكاة ......... زکوۃ ے ساق لی فڑے 





آپ ع ری کی تقایل ا تار آو یکو اپنا وکیل مقر رکر دی جو آپ کے مویٹیو ںکی کو او اکر رے“ TET‏ 
مو رکرن جائز ہیں سے “کی وککہ ارس قیں زکو کی محردبی چ اور ب رآ پکو ہے بھی نو معلوم نمی ںکہ معرواییی سے 
پل ہکہیں موت بی نہ آ جاۓ اور آپ کے وارث ادا ت ہکریں ل ہے فرش آپ کے ذمہ باق رچ گا۔ الڑا بای جان! زکوۃ ادا 
کرتنے میں جلدی کے اور اس میں اق رنہ جج ۱ 

ےت این کین ہے 


میں نے !شض مزا ر یں سے چیہ لہ ےکر عک لیا کہ عال اور تقل میس دہ چو ںکی خو راک کے طور یر 
استعا لکیا جا کے “وکیا ای لہ بے زکاۃ ے؟ 
ای سے دانے اور اس طح کی در چڑیں ہیں انسان اپنی ضرورت کے لے ہج کر ہے ان میس زک الین یج 
سم می وو ا مو ور ا 
نٹ وغیرو. اللہ تعالی نے اپے فضل وکرم اور لف و اسان کے سا ھکھانے پینے اور ضردر ت کی دنر اشیاء سے زک کو 
معا یکر ریا ے۔ فللہ الحمد والشکر علی ذلک۔ 

تر تم ہہ لت ھچ این از 


پار اونییوں پر زکونۃ یں ہے 


جب ایک خض کے پاس چچار اونٹیاں ہوں اور سال عمل ہونے سے ایک دن پل ایک او ی ایک چےکو م 
دے دے وکیا ای سے اس سال کانصاب پورا ہو جاۓ ؟ 
سوا جب انان کے پاس صاب ےکم مال ہو خلا تمی ںکیریاں ہوں اور پھر اصل مال بر سال مل ہونے سے مل 
پیر ا یکی وج سے بکریو ںکی تحدادیش اضافہ ہو جا فدہ سال کا آغاز اس دنع سے شا رکرے جس ون نصاپ ورا ہوا ہو" 
بسو رکا یی رہب ہے اور ای کے مطاات گل ے۔ 

اس ستل می امام الک کی راۓ مور کے تالف ے وہ فراے ہی سکہ ”یی اش کی دج سے ار دوران سال 
کرو ںکی تعداد پاس ہو جا اور سال کے بائی حصہ مس ہے نتعداد با رسے نے ان یس سے ایک بر لور کو اداکرن ہو 
گ یکیوکلہ برا تش کا سال اصل مال کے سال کے ہیلع سے ایا اس صورت میں زکوۃ واجب ہوگی۔ امام امہ لٹ سے بھی 
ایک ردایت بی سے مضمور قول اور نس کے مطابق کل ہے دہ ب ہکہ چار اوٹٹیوں پر زکوۃ یں ہے اور سال کا غاز اس 
وقت سے شار ہو گاجب ا نکی تعداد یا ہو جاۓ۔ 

فی ی 
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کتاب الزکاة........ زکو؟ کے متحلق لف فڑے 





جب می نے 'حض لوگو ںکو قرش ویا ہو اور ان کے لیے واپ یکرم مشکل ہو وکیا ہے جا ےکہ میس اس رکو 
متا فکر کے اسے زک ۃ یس شا رک ر لوں یا ہے جار یں ے؟ 

ج ب کی خض بر آپ کول ن ہو و ہے جائ خی کہ آپ اسے ساق کر کے زکوۃ میس شا رک کی وتک اس 
طح آپ نے انا ال تو کیا لإ کہ وصول نہ ہونے والے ما لکو اپنے ما لکی زک ۃ بی ھکر ساق طکر دا اور وہ زکوۃ ی کی 
ادائگی آپ کے زمہ ی اے آپ نے ابنامال بج ےکر اپنے بای رک لیا للنرا ہے جائ غیں۔ وباب التشقی۔ 


ا سے 
کیاسونے کے فل مکی زکوۃ دی جات ےگی؟ 


بج ے بے سونے کے تلم لور تفہ لے ہیں ان کے استعال کیا عم ہے ؟ کیا ان تموں کی زکوۃ اداکرنا موی یا 
نھیں؟ سنہ فرہاسے اللد تدای آ پک کے خر سے واڑے! 
جح تین بات ہہ ب کہ مردوں کے لیے ہیں استتعا لکنا حرام کی وتک ای م کے اس ارشاد کے موم ا 
کی نقاضاے: 

ال الْعَبُ وَالْحَریژ لإِناثِ تي وحرم على دُكورِمَاا(سن النسائي؛ الزینةء باب تحريم 

الذهب على الرجال؛ ح:٠١٠١)‏ 

”سو اور 2 ری امت کی عورقوں کے لیے علال اور ھردوں کے لیے رام قرار دماگیا سے“ 
سے اور رم کے بارے میں آپ نے ہے بھی فزایا ج: 

«هڌان حل لإناثِ تي حرام على دُکْورِهم) (لم أجده بهذا اللفظ بل معناه فى سنن النساتي» 

الزینةء باب تحريم الذهب على الرجالء ح:١٤٠٠‏ ے 0۱0٩‏ مختصرا وسنن ابن ماجهء اللباس؛ باب لیس 

الحرير والذهب للنساء :040 _ )۳٥۹۷‏ 

”ہے وونوں چڑیں یری ام تکی عورنوں کے لیے علال اور مردوں کے لیے رام یں ۔“ 

جہاں کک ا نکی کو8 کا تعلق سے امر ان تموں ی کاوزن نصاب کے معان جو با سون ےکی دی اشیاء کے سا ل 
کر صاب مل ہو جائۓ تو سال مل ہونے پر زکوۃ واجب موی“ ای طح ار اس کے پاس چانری یا سامان ارت مو اور 
ان کے ملانے سے صاب عمل ہو جا ہو نو پچھربھی عاء کے یع قول کے مال زکوۃ واجب ہوک یکی وکل سونا چان یگویا 
ایک کی عم ہیں۔ 

سای باز 
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کتاب الزکاة........ زکو؟ ے لق تاف فوے 





صرق فطر 


| سوال ] کیا مرتہ فطرو اجب ے پا سنت؟ نیز ےس پر واجب ے؟ 

جوا صرذہ فط ترام ملمانوں پر واجب ہ ےکی ونلہ بی کریم م نے اسے مد گورٹ “ پو کے اور بڑے سب ر 
فرض رار را ے۔ ا سک مقدا رکھان مور" کی خی مو اک صاع ہے اراپ کا ےک 
عالط رک نما زکی طرف نین سے پل لے اراکر دیا جائے' ہے فریہ موب ہے“ رمضان کے اغظام پر اسے اداکرنے کا گم 
ہے کہ غو اور بے مووہ پائؤں سے روزہ پاک ہو جا اور یتو ںک وکھاا میس رآ کے اور دہ عید کے ون لوگوں سے ما گے 
اور سوا لکرنے سے بے تیاز ہو جا ۔ والله الموفق۔ 





سس ہچ این بین ._ سے 


r 
ی حدیث میں آیا کہ صدقہ فط پاچ چڑوں لت یگندم “جو “کیو ر شش اور بی سے اداکیا ہاے۔ © حض علاء‎ 
تین نے اک کیا س کہ ان پا شی کا کر اس لیے یا سپ کہ اس دوہ می ںکھانے کے طور بر صرف بی اشیام ستل‎ 
یں اور انموں نے اس با تکو بھی جائز قرار دیا س کہ ان کے علادہ کی اگ رکو چ ےکی علا ےکی اکشروٹشت رخو راک کے‎ 
طور بر استعال موی ہو خلا چاول اور کی نیرو نے سے بھی ص رڈ فطرکے طور پر ویتا جا ہے۔‎ 
س این جر‎ 


نماز عر ے ل صر او اکر حول جانا 


شس نے عید سے بم صد 3ہ“ فط راواکرنے کے لیے تیا رکیا ہہ اسے ایک اییے فقی رکو رے ووں سکو میں جات 
تھ کن میس بحو ل گیا اور کے نماز میں یاو آیا اور س نے نماز کے بعد اداکر دیا تو اس کا گم ے؟ 

وی" کرئی مح !۱ سنت ہے ےکہ صدقہ فط ناز عید سے پلہ پل اداکیا جائۓ بی اکہ ئ یکریم ما نے عم دیا 
سے © لین جو آپ ن ےکیا سے اس سکول رح ہیں کی کک اس صورت میں نماز کے بعر بھی ص رہ فطرارا ہو جا ۓ گا 





© صحیح بخاریٴ ال زكاة' باب صدقة الفطر' حديث : 1504-1503 ر صحیح مسلم' ال زكاة“ حدیث :984۔ 
© صحيح بخاریٴ الزكاة' باب صدقة الفطر صاع من طعام' حدیث :1506 و صحیح مسلم' حواله سابق۔ 
© صحیح بحاری' ال زكاة' باب صدقة الفطر' حديث : 1503- 1504و صحیح مسلمٴ ال ركاة“ حديث : 984- 
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کتاب الزگاھ ....... ز وچ ے لق کی فڑے 





ارچ حدیث میں آیا کہ ہہ ایک عام صدقہ موک کین اس کے ہے ی کہ ہے صدقہ ہو ایی تیں' ہسووں 
ہے مقبول ہو ایوہ آپ نے اسے ۶یآ مخ یں کیا بک بھول جا ےکی وجہ سے مک کیا ہے اور ران باری تال ہے: 
رادا ان کنا ا کاپ (البقرۃ٢/٦۲۸)‏ 
گاے پردددگار!اگ رم سے بھول با خطا ہوگئی ہو و یں نہ پلڑیا_' 
ار بکرم یم نے اس دعاکے جواب میں راا 
اٹول الله عَرَوَجْلٌ قد مث( یم مسلم» الإیمانء باب بيان تجاوز الله ... الخ» ح:٦٢۱)‏ 
”اللہ تالی فا کہ میں نے تہاری دعاکو تو لک ر لیا ے۔“ 
تن اللہ تحال نے اپنے مون بترو ںکی اس دعاکو قبول فرہا لیا کہ وہ بھول چوک کی صورت میں ان سے ماغزہ 
می ںکرے گا۔ 
سس ہے این از 


زا اور صردہ فطریں ا2ر 


| سوال | کا یہ اتد س کہ انسان اپنے ما لکی زکوۃ یا صدقہ فط رکو فوط کے تاکہ اس ےکی اییے فق رکو درے جو ای 
کک اس کے پا یں آیا؟ 

جوا ارت تھوڑی ہو ادر زیادہ تہ ہو و ای کوک مرج خی ںسکہ آپ زک کو فوط رکھیں اور اے حش فقر 
رشن دک لے قر کے ی کن ھار قر رت شی ومن رت دا ی شس رل پاے لن 
پات زکوۃ کے حو الہ سے ے۔ جماں کک صدقہہ فط رکا تعانق سے نو سے مو خر ی ں کرم چاہے بللہ داجب کہ اسے نماز 
عید سے پل اداکر دیا جاۓ جعیساکہ خی لم نے عم یا ہے9 ا اتر عید سے ایک دد یا جن دن چکلے اداکرنے میں بھی 
کوئی جرح س ان اے ماز ے بعر تک مخ ن دکیاجائےۓ۔ 





ا 
کح ا از 


صدڈہ فطرنتز یکی صورت مل اداکرنا 


3 اسول آ صر تہ فطرنتز یکی صورت می ادکرنے کے بارے می سکیا م ےکی وکلہ چھے لوگ اس کے جوا کے تا آل یں ؟ 
اچوی کی بھی ملمان ےب بات شی یں رہ چا اہ کہ دین لیف اسلا م کا سب سے اکم رک“ گواہی یتاس کہ الہ 
٠‏ ےت رسل ہیں ۔ لالہ الاالڈ کی شارت کاقاضایے کہ الہ وعدہ کے 
سوا او رک یکی عبایت نکی جائے اور گر رسول الد کی شاو ت کاتقاضایے س کہ اٹہ تخا یکی عبات ای کی جا جس 
طح رسول الد ی نے اس کا طریقہ کمایا ے۔ تام مسلمانو ںکااہماع کہ ص رہ فطراو اکر ایک عبات ہے اور پارات 
کے بارے میس اصول یہ کہ يہ نی ہیں انی کے لیے مہ جائ خی کہ وہک وی بھی عبات شار ملف کے ہنا ہے 
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کتاب الزکاة ......... زو ۃ ے طق لف فوے 





ریہ کے بغ راد اکر کلم ان کے بارے میں خود رب کاات نے ہے راا ے: 
ط یا بطق عن الا اک إن مُو إلا ری یوی ن4 (السم٣٠/٣)‏ 
”اور وہ (ف )انی توا ے نیس بو سے کہ وہ( ق رآن و) وی ہے جو ا نکی طرف یی ہا ے۔“ 
اور خد ی کم نے ہے فرمایا ے: 
«من a‏ في مرت هذا ما فی فهو ردا(سبح البخاري» الصلح؛ باب إذا اصطلحوا 
على صلح جور ... الخ؛ ح: )۲٦۹۷‏ 
”چو خض ہمارے اس دین (اسلام) سکوی ایی ی بات ابیجادکرے جو اس میں سے نہ ہو وہ مررورے۔“ 


من عمل عَمَلا لين عليه اَمْرٰنًا فهر رَدٌا(صحیم مسلم؛ الأقضية» باب نقض الأحکام الباطلة 
7 الخ ح:۱۷۱۸) 


میس ت کوئی ایا گ لکیانس کے بارے میس مارا ا نمی ے و وہ (گل) مررورے۔“ 
یکریم ٹل نے رہ فطر کے بارے مس جو م دیا ے جعیساکہ اعاديیث کے سے خابت ہے وہ ب یہک ہکھوانے ے باھیا 
ور یا مش یا یی کیک صاع ہو“ چاچ ام تاریو لو چپ ری پت 
افرَض رول الله ا زکاۃ الفطرٍ اعا کن را e‏ 
خُر والذكر الا > والصغير والگیر ر من ا وَأَمَرَ بها ا تی قَبْل 
خروچ الاس إلى الصااة(صحيح البخاري» الزكاة» باب صدقة الفطر ١٥٥۱ء ٠١١١‏ وصحيح 
مسلم» الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين . .. الخ» ح:٤۹۸)‏ 
”رسول اللہ یی نے زکوۃ فطرایک صا مور یا ایک صاع جو ہرغلام' آزاد“عورت' مرو ھون اور پڑے 
ملمان پر فرض قرار وی اور عم دیاکہ اسے لوکوں کے ماز عید کے لیے کے سے چپ اداکر وا چاے. '' 
ام تقاری و وم نے حشرت ابد سعید کی اس روای تکوگھی یا نکیا 
گا نعْطيها في زانِ الي ي صَاعًا أو صَاعَا م تَثر ا صَاعًا من شير 
آذ صاعا من زبیبٍ ۔ وي رِوَايَة E‏ من اقط؛ (صحيح البخاري» الزكاةء باب صاع من 
زبیب» ح:۸٥٥۱‏ وصحیح مسلم» الزکاۃء باب زکاۃ الفطر عا المسلمین ... الخ ح:۹۸۵) 
م یکریم کی کے زمانے ب سکھانے کا ایک صاع با مجر کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع با شش کا ای 
صاع اطور صر تہ فطراراکیا کے تھے" 
ان اماریٹ ے معلوم ہوا کہ صرڈہ فط کے بارے میں ہے حشرت گر رسول اللہ می کی سنت ے اور ہے بات کی 
عم ےا ال و مسلمانوں میں خاک طور پر مہہ کے معاشرہ بیس ویار اور ورتم بھی موجور ے اور اس وت بی 
کرشی مروج ی یں صدقہ فط رے سلسلہ میس آپ نے دینار و ورتم کا کر یں قرایا. اکر اتس مرت فط ری ریا ہار 
+9 آپ ہے رر یان را ر اک وکہ ضرورت کے وقت میا نکو م کر جائز کئیں۔ اکر ہے جائز مونو سحاب ہکرام رینار 
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کتاب الزکاة........ زکو: ے لق اف فڑے 


رورت مکی صورت میں بھی طرور صرق فطرارا رکا رر La E‏ 
پارے می ج آ٥‏ ے و ہے اس شرا کے مات مشردط ہے بے اداکرنا واجب ہو لکن وہ موجود تہ ہو اور ہے بھی ان صورتڑں 
کے سا صوص ہے من کا اعادیث شس دک آیا س کی وک جعیساکہ پیل جیا نکیاگیا کہ عبادات کے ساسلہ یس اصول ہے 
کہ مہ قن ہیں۔ بی وج س کہ ہیی ںکسی انی کے بارے میس ہے عم خی ںکہ انسوں نے مق یکی صورت میں ص رہ 
فطراداکیاہو ج بکہ وہ رسول الد مز کی سن تکو سب لوگوں سے زیادہ جات بھی تے اور سنت رسول کے مطائق کل 
کرتنے کا شوق بھی سب لوگوں سے زیادہ رک ے۔ ار انموں نے نز یکی صورت میں صدقہ فطراراکیا ہو نے ہے کی 
قول ہو جس طح ان کے امور ریت سے تلق ویر اقوال و افعال قول ہیں اور ارشاد باری تھا ے : 

لد کان لک ف رسول آلو اسر اسوه حَسكة (لاحزاب۳۳/٢۲)‏ 

”الہ کین تہارے لے (رے سلرانو! ) ر سول الد ( ر اک ذات شی رہ مون موجودے۔” اور قرا : 

رلیرت الاو من الممجرى والأصار والب أتبعوشم اخسن رضي الله عَنہْم 

وا عة واا ك جب ری د آلا خر فا ذلك لقو 

الع ا (الترین۹/ )٠٠١‏ 

”جن لوگوں نے سیق ت کی (لشنی سب ے) پل (ایمان لاسے) ہماجرین میس سے بھی اور انصار یش سے کی اور 

جنوں نے کیا وککاری کے ساتھ ا نکی پہو یکی' الد ان سے خوش ے اور وہ اللہ سے خوش ہیں ادر اس نے 

ان کے سے بافات تار کے ہیں ی کے یچ نے نہیں بسہ دای ہیں (ادر) دہ یہ ان میس رہیں گے۔ ہے بت بڑگی 

کامیالی چ“ 

پجھ ہم نے د کیا چ اس سے ایک طالب ہن کے ساٹ بے بات دا ہو جات س کہ نف کی صورت میں صرق 
فطراداکرنا جات یں ے' لیر جو شخصس نفد یکی صورت میں ص رہہ فطراراکرے گا نو اس کاىہ صدقہ ادا نی ہو اک وگلہ 
اس کا ىہ ل کور ارلہ شرع کے فلاف ے لم میس الد تھا سے ہہ دعاک را ہو ںںکہ وہ یں اور سب لمانو ںکو اچ 
دین مس فقاہت ( بے بوجھ) اور ورہن پر ثابت فی عطا ریائۓ اور ہراس نز سے با جو ای کی لجن کے خخالف ہو۔ 


انه جواد کریمٴ وصلى الله على نبینا محمد و آله وصجبه۔ 





سس پچ این )از 





صرت فط ہے شم سے فقرام میس تق مکیاجائے 


| سوال ] کیانطرنہ نے ہی شر سے فقرام میں تقی مکیا جاۓ پا دوسروں میں بھی تق مکیا جا کت ہے؟ اگ رہم نے عیدالفطر 
سے تین دن پل سفرکر ہو فو ب رس طح فطرانہ اداکریں ؟ 

اجرآب ایا نت ہے س کہ صد کہ فط راہن بی شمرکے فقرا میں تی مکی جائۓ اور یہ نماز عید سے پچ“ عر کے د نکی تک 
تھی مکر ریا جائے۔ عید سے ایک یا دو ون پچ تی مکربابھی ہار ہے تن رمضان امبار کک اا مج ارو ے تق مکرن 
شرو عکیا ہا سکم ے .ال رکوئی شخضش عید سے ایک با دد دن لے س رکرے قوہ اکی اسلائی کک میں فی ےن سز 
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کتاب الزکاة......... زکرۃ کے تلق لی فڑے 





ہے مار ا ہو اور اکر دہ غب راعلای ملک ہو تو وہاں مسلمان فقرا کو لا کر کے ان مس TE‏ 
روغ ہو حب صرثہ فطاداکرنا جائز ہو او بچھراپنے ری میں تقی مکرر ےکی کہ مقصود فقیرو کی ہعد روی و رخوای؟ ان 
کے ساتھ کی اور ا عیر کے دن لوگوں سے بے سے روکتاے۔ 








غ این باز 





تہ شر ے باس صرت فر کرات 


تم صدقہ فط راکھاکر کے فق ہے پاس م کرا دہ ہی ںکیوککہ م ہے کے ہی ںکہ جو خض روزہ ر کے اس 
کے لیے بے واجب ب کہ صدقہ فطرفقیہ شرکے پاس ج عکرائےکیاہمارا ىہ مقف ی ے؟ 

آلر ہے فقہہ این ہو اور فقراء میں صرق شی مکر دبا ہو نو لوگوں کے لیے اس کے پاس انا فطانہ ‏ حکرانے میں 
کول رح یں کہ ہے فقرام میں تقی مکر وے لین فقبہ کے پاس عیر سے ایک یا دو دن په کرات چارے تہ وہ اسے 
یر کے دن شی مکررے۔ 


صرق فط رتقرام :یکو و جا 


ایک حص جو شرسے دورکسی جل میں رہتا ہو اور اس کے بڑوسی درممالی حیثیت کے ہوں “میتی امیرنہ فقو 
کیاوہ ا یں فطراضہ درے ت ے؟ 

چوای] نر ک فرغیت میں کت ہے ےکہ عید کے دن قرا کی ضرور تکو پور اکر دیا جاے و جو شخص نقیرنہ ہو وہ 
فطرانے ما خی نہیں سے ۔ گر اپنے ماحول می ںکوکی فقر س نہ ہو ت فطرا کسی قریب ترین شر رے فقرام میں قم کے 
لیے گج دینا لیے اور دبا لک یکو اپنا ناب مقر رکر دبنا چلیے جو صرڈہہ فط رکو وت مقررہ کے اندر اندر قرام میں تقیم 


کگروے۔ 
تو کی 

















OS 
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کتاب الصیام روزول ے سال 





روزول ے ما ل 


رضغان کے روزول اور ام 1 فضلت 


الخد له شر وَالصّلدّة راللام على رَسُول ال" رل آل وَأَصْحَابه وَمَنِ اتی بھَدَاهُ ۔ 
اا 


ہہ ای خق ری تین سے جنس کا تعلق رمضان کے صیام د تیا مکی فضیلت اور اس ہین مس اعمال صالہ می سبق تکی 
فنیلت سے ے۔ اس کے ساتھ سا پچھ ضروری اجام و سال بھی بیان کے جاھیں گے جن سے ض لوگ اواقف 
ہوتے ہیں ف رسول اٹہ سیم خظرات صحاب ےکر مکو ماہ رمان کی آ کی بارت اا کے اور 
نر تن اف نا نے ی شق رو نت کو اوت ل رے ےو ا 
وروازنے بن ھکر دی جاتے ہیں اور حیطانو ںکو ہیڑیاں پہنادی ہا ہیں' چنانچہ آپ ارشاد فراے ہیں: 

«إِذا کات اون aE‏ رَمَضان صَفُدتِ الشّيَاطِين وَمَرْدَة الجن » علقت آْوَاب الگا 

فلم بے تح مھا باب وفحت واب الج فم بغ نها باب * ودی گاو: E‏ 

نر ا بل وَيَابَاغي ال أقصر» ولل عتقَاء ص ٤‏ الا وَذُلكَ 3 ة٤‏ (جامع الترمذي» 

الصوم باب ما جاء في فضل شهر رمضانء ح: 1۸۲ وسنن اين ماجه» الصيام» باب ما جاء في فضل شهر 

رمضانء ح:۲٤۱۹)‏ 

”جب رمضا نکی کی رات ہو ے ا شیطانوں اور سرکش جو ں کو پابند تیرو سلا۷ کر ویا جا سے ' اور 

م کے (سارے) درواڑے بن ھکر رسیے جاتے ہیں ادر ان میس سے کی درداز ےک بھی کھطا نیس ر وا 

جا اور جنت کے دروازے کول دیے جاتے ہیں اور ان میس سے گی ورواز ےک بھی ہن سکیا جات اور 

الیک متاو یکرتے والا ہے اعلا نکر کہ اے روبلا کے طلب گار ! آگے بڑھ اور اے برای کے خواست 

گار! اب ے رک جا۔ اللہ تالیٰ جن مکی اگ سے لوگو ںکو آزادیی عطا فرت ے اور ایہا رمضان مم ر رات 

“ls 
: آپ نے می ی فرلا‎ 

۷ا رَتَضَان شهر وی ینیم ال فيه» رن الحمَة حْمَة وََخط الْحَطَایاء رَسْتجیب 

فيه الٰدعَاءٗ بر اللہ "ای تفم وََامي ہکم ملایکت قازرا الله من اسک کک 

فن الشف م حرم فيه رحمَة ة الله (مجمم الزوائد: ٠١١ /٣‏ الصيام» باب في شهور البركة وفضل 

شھر رمضانء ح ٤۸۸۳:‏ وکنز العمال : ۹۲٦۲۳ء‏ باختلاف یسیر) 
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کتاب الصیام ..... .. روڑوں کے صا ال 


”تہارے پاس رمضان آیا ج ج ھکہ رکٹ کا مید سے ' و[ و یت 

رمت ے) یکر ہے انی رمت ازل را٣‏ سے گناہو ںکو معاف پا اور وعاکو شرف قولبت ے فواز۲ 

ہے“ اللد تعالی اس تی میس نکی اور بھلائی کے کاموں میس تممارے زوت غو اور رحب تکو رتا اور اپیے 

فرشتوں کے ما تم بر قتھرکرم ے سو تم بھی ابش تھا یکو انی طرف سے خوجلا کا مظاہرہ وکیا دو اور وہ 

شس نو بدا ہی ہریت ہے جو اس مین مس بھی اللہ تال یکی ر مت سے محروم ر“ 
آپ مو ہے بھی فرراتے: 

امن صا رَمَضَانَ إِبمَانًا راحتسابا عفر E‏ تدم من دلبو وص نأ ام رَمَضان ِبِمَاتًا 

راتساب عفر له ما تدم مِنْ دنو وَمَنْ قَامَ لبلَةَ مدر اا واا غ ما تَدمَ 

من ذلوٴ(صحیح البخاري» فضل لل القدرء ح ٠۲٠٠٤:‏ وصلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» 

ح:۲۰۰۹ وصحبح مسلم» صلاة المسافرين» باب الترغيب في قیام رمضان ... الخ» ح:۷0۹» ۷۲۰) 

ینس نے امان اور حصول واب کی نیت ے رمضان کے روڑے ر کے اس کے سالقہ مام گناه موا فکر 

دی جات ہیں اور جو ایمان اور حول ٹوا بک نیت سے رمضان میں نا مکرے کا اس کے بھی ہابت ام 

گناہ معا فکر دیے جاتے ہیں اور نس نے ایمان اور تصول واب کی نیت سے لیل“ التقعد کا قا مکیااس کے 

بھی سابقہ نجام گناہ معا کر دی جات ہیں۔* 
آپ ہہ بھی فیا کہ اٹہ زول نے فراا: 

کل عَمَل ابن آَم لَه إلا ليام َء قله لي راا آجزي به برك شهوته وَطعَامَ شراب 

ن خلي یلضازم رڪن برعا ن تر و فة علد لاء ر برف فم الصَّائم 

ای عند الله مِنْ رح المسْكا(صحيح البخاري؛ الصومء باب هل يقول إني اد إذا شتم» 

ح٤٠۱۹‏ وصحیح مسلمء الصیامء باب فضل الصیامء ح:١٦٦/ ۱۱٥١‏ بالفاظ مختلفة) 

"این آرم کا پر گل ای کے لیے سے سوا روڑے کے اور روزہ ھیرے لیے ہے اور بیس ہی ای کی جا 

دوں گا۔ اس نے یری دجہ سے این وت او رکھانے پٹ کو تر کر دیا ہے۔ ردزے وار کے لے دو خوشیل 

ہیں۔ ایک ٹوش افطار کے دقت اور دوسرکی خو اپنے رب کے دیرار کے وقتٴ روزے دار کے مہ کی بو 

ایند تفای کے ہا سکمتقور یکی خوشبو سے بھی زیادہ پاگیزہ اور ایی ے"' 

رمفمان کے مام و قیام اور عام روز ےکی فضیلت کے پارے س بہت ی اعادیث وارد ڑں یڑا ہر مومی یکو چاینے اس 
فرص یکو مت جا کہ اللد تا نے اس پر اسان رات ہہوۓ اسے رمضان سے مستتفید ہونے کا موح عطا آربایا یا 
اسے چا کہ خوں میس سبقت کا مظاہ رکرے“ براتیوں سے اجتقنا بکمرے ' رای اا نے یں و کل کے 
خصوص] نماز ہکات کے بارے میں خوب خب اما مسر ےکیوکمہ نماز الام کا سٹون او رکلہہ طیبہ کے بعد سب سے م 
ریہ ے مزا رصان مرو و عورت پ نما زکی طفاظ تکرنا واب ے اور تام نمازو ںکو ان کے اوقات میس ضتو و 
ضوع اور مایت ینان و سکون سے اداکیا جائے۔ 
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کتاب الصیام .......... روزوں کے ما 1 





ےت تو ےت ےر ےت 
پارے میں الل تھی نے ہے ارشاد فرایا س کہ دہ بلئر کے جانیں اور ان می اللہ تخا کے نام کا ذک رکیا جائے۔ جس طر کہ 
اہ ہیاے: 

# وَأقِيمُو الصَلَو واوا رکوہ ورك مم الکن یں € (الہمر:۷/٤٠)‏ 

"اور نماز قائمکرد اور ذکوۃداکرداور و ) نے والوں کے ساتم اکر 
اور قراب : 

٭ حَیْظوأعَل ا لصَلوّتِ ټ وة اسمن فووا رر ری 4)69 (البقر۲/ ۲۳۸) 

ملمانو!) سب نمازیں تصوم] درمیالی نماز(ماز گم پورے التزام کے اھ اواکرو اور اللہ کے آگے ارب 

سےکھڑے رپاکرو." 
ث٢‏ 


کت اق القئ وی الین ری ادخ کش لوان شن ن الو موک لے 
OE‏ ا ہن رجهم حورن © لاح ندج از امک 
زی پا ک2 7 ہے © فسن تی و کل 6 کی شه اتا ی ال مر 
! توم یدج کش لا راو شرع اون اوت دا اوک هم اون 
الیرے جَرثرة الف روس هم فا نرود 4 (المؤمنون۳٢/٥۔١١)‏ 
بے شک ایمان دالے کامیاب ہو گئے۔ جو نماز میس مز و نیا زکرتے ہیں اوہ جو بے بہودہ پانں سے مض موڑے 
رج اں اور زکو او اکر ہیں اور ج ای شرمگاہو ںکی مطاط کے ہیں۔ گر اتی بیویوں یا انیروں ے) 
جو ا نکی ملک مون ںکہ (ان ے) اشر تکرنے سے ہیں لاعت نہیں اور جو ان کے سوا اوروں کے 
طالب ہہوں' وہ (اش کی مقر ر کی مول حر ے) کل جانے دالے ہیں اور جو اماخوں اور اقرارو ںکو وط ر کھت 
ہیں اور وہ لوگ جو نمازو ںکی پاہن بیکرت ہیں“ ہی لوگ میراث ماص لکرنے دالے ہیں (ی) جو بھش تکی 
رات ما لکریں (ادر) اس میں نیہ رہیں گے" 
اور ب یکرم سکیم نے فرایا: 
دَاْعَهْدُ الذي بنا وهم الصّلاۃ فَمَنْ ترکھا همذ كفَر(جامع الترمذي» الإيمان» باب ما جا _ 
في ترك الصلاةء ح: )۲٦٢٢‏ 
”مار ے اور ان کے ور میان جو ید ہے“ دہ نماز ےت نے اسے تر ککر دیا وہ کافرے۔“ 
نماز کے بعد سب سے ایم فریضہ زکوۃ سے جلیساکہ اللہ تھا نے فیا ج 
و وت اڑا إل يدوا أله لوين له آلب حتفا ويقيشوا التَلوۃ إا الكو ولك وي 
الع )€ (الیت۹۸/١)‏ 
”اور ا کو م تو بی ہوا تاک اخلائص گل کے ساتھ اشر کی عبار تکریں (او ریک سو ہ وکی) نماز بڑھیس اور 
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کتاب الصیام روڑوں کے مال 





زلاۃ دی اور بی چا دن ے۔"' 
کزاب اللد اور سنت رسول الد زیم اس بات پر ولالم یکناں چ ںکہ جو شف اپے ال کی زگ ادا کرے اے 
قیامت کے ون عزاب ہو گا۔ 
نماز اور زکوۃ کے بعد سب سے اا فریضہ رمضمان کے روزے ہیں۔ روزہ کی اسلام کے ان ا ران خمسہ میس سے ایک 
ہے دن کا بی شا کی اس حدیث می کر آپ نے ارشاد رالا ہے 
ٍى الإِسْادمُ عَلى حَمْس: : شَهَامَۃ أن لا إل إلا اله وَآَكٌ مُککدا ٹول اش وإقام 
الصّلدَةء وَإبتاء الرّكاةء وصوم رمَضانّ» الت اصح البخاري» الإیمانء باب 
۔ دعاؤکم إیمانکم؛ ح: :۸ وصحیح مسلم» الإیمانء باب بيان أركان الإسلام ... الخء ح:١١)‏ 
'”اسلا مکی جیا ای اڑں پر رک یگئی ہے :اس جا تک یگواہی ویتاکہ ار کے سواکوقی معبد ہیں اور رت مر 
شک انش کے ر سول ہیں' نماز چ کرم رة اداکریا؟ رشان کے روڑے رکھتا اور بیت الث کار جکرنا۔' 
ملمان کے لے ہے واب س کہ دہ اپنے روز ےکو ان اقوال د ائمال سے بچھاے جنمیس او تال نے ترام قرار یا 
ےکیدککہ روزے سے قصوو یہ کہ الد ال کی اطاعت د بندگیکی جائے' ا سکی حریا ت کی تیم ہجالائی جائے “ٹس 
کے خلاف ہما کیا جائے اور اللہ نال کی اطاعت کے مقالہ می اس (نش س )کی خواہشا تک تاشت کی جائے اللہ تال نے 
جن ہاو ںکوعرام قرار یا سے ان بر ھب رکا سکو عاد بنا جا ےکی وگ روزے سے عحض ہے قصوو یں س ےک ہکھا پیا ادر 
ور فطرا کو تر کر وا ا ہے بی دجہ س کہ رسول الد ٹوا نے فاا 
«الصيام جن کان 2 صوم أَحَدِک فل رفت وَل يَصحبْ؛ ِا ا ۷ 
قال فلل نا مرو صائم(صحبح البخاري: الصوم؛ باب هل يقول: إني صائمء إذا شتم» 
ح٤۱۹۰‏ ومسند (TEE:‏ 
روزہ ڑھال ہے جب ت می سے کی نے روزہ رکھا ہو تو نہ بائ ںکرسے اور نہ خور لتا ےار 
اس ےکوئی کال دے پا لڑائی ب ڑاکرے و اس س ےکم و ےکہ میں روزہ وار ہوں۔'' 
ای رح ی حدیث می ہے می میم نے بے بھی فربی: 
اس ّم يع قول الؤور وَالْعَمَلَ بو وَالْجَهْلَء فليس شر حَاجَة في أن يدع طعامَۂ 
وشرابه(صحيح البخاري» الصوم» باب من لم يدع قول الزور ... الخ ح:۱۹۰۳ وكتاب الأدب؛ 
(oV:‏ 
”جو منص جھوٹی بات؟ اس کے مطلابقی مل اور جمال کو ترک ن ہکرسے ا اللہ تخا یکو اس بات کی کوئی 
ضرورت خی ںکہ وہ اپ اھات بنا تر کر نے۔'' 
زگرہ لا اور ور صوص ے ہے معلوم ہہواکہ روڑے دار ہے ہہ داجب س کہ وہ جرااس چڑے اجا بکرے ے اللہ 
تال نے اس پر حرام قرار دیا سے اور اس چیک تفا تکرے تے اللہ ثھالی نے اس پر داجب ترار یا ےکیوکگہ ای گل 
ی ے مغفرت “جم سے آزادی اور صیام و قا مکی قولی تکی ام رک جا س ےی ۔ 
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پچھ امور چو :۶ض لوگو ںکو معلوم ہیں 


رصان کے٤‏ لے ہے داجب کہ وه ائمان اور حصول واب کی نیت ے روزڑہ رکے۔ ریاکاری“ ری لوو ں کی 
تقلید یا کش اس وجہ سے روزہ نہ رگ کہ اس سے ےگھردالے یا شہرواے چھککمہ آر ج کل روزے رکھ رے ہیں ابنرا وہ بھی 
روزہ رکھ رپا سے بلک روزہ اس لے رگنا چاہی کہ ہہ ایمان ہ وکہ اللد تفای نے روزہ رکھنا فرض قرار ریا ے ازا وہ اں 
فرش کے اداکرتنے ادر اپ ردب سے اس کے ا جروا بپکو پا ےکی امیر سے دوزہ ر کے ' ای طرح قیام رمضان ک یکی 
اور وجہ سے ہیں بللہ ایمان و تصول نوا ب کی نیت سےکرنا چاہ ےک وک نی مکل نے ارشاد فرایاے: 


ےی 


SCC 759‏ 
َاحْيْسَابا غِفْرَ له ما تدم من ذلبو وَمَنْ قَامَ ليل القَذر إِيمَانًا وَاحَيسَابًا غر له ما تمذم 
من ذِہها (صحيح البخاري؛ فضل لیلة القدر» ح :٢٠۲۰ء‏ وصلاة التراویح: باب فضل من قام رمضان» 
ح :۲۹۹۹ وصحیح سل: صلاة المسافرینء ہاب الترغیب في قیام رمضان .. ۔ الخ ح:۷۵۹ء 0۷۰( 
”جو شخصس محالت ایمان واب کی نیٹ سے رمضان کے روڑے رکے۔ اس کے ساب ت گناہ متا فکر رہے 
جاتے ہیں“ جو خض عحالت ایمان ٹوا بکی نیت سے رشان تا مکرنے اس کے سابقہ تتام گناہ محا کر 
دیے جاتے ہیں اور جو خم محالت امان نذا بکی نبیت سے یل“ القد رکا قا مرے اس کے بھی سابقہ تتام 
گناہ معا کر دئے جاتے ہیں ۔* 
وہ امور جن کا عم لض لوگوں سے ئی ہے“ ان س سے ایک ہے بھی ہ کہ دوڑے دا رکو ا رکوئی زم لگ جائے یا 
گب رپھوٹ جاۓے با ے آ جا با خیب راختیاری طور پر علق تک پان دغیرہ چلا جا فو ان سے روزہ فاسد ٹیس ہو٦‏ ہإں الب 
ا رکو س جان بوچ ھکر تن ةکرے فو اس سے روزہ فاسد ہو جائۓ اک وک ن یکریم کا کا ارشاد ہے: 

. من دَرَعَه ايء فل قَضَاءَ عَلیِْ ومن استقَاءَ عليه الْقَضَاءا(ستن أبي داودہ الصیام: باب 
الصائم یستقيء عامداء ح: ۲۳۸۰ وجامع الترمذي» ح:۷۲۰ وسنن اين ماجه» الصيام» باب ما جاء في 
الصائم یقيء: ح؛٦۷٦۱‏ واللفظ له) 
مضضے خور بور ہے 7 جاۓ اس پر قضاء نہیں ے اور جو حص جان بوچ کر تےکرے اس پر قضاء 
0 

حض لوگوں سے اس ست کا م بھی نی س کہ لااو قات روزے وار کے سل جنابت میں طلوع جرک اخ ہو جاتی 

چ اض عورقیں سے ٹسل تی و تفاس میس طلوع م رک اخ رمو جا ہے جب کہ وہ طلوغ ٹر سے تمل پاک ہوگئی 
ہوں نو اس صورت میں بھی ان کے لیے روزہلازم ہو گا۔ طلوع لچ رکے بعد تتک تکل مو خر ہوتے می ںکوئی حرج نیس الب 
تل میں طاو اتاب کک ٣اخ‏ نمی مون چاہے بکنہ سے وجب ہے کہ وہ طاو آقیاب سے په پلے تس کر کے نماز ہے 
لیں۔ ای طح مھ یکو چاہی کہ وہ ل میں اس تہ خرن کر ےکہ سورج طلوغ ہو جائۓ بلک ضروری س کہ طوخع 
نب سے پللے تس لکر کے نماز ھراو اکرے۔ مرکو چاہ کہ دہ جلدازجلد سل جناب تکرے کہ نماز چیاباعت اد اکر 
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وہ امور جن سے روزہ فاسد نمی ہوم (ان میس سے ایک کییائی تجزہ کے لے خون ٹکالنا ہے ای طح اس کے سے 
بھی روزہ فاسد نمی ہو٥‏ جو زا متصید کے لے تہ ہو لیکن زیادہ بمنری اور اعقیاط اس بیس ےک نیک و نکی ہجائۓ رات 
کو للوالیا جاۓ بر لہ ایا غمکن ہوکیوکمہ بی کریم پل نے فرایا: 
َع ما يَرٍييكَ إلى کا لا يربك (صحیح البخاري؛ اليوع» باب تفسیر الشبهات [تعلیقا موقر] 
وجامع الترمذي» صفة القیامةء باب حدیث اعقلھا وتوكل ... الخ حج:۸٥٥۲)‏ 
ا کو چو ڑ دوس میس شک ہو اور ا کو اقتا رکرو نس میں رک تہ ہو“ 
ن زآپ نے فرمایاے : 
2 اش السَبْهّات انا لدیله وَعرضع)(صحیح البخاري؛ الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه» 
o1:‏ وصحیح مسلم المساقاۃ؛ باب أخذ الساال وترك الشبهات» ح:۹۹١٠‏ واللفظ له) 
”جو شہمات سے گیا اس نے ا سے دین ادر عمز تکو مھا لا“ 
وہ امور جن کا م !خض لوکگوں سے نی ہے“ (ان میں سے ایک) نماز میس عدم ینان کا ستل بھی ہے۔ نماز خواہ فرش 
ہو یا فل“ چنانچہ رسول الد مک کی اعادیث ہیک اس بات پر ولال تکرقی ہی کہ ا ینان نماز کے ا ران مس سے ایک اییا 
کن س ےکہ اس کے لخ نماز یع ہیں ہوگی۔ ینان سے مراد ہے سب کہ نماز مایت آرام و کون اور ضوع و خضو کے 
اھ اداکی جائۓ اور کلت (جلد بازی) کا مظاہر: ن ہکیاجاۓ بللہ اس طرح کون کے ساتھ نماز اواکی جا ےکم مرج ڑ ایی 
کہ والیں آ جاے۔ بت سے لوگ رمضان میں نماز تاو تع اس طرح بات ہہ ںکہ ہیں ہے معلوم نہیں ہو کہ و ہیا 
بڑھ رہے ہیں؟ اور اظیینان و کون کے راس طرح جلد جلد ہے سے ہیں جس طرح شمو کیں مار رہے ہوں عالاکمہ اس طح 
از یڑ ہنا ٹل ے۔ اس طح نماز پڑ نے سےگناہ ہو ہے اور قطتاکوئی واب نہیں لتا 
وہ امور جن کا م حش لوگوں سے کی ہے (ان میں سے ایک ہے بھی ہے )کہ نعحض لوک یما نکرتے ہی ںکہ غاز 
ادع ہیں رکعات ےکم بڑھنا جائز ہیں ہے جس اک مض کا ہے گمان ےک ہگیارہ یا یرہ رکعات سے زیادہ پڑھنا ہار 
یں ے ہے سب پات ناماسبٴ فاط اور ولال کے غلاف ہیں یوک رسول اللہ ٹیک کی اعادییث کک سے ہہ بات معلوم 
مول س کہ را کی نماز س بت گنھاکش ہے۔ ا سک یکوئی ایی ہر یں نہیں کہ سکی تاشت جاتر نہ ہو لہ 
ایت س کہ ی ملا را تک وگیارہ او بھی تید رکیوات پوت پل اور بھی رمضمان و خیب ررحضان یں اس سکم و ٹیش بھی 
پڑت ت اور جب آپ ٹپل سے را تکی نماز کے بارے میس بپ چھاگیا و آپ نے فراا: 
صله الیل تثلی تشلیء ذا شي اَحَدكُمْ الصُيْعَء صلی رَكَعَة واحدةء وبر له ما 
قد صلى“(صحيح البخاريء الوتر» باب ماجاء في الوتر» ح:۹۹۰ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» 
باب صلاة اللیل مشنی مشلٰی . . . الخ» ح:۹٤۷)‏ 


ژ0 صحیح بخاری' التھجد' باب قیام ابی صلی الله عليه وسلم باللیل فی رمضان'ٴ حديث : 1147 و صحیح مسلمٴ صلاة 
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کتاب الصیام....... روزوں کے ماگل 
”را کی نماز وو رو رکعت ہے اور جب تم میں ےک یکو ہے غرشہ م وک ع طلوحع ہونے والی سے فو وہ ایک 
رکست بڑھ لے اس سے ا کی ساری بڑھی مول نماز وت ہو جا گی '' 
رمضمان اور شی ررمضان میں را تک نما زکی رکعا تک تحداد مین نیس ہے بی وجہ ےکہ حعقرات کاب ہکرام مم 
نے ححفیت رفا کے عویر اور ض کر اوقات میں یس رکشئیں بھی بھی ہیں اور ٭ض روایات میں ہ کہ انموں ہے 
گیارہ رکعات بڑھیں۔ ہے سب ہے خرت عمرفاروق اور کاب ہکرام کشم کے قمل سے عبر فاروقی میں کات ے۔ ۶ش 
ملف رمان میں یں رکعات اور تین وت پڑت اور یش سے اکتا رکحات پڑ ہنا بھی اہ ہے“ چاچ لف کے 
حوالہ سے جخ الاسلام این تھے وھ نے وکر فرایا سے ”اس ستل میں کال ی تخانش ہے" انوں نے ہے بھی وکر فرمیا کہ 
”اففل دل جن سک تراءت' راورع اور کور ے ہول وہ نعدا رک کر رے اور جن کی قرام(ت' رکو اور چرے 
پچھوے ہوںٴ دہ رکعا تکی تخد ار یں اضاف کر ے۔ “ہے غ الاسلام ریہ کے کلام کا شوم ہے۔ 
جو نس اس مستلہ میں نی می کی سنت پر و رکرے گان اسے ىہ معلوم ہو جائےگاکہ سب سے افل صورت ہے ہے 
کہ رمضمان و غی ررمضمان م گیارہ یا تر کات بھی جائی ںکبوککہ اروت رالات میس ھی مل کا بی مول تھا نمازییں 
کے لیے بھی ای میں سمولت سے اور ضوع و ضورع اور ا ینان و کون بھی ای میں زیادہ ے اور اگ رکوک ال سے زیادہ 
رکعات پڑھنا چاچ فو اس میں بھ یکوئی جرح نمی جیساکہ لہ ہیا نکیا جاچکا ہے۔ 
امام کے سار قیام رمضضا نکرنے والے کے لے افضل ہے ےک دہ انام کے سار آخ کک قیام میں شرک تکرے 
لن الوَثُلَ إذا مام مع الإمَام حى یَتصرف حْسبَ لَه قيام ية (سنن أي داودء شهر 
رمضانء باب في قیام شهر رمضان» ٣ح ۱۳۷١:‏ وجامع الترمذي» ح ۸۰٩:‏ وسنن النسائيء ح: ۱۳٦٣‏ وسنن 






ابن ماجەء ح :۱۳۲۷ ومسند أحمد:٥/۹٥۱‏ واللفظ لە) 
”وی جب آم تک ایام کے اخ قا مکرے نو اس کے لے بو ری را ت کا قیام شا رکیا جا ے۔* 
تام ملمانو ںکو چای کہ وہ اس کے مس ام اقام کی عبادات خوب نت او رکو شش سے مس راخحجام دیں؛ زیادہ سے 
زیادہ نوا قل اداکریسں“ تیاور غور و گر کے سا ٹرآن بی رک زیادہ سے زیادہ تلاو تکریں “کرت کے سا تی لیل ۰ 
تیر“ کر استنخفار اور ری وما کر“ اما مروف“ تی عن اکر اور وگوت الی اللہ کا کام بھی خو بکریں'فقراء و 
مالین کے ساتھ مړ رر و مسار یکریں دالدیی کی اطاعت و فریاں برداری ا رفت فولزاشت ت ہکرں“ صل 
ری“ ”مان توازی؟ می شکی عیادت ادر اس طرح کے کی کے دم اموں ہی ںکوئ یکس راٹھانہ کی کی کہ کور ہلا ان 
کردہ عدربیث ہیں آپ رسول اللہ و کا ہے ارشا رگ رای بڑھ آتے ہیں: 
نر اه إلى تاسكم وتتابي بم ایک قاروا الله من سكم حيرا ب الثُنی 
2 حرم فيه رَحَمَة الله( مجمع الزوائد:٣/ ٠٤١‏ الصیامء باب في شهور البركة وفضل شهر رمضان» 
ح ٤۸۸۳:‏ وکنز العمال: ۰۲۳۹۹۲ باختلاف پسیر) 
الہ تحالی' ای ے س) کی اور لائی کے کیاموں یں“ تہارے زوق شوق اور ر خب تکو f‏ ے اور ا 
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کتاب الصیام سس ل کے مال 
رشتوں کے سان تم بر ترک سے “سو تم بھی اللہ تعال یکو اتی طرف سے خر وجلا کا مظاہرہ وکا دو اور وہ 
شس و بداہی برقت ہے جو اس یی میں بھی اللہ تھا یکی ر مت سے محروم رم“ 


رمضان ... الخء ح:۱۸۸۷) 
”جو حص اس مینے می ںکوگی ففل کا کرک ہے و اسے اس رقاب متا ہے ٹیسے دوسرے مئینوں میں اس نے 
کوئی رض سرانجام دا ہو اور جو اس مین سکوی فرش سرامجام دبا سے و اسے دوسرے ”کول کے ستر 
فاکش سے بتزر زاب اے۔“ 

ای طح ی حدیث میں ر سول اہ ما کا ہے فریان بھی موجود ے: 


4 
GE 


اعَمْرة في رَمَضَانُ تعْدِل حَجّة و قال حجة معي (صحيح البخاري؛ جزاء الصیدء باب حج 
النساء ح: ۱۸٦٣۳‏ وصحیح مسلم» الحجء باب فضل العمرة في رمضان» ح:١٥۱۲)‏ 
لم رمضمان میں گر جج کے برابر ہے یا آپ نے ہہ رای کہ میہرے ساتھ ری کے برای ے۔“ 
ایی اعادیث د آغار فو ست بی زیادہ ہیں جو اس ار ولال یکر ہی سک م رلت ىہ کہ اس ماہ مقدس میں کی و 
قوی کے کاموں میس خوب بد تڑ کر حصہ لیا جاۓ اور بی و بعلا کے کاموں میس خوب خوب سجقت کا مظاہر کیا جائے۔ 
اللہ تال سے ہے دعاس کہ وہ تام مسلمانو ںکو ہراس کا مکی نوف عطا فریائۓ جس میں ا کی رضاہو۔ وہ مارے مام 
و قا مکو شرف قولیت ے نوازے ' مارے عالات کی اصلا فارے “ہی گر ہکن فتتوں سے حفوظط ر کے ! ہم اللہ ماشہ 
وتالی سے ہہ وعابھ یکرت ہی ںکہ وہ ملمانوں کے مکرانو ںکی اصلاح فریاے اور پے ان س بک مخ ہون ےکی وش عطا 
ڈہاے۔ بے شک وی تاور وکارساژ ے۔ والسلام علیکم ورحمة الل وی رکاتہ! 


او الجخ عبدرالھتزی بین عبداشد ین باز 


الرئیس العام 
لأدارات البحوث العلمیة والافتاء والدعوة والارشاد 
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تی کی ایت راء و انتاء اور رومت پلال کے احکام 





مین کی ابد اء وا جثاء اور روٗیٹ ہلال ے اام 


رمضان اور وا لک 7 لم وکا 


و وکیا طریقہ سے جس سے معلوم ہ رکہ ری ہیدہ شرو ہ وکیا ہے؟ 
ن یکریم مکی چ اعادیث اس اھریر دلا کال ہی ںکہ جب ایک تہ آری خروب آفآب کے بعد شا نکی 
تیسوسں را تکو اور دو تہ آ دی رمضا نکی وی را کو چائر دہ یں فو ہے رویت ترم وی اور ای سے مین کا آغاز 
معلوم ہو جا گا۔ اس جا تکی ضردرت نہیں ے کہ ہے دیکھا ہا ےکہ روب آقآب سے بعد چاند کے منٹ کک بان را 
ہے لی ہیں نٹ یا اس ےکم و ٹین کک جج اعادیث سے ہہ قلعا مات شی کہ خردب آغاب کے کے منٹ بعد چانر 
خروب ہوا ہو نز نیا چاند نظ رآ تا ے۔ 

.فو کل 


شبات ہلال کے لیے حاب پر اعد جار یں 





بض اسلادی ملگوں میں لوگ رمضمان کے لیے چان دی ےکی ھاس کیا زر بر اختادکرت ہیں تو اس وکیا گم ہے ؟ 
بیکریم نیلم نے مسلمانو ںکو ہے عم دیا کہ ”وہ چان وک ھکر روڑے رکھیس اور چاتہ دک ےکر تی روڑے 
چھوڑیں اور اکر ملع ای رآلود ہو و تی کے یں ون پیر ےک رای _٭ © 


بی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہے بھی فرمایا ے: 
ل AN EO‏ سه مکذا و هكذا وهكذا رَخَنْس ن نامه في 


الله وَقَالَ: شر مالک ڑا کٹا جانا 7 6 يعني بذَلِكَ أن الس 


سر تَسْعًا وَعِشْرِينَ ےترتا این 1(صحیح ار الصومء باب قول التي اغ "لا نکتب ولا 
تحسب ' ح A۹:‏ والطلاق؛ ہاب اللعان, .. الخ جح ترمورت وصحیح مسلم؛ الصیام؛ ہاب وجوب 


صوم رمضان لرؤية الهلال ... الخ؛ ح: )۱٠۸۰‏ 

ٹنم ایک ای امت ہیں ہم صا ب کاب نیس جاتے۔ ہی اس طرح اس طرح اور اس رح ہو سے اور 
دونوں پاتھو ں کی اگییوں سے اشار ہکرسے وقت تیسری بار آپ نے انو ٹکو ہن کر لیا تھا پھر فرایا بینہ اس 
رح اس طح اور اس رح موت سے اور وونوں پاتھو ںکی تام انگیوں سے اشار کیا اس ے متصووب تھا 
کہ تری مین بھی انیس او ھی یں دن کا ہو ے۔'' 


() صحیح بخاری الصوم' باب قول النبى صلی الله عليه وسلم إذارا, يتم الهلال فصوموا.... حدیث :1909 و صحیح مسلم' الصیامٴ 
باب وجوب صوع رمضان لرویته ..... حدیث:1081۔ 
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کتاب الکعیام ........ اک ایٹزاء و جماء اور روريت ہلال کے ا6 


خت ابو ہریرہ یھ سے رایت کہ نب یک ریم یم نے رای : 
سُوئرا زونه وآفطروا رای فَِن عي عَلَيْكُم ایلوا عة شخبانَ ينصح 
البخاري» الصوم باب قول النبي ب إذا رأيتم الهلال فصوموا ... الخ ح:۱۹۰۹ وصحیح مسلم؛ 
الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... الخ» ح:۱۰۸۱) 
”چاو ارو رکو اور چانر وھکر روز ے پو رو اور ار ملع ابر آلور ہو نو شعبان کے یں دن 
پور ےکر لو۔“ رسول الد لم نے ہے ارشا کی فہاڑے۔ 
الا تمرمرا خی روا لهال ءوَلاً ُقطرُوا حى تَرَوْها(صحیح البخاريء الصوم» باب قول 
اللي ل إذا رأیتم الھلال فصوموا ... الخ» ح:٦۱۹۰‏ وصحیح ۔سلم؛ الصيام» باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية الھلال ... الخء ح: ۱۰۸۰) 
”جب تک چاندنہ وک لو روزے نہ رکو اور جب کک چاند نہ وگے لو روزے تہ پچھوڑو_'" 
ای پاب میں اور کی بہت کی اعادیث ہیں جو سب اس بات پر ولال کر ہی ںکہ ریت کے موان گل واجب ہے 
اور عدم ری کی صورت میں اجب س کہ یی کے یں دن عم لکر لیے جاھیں۔ ان احادیث سے ہہ بھی معلوم ہو 
کہ چائ کے لے اتاو ریت ب رکرنا چا کسی حاب ویر بر شھیں۔ جج الاسلام این تھے رلٹہ فرہاتے یں کہ ای 
بت پر تام ایل عم کا اعماع س کہ انات ہلال کے لیے حاب بے اا دکرنا جات یں ہے ادر بے شک اس متلہ بی با 
بات می ہے۔'' واش ولی اتوق 


شف 
3 


.ےب این از 


موم وافطار رّعت ہلال کے مطالل نا 


الْحَنڈ لثر وَالصّادَۃُ وَالمَهِمُ على رول اللي وَعَلٰی آله وَأَصْخابہ ومن هذى بِھُذَاہُ 

اا د 

بست سے بھائیوں نے ھ سے ہے سوال لما کہ روزہ رک اور نہ کے کے بارے میں ری کے اعلان کے مطاإی 
ع لکرنے کے پارے سکیا کم ہے کیا ہے اس ی حدیث کے مطابق کہ ضزمزالزو ہہ ایز اوت کیا جب ایک 
اسلای ملک میں عاول آآدی یکی شمادت کے سار ریت ماہت ہو جائے نو اس کے بڑدسی ملک کے لیے بھی اس کے مطابق 
مل واحب ے؟ اور اکر جواب انات میں ہو نو ا کی وم لکیا ہے نکیا اتتلاف مطائع کا اخقبار ہے با ہیں ؟ 
ان تام سوالوں کا جواب ہے ب کہ بت کی سندوں کے ساتھ رسول الد لا کی ہے رث خابت ہے جس میں 
آپ نے ارشاد فرایا: 

«صوموا لاہ رَأَفطروا تہ قن ايى عَلَيْكُمْ فَافڈروا لَه لين (صحم سلم 

الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . . الخ» ح: ۱۰۸۰) 


”چائ وک ھکر روزه رکھو اور چائر رک ھکر پچھوڑ وو اور اکر مح ابرآلود ہو تو یں ون لو ر ےکر لو“ 
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نکی اپٹراء و ا اء اور روّیت ہلال کے ا 





کے یر ی 
«فأكملوا الْعدةٌ 
الخ ج :¥ 1۹۰( 


”بر یں و نکی فن پور یکر لو“ 
ایک ادر حدیث میں الفاظ ہیں: 


5 ين٤‏ (صحیح البخاريء الصومء ہاب قول الي بي إٰذا رأیتم الھلال فصوموا . 


«فأكملوا عِدّةَ شَعْبَانَ تين (صحيح البخاري» الصوم» باب قول النبي بلا إذا رأيتم الهلال فصوموا 
و الخ ح ٠۹:‏ 14۹( 


ا 7 تل کت وی را" 
24 ٹوا اله ع ن للل ر تکملوا الله ت صُومُوا حه 


حتّی تروا الهلال از 
یلا العدةا(سنن آي داود» الصیام باب إٰذا أغمي الشهرء ح. TTT:‏ وسنن النسائی؛ ح (TIYA:‏ 


نے سے آکے نہ بڑعو کے چر ور پچ E E e‏ 
7ر 


اس شمو مکی اور بھی بت کی اعادیث ہیں جو اس بات پر دلال کر ہی کہ اقبار اس بات کا کہ چاند دک لا 
ان پور یکر جائۓے۔ 


اس سل میں حاب کاب پر ا کار خی سکیا جا عا اور یی ہن بات ہے“ قائل اعتاد ایل مم کا ای بات پر اجار ے۔ 
کن یاد ر ےکہ اعادیث سے مراد ہے ی ںکہ ہرہرانسان خود چچاند دچھے بللہ اس سے مراد ہے س کہ عادل شارت کے ا 


یہ عابت ہو جا ےکہ چاند نظ رآگیاے۔ امام ابو داود مھ نے م شد کے ار خضرت عبرانقد بن رت کی ہے رایت 
یا نکی ے: 


«راىءَ الاس الْهاذل حبرت رسو اللہ للا آئي رك َصَامَ رَآَمَرَ الاس بصيامه» 


(سنن أبي داود» الصيام» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء ح: )۲۳٣٤‏ 


”وکوں نے جب (رمضان کا چاند وین کیک و شش کی رتو بے نظ رآ گیا اور میس نے رسول انش کو کی 
خدرمت میں عض کیک میس نے چاند کے لیا ے و آپ نے روزہ رکھا اور لوگو کو بھی اس (رمضمان) کے 
روزے رک کا گم دیا۔" 


صرت اہن عباس اطا سے روک کہ ایک اعوالی نب یکریم مک کی ضرمت میں عاضر موا اور اس نے عرش کیاکہ یش 
نے چائ دیکھا سے نے نب یکریم موم نے فربایا: 
۹ھ ۶ پا رر و شی کیہ مس NS‏ 3و eH‏ )مج 
دََتَنْهَدُ أن لا له إلا ال ون مُحَکَدًا رَسول اه قال تَعَمْء قال ابلال! أذن في الاس 
| غدا(سنن أبي داود» الصیامء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء ح: ۲٣٤١‏ 
وجامع الترمذي» ح:1۹۱ وسنن نسائي» ح :۲۱۱۵ وسنن ابن ماجه» ح:۲٥٦۱‏ وصحیح ابن خزیمة؛ 
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صن کی ابظر اعد انتماء اور ریت پلال کے احام 





ح:۱۹۲۳ء ٤‏ وصحیح ابن حبانء ح: ۸۷۰) 


کیا او گوابی وتا ےکلہ الد کے سواکوگی معبود نہیں اور جج موم اھ کے رسول ہیں؟ اس نے جب اشات 
یں جواب وی تو آپ نے فرمایا ”لال ا لوگوں میس ہے اعلا نکر ر وکہ وہ کل کا روزہ رگیں_' 
برا رن بین زیر بن خطاب سے روایت س کہ انہوںل نے شک کے دن خطبہ ری ہہوئے فریایا: میں رسول اللہ موم 
کے کاب ہکرام کے پاس ٹیٹھا تھا اور یس نے ان سے وھا اور انموں نے کے یہ تا کہ رسول انش کم نے ہے فرایا: 

ا صوموا للؤیۃ؛ وآفطروا للڑکہ؛ دالشکرا لہا قن ْم عَليْكُمْ فابِموا قَادبینَ وَإِنْ شهد 
شَاهِدانِ مُسلِمَانِ قَصُومُوا وََقْطِرُوا)(سند احمد:٤/۳۲۱‏ وسنن النسائيء الصيام» باب قبول شهادة 
الرجل الواحد ... الخ ح:۲۱۱۸) 
”چائر دی ھکر روزہ رکو اسے ور پچھوڑو اور ا یکو وک ھکر قریا یکروٴ ار مطلع ابرآلود ہو تو یں 
(دن) پر ےکر لو اور ار وو سلما نگواہ (چاند وین کی )وای سے دی تروژڑہ رکو اور افطا رکر رو_'' 

ا مر کو امام اتر ے روا کیا ے اور تسای نے بھی گر نای کی روایت ہیں ”لان کا فط نہیں ے۔ امب رہ 


عارث بن عاطب ے روایت ے: 


اش 


«عهد إلا سول اف بلا أن سك لِلثژة فان لم ره شه شاهدا عَذْلِ تََکَتا 
ااا أبي داودء الصيام» ہاب شهادة رجلین على رؤية هلال شوال» ح :۲۳۳۸ وسنن 
الدارقطني :۰۱۹۷/۲ ح: ۴۱۷۲) 
”رسول اللہ مزلم نے ہم سے عمد ل اکہ م ری ادد قریالی ریت (ہلال) کے مطالقی سرا جام ریں اوہ اگ مر م نے 
چائر نہ دیکھا مو اور دو عار لگواہ (چاٹد د کے کی )گواہی دے دی نے م ان کی گواتی کے مطاب رق ادر قران 
س 
یہ اور اس کے تم حن دنر اعادییث اس بات پر ولال تکرکی ہی سک رمضان کا چانر دینہ کے لیے ایک عادل شا کی 
گوای کان ے لین رمضان کے اشام اور وکر میینوں کے لے دوعاد يگواہو ںکی شمادت رو ری ے اور ای طرح ی 
اس ستل می وارو ملف اماویٹ می یق کن ہوگی. کٹرایل معلم کا بی قول ہے اور بی ہن ےکی وککہ ولا تل سے بی 
دانع مو ے۔ یزاس سے یہ بھی وار ہو ےک رذیت سے مراد چائ رکا ری طریق سے جوت ہے۔ اس سے بے مراد 
نہیں کہ ہر مخ خر چان وکے۔ ج بکوئی اییا ملمان ملک جس میں شریعت کے مطابق فیصلہ ہو٥‏ ہو (مشل سحودی 
عرب) ہے اعلا نکر ےکہ رمفمان با شوال یا زواج کا چاند ٹرآ گیا ے تو تام رعایا کے لیے ہے فرض ہو جا کہ اس اعلان 
کی پاینر یکرے؛ کے ال ع مکی ایک بت بڑئی جداعت کے زدیک ور تلام مسلرانوں کے لیے بھی ا کی پابندکی فرش ہو 
جا س کی وہ بی ما کے اس ارشاد کے عمو کا بی تقاضاے: 
اھر شم وَمِشرودَ ليه 5 تسُوئوا حَقی رَو فَإنْ عَم عَلَيْكُمْ فأكيلوا الیل 
اي نٌَ)(صحیح البخاري» الصومء باب قول النيي گل إذا رأيتم الھلال فصوموا ... الخء ح:۱۹۰۷) 
”ہی ای کا ہو ہے' الا اس وقت کک روزہ نہ رکو جب کک چائ رکو دہ نہ لو اور ال رمع اہر آلور ہو تو 
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ےک ایز اء و اخماء اور روّٗیت ہلال کے ا6 


یں و نکی ق اور یکر لو۔“ اور ایک روات میں الفاظ ہے ڑں: 
اصُومُرا ریه وأفطروا لزه فان اعم عَلَيْکُمْ فافدروا لَه تاين (صحم سلم» 
الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... الخ ح:۱۰۸۰) 
چاند وک ھکر روزہ رکھو اور چائر وک ےکر پچھوڑ وو۔ ار مع ا رآلوو ہو لو یں ون کا ائرازہ لوراکر لو“ 
اور ل مکی ایک دو ری رایت میں ے: 
دن عَلْكمُ اسه فَعُدُوا بی نَ)(صحیح مسلمء الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال ... الخ ح:۱۰۸۱) 
”ار مطلع ابر آلود ہون ےکی وجہ سے ہیں کے (کے انخقمام) کا ہد ضہ جل کے فو بچھر(دہ ہی ) میں (ونوں کا) 
ا رکرو“ 
ہے اعایث اور ان کے تم مت وکر اعادیث سے بظاہریوں معلوم موت ےکہ ہے گم سارک امت کے لے ہے۔ امام 
ووی نے ”شرح المرب میں اام این منزر سے نف کیا کہ لیمث بن سعد' امام شانقی اور امام اتد ہم کابھی ہیں 
تول ے۔ نیزدہ فریاتے ہہ سکہ امام بیت دکوفہ شی امام مالک اور امام الو ینہ بیع کابھی بی قول ہے۔ 
ایل ع مکی یک اور جماعت کا ىہ قول س کہ ىہ گم اس صورت مس ہے جب ماع ایک ہوں اور اختلاف ما کی 
صورت میں ہرابل ملع کے لیے ا نکی انی ابی ریت کا اتتبار ہو گا۔ اس قو کو امام زیی نے ایل عم سے روا تکیا 
سے اور ا نکی وکل وہ حدبیث سے کے ایام کم نے ایی ”کچ '' میں ححخرت این عباس اطا سے ردای تکیا ہکہ ان کے 
پا ںکریب؟شام سے بوبینہ میں رمضان کے آل میں آے لو انموں نے ا کہ شام میس جع کی رات چاند ت رآیا سے اور 
خضرت معاوبہ بویٹ اور در لوگوں نے روزہ رکھا سے“ خضرت ابن عباس شتا نے فربایا کان تم نے فو چاند ہت کی رات 
دیکھا سے للا ہم ذ روزے رک رہیں گے کہ (شوال کا) چان دک لیس جا کنتی پور یک ریں۔ میں نے عض کیاکی آپ 
مجاویے کی ریت اور ان کے روزہ رک پر اتاو خی سکرتے؟ انموں نے فرایا: ہیں کوک رسول اللہ وم نے یں ای 
طح م وی ے۔ © ان امل عم کاکھنا کہ ىہ عدیث اس بل ت کی دعل س کہ این عباس اا ری تکو عام یں مھت 
بلک وہ کک تےکہ ہے ابل بلد کے لے ا نکی ای رذیت ہے جب مطالع تلف ہوں۔ ان امل گم کایے ک یکمنا ہ کہ ینہ 
بطل شام ے سلح سے فش سے ج بک مض دیگر امل علم ا ہکھنا کہ حضرت این عباس اطا نے امل شام کی 
ریت کے مطاقق شایداس لیے مل کیام وکہ ا کی شار تکریب تی نے دی شھی اور رمضمان کے اغتام کے لیے ایک 
گوا وک یگواہی کے مان مل خی سکیا جا مکنا ہاں الہتد رمضان کے آغاز کے لیے ای کگوا وک یکواہی کے مایت مم کیا جا 
سا ے۔ 
ہے ستل سعووی عرب کی مل سکبار علاء سے اجلاس ووم منعقرہ شعبان ۱۳۷۳۴نھ میں بھی ین ںکیاگیا نے ان علا کی رائے ہے 
کہ اس ستل میش ران بات مہ س کہ اس میس بای ھھاش ہے اپنے ملک کے علا مکی رائے کے مطاب ان اقوال سے 
ار کی یک کے میات عم لک رلیاجاے 5 ىہ جائز ہے۔ میرک راے میس ہے ایک مضترل دائے ہے اور اس سے اٹل عم کے 


© صحیح مسلم الصیامٴ باب بيان ان کل بلد رؤيتهم .... الخ حدیث : 1087۔ 
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کتاب الصیام ... ےک اتد اء و انماء اور روت لال کے اجام 


لف اقوال و ولا تل میں سیق بھی ہو ہا ے۔ ےی 
پر اس منل کی طرف خصوصی توج مبذو لکریں اور اس ایک بات بر ن ہو جامیں جوان کے اہتاد کے مطابق تن کے 
زیادہ تریب ہو یرای کے مطااقی عم لکریں اور اوگوں تک بھی اپنی بات کیا دیں؟ ان کے ملک کے تعھرانوں اور عام 
ملمانو ںکو بھی چاہ کہ اس سلسلہ می اپنے علا کی یرو یکریں اور اس مہ میں اختلاف ت ھکر یکوک اس سے لوگ 
ٹا گمروہوں میں تقیم ہو ہا کے او رت سے ٹل و قال ہونے کک گی۔ ہے اس صورت میں ہے جب ملک یر 
اسلای ہو اور اکر اسلائی ملک ہو فو اس کے لے داجب ہے س کہ اپ اا مکی جات پر اا کے اور علا کی رائے کے 
مطاان رمضان کے آغاز و اتتام کی اپنے عوام سے پابندریکرداتے کہ مرکورہ بالا اعادبیث بر گل ہو گے“ فر کو اداکیا جا 
کے اور رعااکو ان امور سے ایا جا کے جو اللہ تال نے اس کے لیے ام رار دییے ہیں اور بھی جاک ہی ں کہ 
ببااوقات اللہ تعالی سلطان سے وہ کم لے لیے ہیں جو قرآن سے ہیں لیا جا سکتا۔ 

اش ھال ے دعا ےکہ وہ یں اور سب مسلمائو ںکو توق ب کہ ہیں دین میں فتامت اور خابت تر تیب ہو“ 
دین کے مطالق ی م فیصل ہکریں“ رن ب یکی طرف تاز عات کے کل کے لے رجو غعکریں اور دی نکی مخالفت سے اتاب 
کریں۔ انه جواد کریم وصلی الله وسلم علی غبده ورسولہٴنبینا محمد وآله وصحبد۔ 
جج این باز 











ابات ہلال“ ریت ے ہو ا 





لحم نر وَخْدَۂ وَالصّاة وَالمَاِمُ على مَنْ لا ِي بَعْدَهٌ - ما بعد 

اسای فت یک وسل نے اپنے اجلاس چچمارم میں ج وک سیکرٹریٹ رابطہ“ عام اسلام کک رم میس ے سے ےا رب الا 
اا تک منعظر ہوا“ بمعیت وکوت اسلامیہ لگا پر کے خطبہ مورخ ا شوال ۱۳۹۹ھ مان ۱۸ اکت ۱۹2۹ء بر غو رکیا جو 
کہ سنا پور میں سحودی عرب کے سف رکو کی اگ یا تھا اور جس میں کھھ تھا“ یایور کی اس تیت اور دہ کی اسلا یکو سل 
کے درمیان ۱۳۹۹ء طاق ۹۹ء کے رمفمان کے ابتداء اور اتتام کے پارے میں اخلاف ہوا۔ میٹ کی رائے میں ماہ 
رمضا نکی ابترا و انتا ارلہ رہ کے وم کے مان شی ریت کے موان مون چایے ج بکہ سال رکی اسلائی 
کون لک راسے ہے س کہ رمفما نکی ایتا و انا فکیات کے حاب کے مطابقی ہولی چایے کی وہ اس دقت ایا کے 
مالک ا ملع مو اور ساب رکا مطح وا اب رآلور تھا ایا اک مالک میس روبیت کے مقامات ای آلود و ےکی وجہ سے ہے 
اسیک الیماز ر کہ سک وجہ ے فللیات کے ضاب پر ا تار کے بر چا رکا یں۔ 

اسای فق یکو نسل کے ا رکون نے نصوص شرع کی روش می اس موضوع کا خوب مال ہکیا اور اس مطالع کی رشن 
می جعیت دعوت اسلا یکی اتکی شک وکمہ اس موق ف کی بات می اولہ شرع واج طور ے ولال کئال ہیں 

اسای فق یکوض لکی ہے بھی راۓ س کہ سڈگاہور اور ایشا کے مض ویر ماک جماں عموب مع اب رآلود ہو ہے اور 
ان کے علاقوں میں مسلمانوں کے لیے چان کو یکنا کن ہیں ہو ہیں چاہ ی کہ اس سلسلہ میں ان اسای ملگوں بر اعاد 
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کی ابتراء و اتجاء اور روّٗیت ہلال کے ا6 


سے مل ےی و توف ےت 
اس ارشادیر گل ہو کے: 
ر ۴ ےہ کے 03 اہی 0 کو2 ص7 
(صُومُوا ره وَافطرُوا لرڑیت فان عمي علیکم الشهنُ فعذرا تلأین) (صحیح 
البخاري» الصوم» باب قول النبي ب إذا رأیتم الھلال فصوموا الخ ح:۱۹۰۹ وصحيح مسلمء الصیام 
باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الھلال ےہ الخ؛ ح:۱۰۸۱ واللفظ له) 
”چاند رک ھکر روزہ رکو اور اسے دک ھکر پچھوڑو اور ام رمع اب رآلود ہو کی وجہ سے مین کا پد نہ جل کم و 
(وہ ہی ) یں (دنوں کا) شا رکرو_'' 
E‏ 
«لاً تَصُومُوا حتی تڑا کک تفطروا - حى تَرَوه(صحيح البخاري» الصوم» باب قول 
الي بي إذا الهلال فضنرموا ‏ . الخ ح ۰ وصحیح مسلم» الصيام»› باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال . . . الخ» ح: ۱۰۸۰) 
”روزم نہ رکو کہ چائر کے لواور روڑہ ت چھوڑ و کہ ار وکر لو" 
تی زاس مخمو نکی دیکر اعادی ث کا کی بی نقاضاے۔ 


ایک مل ککی ریت ہلال تام مالک کے ے لازم یں ہے 


رمضان اور خوال کے چاند اسلامی کوں میں ملف ونوں میس نظ رآتے ہیں ۔کیاکسی ایک کک مس چاند نظ رآنے 
بر تتام مسلمانو ںکو روزہ رکنا چاہے؟ 
یآ ریت ہلال کے ستل میں ایل م میں اختلاف ہے کچھ امل مکی راۓ ہہ سپ ہک اگ رکسی بھی چگ رمضان کے 
چان رک ش ری طریٹے سے روت عبت ہو جاۓ و تتام مسلمانوں کے لے روزہ رکھنا لازم ہو جا ہے اور اکر ای کسی 
کی ج وال ے چان ہک ریت ایت ہو جا و تام مسلمانوں کے لیے روزہ چچھوڑن لازم ہو جات ے۔ امام ا کے 
رہب میس مشمور تول بی ے۔ اس قول کے مان اکر شزا سحودی عرب مس چاند نظ رآ جاۓ نو رتا پھر سے تلام مسلمانویں ر 
ہے داجب ہو چات ےکہ وہ رمضان اور شوال سے اہکام اس روت کے مطابقی اداکریں۔ اس سلسلہ میں اشرلال حب 
نل ارشادہاری تال ہے: 

ظ قسن تد ینک اکر تید ا (البقر:۱۸۵۸/۷) 

سوج وکوئی تم میں سے اس مین میں موجود ہو ے اسے چا ےکہ لے مین کے روزے رکے۔" 
اور ی متام سے ارشار: 

اد ا روا تنا نو اط واا بغري شي ب عل شال رشان 

... الخ» ح:۱۹۰۰ وصحیح سسلمء الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الھلال ... الخ 

OA 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 





WWW.KitaboSunnat.com 


مین ےی ابتراء و اناء اور روت پلال کے اام 





”حب تح چائر ومو نو روزہ رکو اور جب پان ومو لو روزہ رکنا پاھو ڑ وو“ کے عموم سے ہے۔ 
بض علا کی ہے راسے ےک رمفمان کے روڑے اور شوا لکی عید کے اجکام ان لوگوں کے لیے واہجب ہوں گے جو 
فود چاند دکھ لیس یا چائ دک والوں کا یح ایک ہو “کی کہ ایل معرفت کا اتاق ہے کہ ہلال کے مالع ملف ہیں ایا 
ضورق ےک ہرلک انی ریت کے مطالقی عم لکرے اور اس ریت کے مطابق گل ان ملکوں کے لیے بھی واجب ہو 
مان کا ملع اس کے مطابق ہو۔ اور جن مالک کا ملع اس کے مطابق نہ ہو گا دہ اس کے جع نہ موں کے۔ ہے قول غ 
الاسلام این می لہ کا ہے۔ آپ کا استقدلال کی ای آیت اور ای حدبیث ہی سے ہے نس سے پک گردہ نے استندلا کیا 
سے لیکن وج اتندلال تف سے اور دہ ہہک اس آیت مس مکو شابد اور حدیث میس رائی (دینے وائنے) کے اتر کن 


ہون ےکی صورت میں تش عمو مکی وجہ سے اام ہلال ثابت تہ ہوں گے۔ بجلاشبہ استقدلال کے اتبار سے بی قول قوی ہے 
اور نظرو تیاں سے تھی ا یکی تئیہ ہو ے۔ 





ڈو فی 
رضان کے اا جس روڑے 

| وال | کیا اہ رمضان ے مرف انیا روزے رکننا بھی جائز ے؟ 
رسول اللہ مکی یع اور تقيض (مضمور) اماوییث سے ہے ثابت سب ہک مید یں دن ےکم یں ہوا اور 
ر رمضان الس ارک کے اٹھانش روزے رک کے بعد ری شارت کے اتر شوال کا آغاز ہابت ہو جا لو اس کے 
سن بے ںکہ رمضان کا ایک روزہ در ہگیا ہے لیا اس ایک روز ےکی قضالازم مو “کیرک ہے لن ی ںکہ ری ہی 
اھا دن کا ہو یتین مہ مید انی جا تیں دن کا ہہ ہے۔ 

.ٹپ جا این باز 


کیا ہم ایس روزے رکس 


ار م نے وی عرب میں رشان کے روزے رکنے شرو کے ہوں اور چرم نے شن اسیا کے اپنے 
ماک کک طرف سر شرو کر لیا ہو جہاں عام طور پر تمری ممینہ سودیہ سے ایک دن تچ ہوا سے وکیا ای صورت میں ہم 
یں روڑے ر ؟ 
چوپ ار م نے سوہ ویر میس روزے رکے شروع کے اور بچلرباقی روزے اچ کلوں میں چاکر رکے نو باق روزوں 
کے سلسلہ میں اپنے عمالک کے لوگوں کے ساتم بی روزے رکھو اور ان کے ساتھھ ہی پموڑو خواہ اس ط رح روزوں کی 
داد تمیں سے زیاہ یکیوں نہ ہو جال ےکی وہ نب یکریم مٹیم کا ارشماد ے: 
لصوم يوم تَصُومُونَء وَالْفْطرْ يَوْمَ تمُطِرُونا(جامع الترمذیء الصوم؛ باب ما جاء أن الصوم يوم 
تصومون ... الخ؛ ح:۹۷١)‏ 
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مضن ےکی ایترام و انخناء اور TANE‏ 





وت رت سو TE‏ سے سا 
رکچ“ 
اور ار اس صورت میں روڑے یں دہ ہوں تو اض سکی تحداو پور یکرلی رو ری موک یکوک تھی مین امیس دن 
ےکم س ہوم۔ 
س این از 


Ww, Kt bat. com‏ ر ضا کے پیش یں روزے رکنا 





ان لوگوں کے ہار ے سکیا گم ہے جو پیشہ رمضمان کے ہیں روزے بی رگ ہیں؟ 
یا رسول این ڈو کی جح اور منواتر اعادیث اور خرات کا ہکرام“ نین خظام اور علاء امت کے امال سے بے 
د کر رت میں او رکبھی انیس دن کا ہو ے ابا جو حص چائ کا اعبار سے بغیریشہ ۰ یں روڑے 
بی رکا ے تو اس کاب گل د نہ صرف سنت اور اجماع کے تالف ے بلکہ ہے دین یش ایک ایی ی بدععت سے جس کا اللہ 
تال نے عم نیس را “ار شادباری تال ی ے: 
# ات تماما انز نک من ریک ولا يعوا این دونو لاء (الأعراف۴/۷) 
رلو تمارے رب کی جاب سے تماری طرف جو یھ ناز کیا گیا ج ا کی بیرو یکرو اور اللہ تدا یکو 
پھو ژکر اور رفیقوں کے کے مت چلو'' 
اور قراب : 
فل إن کر نیون آله کاتبعون بسک آله ویغفر کک دوکر (ال عمران۳۱/۳) 
e‏ رکتے ‏ تو یری چو یکرو الد بھی یں دوست 
ر کے گااور مار ےکنا موا کر وے گا_ '' 
اور ایا : 
یا تنگم ارول تش دو وما تنک عن اھا اغ ا ان کید الیتاب ©4 
(الحٹر۹٥/۷)‏ 
ھجت کو تق ردیں دہ لے لو اور ٹس سے عکریں (اس سے) باز رو اور اللہ سے ڈرئے رہو۔ نے نک 
ایر تی خت عزاب دیۓ والا ے۔'' 
اور الد ع و ل تے فرایا: 
ط بلک دود اللہ له وَس بطح الله وَرسُو م تخل ج کس کج ری ین تَحَيّھا 
آلأنمر کرت فیا نک ام ۂے لی وف بھی اله رشو 
رکھے ہہ 


وَیتَمد حْد ود و دحل کارا کر خَلدا ذ 9 هکاو له ڪڌ اٹ هيت 4 (النساء٤/ )١ ٤-1۳‏ 


کے )5( اشک عد یں وو اللہ اور ا کے رسو ل کی فراں بردارب یکمرے گا الد ا کو اہیے 
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اور جو ص اللہ اور اس کے رسول کی اافرا یکمرے گا اور ای کی حمدوں سے کل جات گا ا کو الہ ل 
دوز میس ڈا لے گا جہماں وہ بیشہ رہےگااور اس کے لے رس و اکن سزا موی“ 
اس مو نکی اور بھی بت ی آیات ہیں“ چنانچہ حشرت اہن رکا سے روات کہ ا یکریم ما نے فریا: 
(صُومُوا ری وَأَفْطرُوا لویب فان 2 عَلَيْکم فاقد روا (صحیح البخاري» الصوم» باب 
قول النبي 5ة إذا رأيتم الھلال فصوموا ... الخ» ح:٦۱۹۰‏ وصحیح مسلمء الصيام» باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال. . .الخء ح:۱۰۸۰) 
”چان دک ھکر روزہ رکو اور چان وک ہکرچھوڑ دو اور اکر مع ای رآلور ہو او اس کے لے تراز ہکر لو“ 
اور ”یع م “کی روات مس الفاظ ہے ہیں: 
«فاقدروا له َلثين(صحيح سلمء الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الهلال ... الخ 
(Ai‏ 
یں کا اندازہ لور اکراو۔“ 
اور ایک ردایت میں ہے الفاظ میں : 
(إذا رن الَهلدِلَ فصومواء وَإِذا روء فَفَطِرُواء قن غم عَلَيْكُمْ فاقدروا لما(صحم 
مسلم؛ الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... الخ ح: ۱۰۸۰) 
”جب تم چاند ومو ت روزہ رکھوٴ اور جب تم اسے ومو تو افظا رکرو اور اکر مط لع ابر آاود ہو تو ای کے لیے 
انراز ہک لی" 
اور حشرت الو ہریرہ شک حدیث کے الفاظ ہے ہیں: 
افْکُدُوا لَلاَثِينٌ8(صحیح مسلم؛ الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الھلال ... الم ح:۱۰۸۱) 
نو یں ون شا رکرو" 
گج تخار ی میس ححخرت ابد ہریرہ ا سے ددایت س کہ نہ یکریم مزلم نے فرایا: 
اصوموا ریو وَأَفطروا تہ فَإنْ غب عَلَيْكُم فأكملوا عِلّةَ شان ثيل (صحبح 
البخاري؛ الصومء باب قول اللبي بي إذا رأیتم الھلال ... الخ ح:۱۹۰۹) 
”چاند وک ھکر روزہ رکو اور (عیر کا) چاند رک ھکر روزه مو رو اور ار طح ای رآلور ہو و شعبان کے تمیں ون 
تم لکرو۔“ اور این رط کی رداحیت مس الفاظط ہے ہں: 
«فأكملوا لْعَدةٌ لين 1(صحیح البخاري» الصومء باب قول النبي بلا إذا رأيتم الھلال فصوموا . .. 
الخء :۱۹۰۷( 
”پر یکن پر کر" 


اور الد یرےہ رک روایت شس ے الفاظ یں: 
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کتاب الصيام ... ...کے کی اتد اء و اتجاء اور روییت ہلال کے اکا 


«فصومّوا َلثِینَ يَوْمًا)(صحیح مسلمء الصیامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... الخ 
OA:‏ 
و یں دن ہے روڑے ر 
صرت مزیفہ ٹپ سے ردایت کہ ب یکریم مو نے راا : 
ل تندثوا الَهر حَئی ترڑا اهال از يلوا اليقةَ ثم صُوموا حى ترا اهن از 
ولوا الْعدَةا(ستن أبي داودء الصیامء باب إذا أغمي الشهر» ح ۲۳۲٠:‏ وسنن النساتي» ح:۱۲۸١۲)‏ 
رد رک کے نے ی دی کرد ض کہ چان دک اوا رشان ی) ن پور یک کپ رر زۃ رکوک 
(قوال ک) چاند دہ لوا (رمضا نکی نی پور یکر لو“ 
اور کت کی احادیث می بی کا ارشاد بی ہے 
دالشْھْر يسم وَعشرُون فلا تَصُومُوا حى تروف قن عَم عَلَیْكُمْ ايلوا الْعِدَه تلاي 
(صحیح البخاري» الصوم: باب قول النبي بها إذا رأيتم الھلال فصوموا . . . الخ» ح:۱۹۰۷) 
”یت اشٹیس دن کا ہو ے انا روزہ نہ رکو کہ چاند کے لو اور مر یح اب رآلوو ہو تو یں کی کن مل 
آرن؟ 
بی ول سے ہے تھی ہابت کہ آپ نے فرایا: ”ہی اس طح اس س اور اس طرح ہو ہے آپ نے انی 
انایوں سے اشار ہکرت ہو یری مرت اتو کو ہن دک لیا اور پھر فرای کہ ینہ ای طرح ' اس طح اور اس طح مو٠‏ 
سے آپ نے سب اللیوں کے ساتھ اشار ہکیا اور اس طر حگویا آپ نے اشادہ ىہ فیا کہ مین بھی انیس او ربھی میں 
دنوں کا ہوم ے “© 
امل کم و ایمان تجن حرات صحاہ کرام اور ھتان عظام نے ان اعاریٹ ہی رکو تبو کیا ان کے ساضے رتلیم نکیا اور 
اتی کے موان حم کیا ے۔ وہ شان“ رمضان اور شوال کے چانرو ںکو دی اور مین کے تام اکم ہونے کے باارے میں 
جو شمارت سے مایت ہو ای کے موا کے تے ایا تام مسلمانوں بر بھی بی واجب ہ کہ وہ اک سے ادر ی انداز 
کو اشقا کرس اور اس کے غلاف لوگو ںکی جو آراء ہیں یا انموں نے جو پرعات ابا رکر لی ہیں ا کو پچھو ٹر دی کی وہ دہ 
صرف ای سے اس سلک عوارید میس داشخل ہو کے ہیں نس سے اللہ تال نے جت اور ایی رضاکا دعدہ فیا رکھا چ“ 
چنانچہ ارشار ہار ی تحال ے: 
و آل کک والااصار وارب اتبعوهم اخسن رضي الله عَنہَم 
عه وَاك]ة فم جت ت ی کا الان کرو فا ا مك الت 
بے (التوبة۹/١٠٥)‏ 
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ی کی ابتداء دانتاء اور ریت پلال کے اکم 





”وہ مماجرمین اور انار جنموں نے نے سب سے چک رگوت ایمان تو لکرنے یس سبقم تکی بیز وہ لوک جموں 
اغلا کک اترا نکی پردیی مان نوس میں اوروہ الد ےجو میں اور اس نے ان کے لے ابیے 
باعات تیار کے ہیں :جن کے ی مھریں مہ ری ہیں (ادر) دہ تیشہ ان یس رہیں گے۔ ہے بست بی کامیالی 


ذذ 
کے۔ 





e 


رمضان کے آنا زک طلوع ج رکے بعر عم ہوا 


اس من کے روزے کے پارے م سکیا عم ہے ت نیند ونو کی وجہ سے رمضان کے آغا زک شو رکے بعد 

fy 
چوا جس شک طاو کے بعد رمضان کے آنا زک م ہوا ہو تو اسے چا کہ ون کے باق حص می ان چچڑوں‎ 
کے استعال سے رک جا جن سے روزہ ٹوٹ جات ےک کہ ہے دن ر مضا ادن سے او ر کی شم ادر ی آدبی کے لیے‎ 
ہے جار خی ںکہ و نک وکوئی ایی چززاستحا لکرے ہنس سے روزہ ٹوٹ جا ے لان اسے اس ون کے روز ہک تادینا گی‎ 
کیوکمہ اس نے رس پل روز ےکی تیت نمی ںکی شی ادر یکرم مو کا رشاد ہے:‎ 

2 3ت بت پت الصَیَامٌ قل القَجرٍ فل صيَامٌ له سنن النسائي» الصیام؛ باب ذکر اختلاف الناقلين 

لخبر حفصة في ذلك ح (YY:‏ 

”جو خض بر ے پل روز ےکی خمیت ت ہکرے ا کاروزہ خی ہے۔“ 

ای حدبی ٹکو موان این قرامہ ریہ نے ”خی“ میں نف لکیا سے اور اکر فتماء کا بھی یی قول ہے۔ یار رہے اس 
روزے سے مراد فر ردزہ س کوک ھل روز وکی حیت تو و نکو بھی جائز ہے بشرطیکہ طلوع ٹچ رکے بع دکوئی ایی چچز 
استعال نہ کی ہو نس سے روزہ ٹوٹ جات ہے جیساکہ بی کریم موا کی سنت سے ہے خابت ہے۔ ہم اللد تعالی سے ہے را 
کرت ہی ںکہ وہ لماو ںکو ای رضا کے مطاالقی عم لکرن ےکی اوق عطا فریاۓ اور ان کے صیام و تیا مکو شرف قولبت 
سے نوازے۔ اشہ تح قرب۔ 








غ 


روزہ ای مل ککی ریت کے مطاان مو گا میں آپ میم ہوں 





جب ہے ابت ہو جال ےکہ کسی اسلامی ملک خلا سعودی عرب میں رمضان کا آغاز ہ گیا سے اور اس کا باقاعرہ 
اعلان ک یکر دیاگیا ہو کین جس ملک مس کوئی آوی میم ہو وہاں ابھی رمضان کے آغاز کا اعلان ت ہکیاگیاہو تو اس صورت 
ہی سکیا م ہے ؟کیاسودی عرب میں رمفمان کے آنا کی وجہ سے چم بھی روزے کنا شرو عکر ویں یا اس پک کے مطااں 
رممان کا آغاز و اتا مکریں جماں ”تم ہوں؟ اور ای رح یر کا پر دکرام بھی ای کک کے مطابق ی بای ن جب 
رونوں ملگوں میں چائ دکی ر ہیں ملف ہوں نے اس صورت می سکیا گم سے ؟ جز کم اود عتا وگ الین خی لزا 
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صن کی ایتراء و اتتتاء اور ریت ہلال کے احکام 





اچوا سلا نکو چا کہ دہ روزہ ادر عی رکو اس لک کے مطابقی سرا نجام دے جماں وہ شم م وکیوککے ê‏ 
ارشارے: 
َ٘لصوع يوم تَسُومُودَء وَالفْطرٌ يوم تفْطرودء والأضحى يوم تضخونًا(جامع الترمذي» 
الصومء باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون .. . الخء ح:1۹۷) 
E LF‏ بد سضر اد سا E‏ رک اور 
عیدالا ی کا دہ ون ہے جس میں تم قیایا لکرے ہو۔ '' وباللہ التوفیق۔ 
.ہس ہے اب از 


0800 
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کتاب الهسيام ....... فریت روز ەک عم 





زیت روز هک مر 


ن بر روزہ مرگ ے ۱ 


یس یں سا لکی عمرکا ایک جوان ہوں۔ ری رتقیبآپند رہ سال ی جب میرے وال مماحب نے جھے روزہ ر کے 
کی تلق نبی۔ اس وت می بھی روزہ رھ لتا تاو بھی پچھو ڑ دنا تھاکی وکمہ اس دقت میں روزے کے کی کن و شوم سے 
آشنا نہیں تھا لین بالغ ہونے اور روزہ کے معنی و موم سے آگاہ ہونے کے بعد میں نے ہرر مان کے روزے رکھنا شرو اکر 
وس تھے اور بل بھی ایک روزہ بھی ترک نمی ںکیا۔ ھی راسوال ہے ب ےک ہکیابھےپ گر شت سمالوں کے ان روزو ںکی قتا و اجب ہے 
جو میں نے نی ر کے تھے یار رہے میں نے انار ہ سا لکی ری باقاعدہ روزے ‏ ر کے رو کر ہے ے؟ 

جب انما نکی رند رہ سال ہو جاۓ نے وہ شری ایام کا مکلف ہو جا ےکی کہ ہے عمریلوف تکی گرے ابا 
سان نے بالغ ہونے کے بعد جو روزے ترک کے ہیں ا نکی قضالازم ے۔ روز کی حکمت سے ناواققیت ےک روزہ کے 
لے مزر نی بین کق' لیا اسے چاہی کہ جو دوزے اس نے در کے نہیں یا رک کر پو رے ہیں سیے فو ا نکی قضا بھی دے 
او رکغارہ کی می ہرون کے عوض ایک مکی نک وکھاناکھلائۓے اور اکر ان روزو ںکی کیج تقداد معلوم نہ ہو جو اس نے نیس 
کے و ایاط کے ساتھ اس دن روزے کے کہ ین ہو جا ےک اس تے اۓ ذمہ روزو ں کی ثضاکو لور اکر ریا 


ے۔ والله اعلم۔ 





ان رین 


ایک لڑکی نے“ ج سکی عمریادہ یا ترو سال ہے رمفمان البرک کے روڑے نمی کے وکیا اے یا ای ےگھم 
والو ںک وکو یکنا رہ وہنا چایے؟ اور ار وہ روژ رک لے وکا یرک لرن غار ے؟ 

اجراب ورت الام “ ھل اور بونج تکی شروط کے سات کلف قرار اتی ے اور لوق ت کی علامت خی یا پا اضلام یا 
شرم کہ کے اردگر وخ تکھرورے بالوں کااکناہے با ند رہ مال کی مرکو ی جانا ہے ۔ ار ای لڑکی میں ہے روط موجود ہیں او 
ال بر روزہ واجب سے اور چو روڑے یں ر کے ا نکی قضالازم ج اور ار ان میس ےکوی شرط موجو رنہ ہو لو وم کلف 


(احکام شریعت کی پابند) موی نہ ای کوٹ یکغارہ ہوگا۔ 
ویش 


لڑکی یر روز هکب فرض ہوتاے؟ 
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و 2 ...22 اس کچ وم 
س ےکوی نز موجود ہو اس کے لیے روزہ رکھنالازم ہو گا خواہ ا کی روس سال ہو۔ بت کی لڑکیاں دس ماگیارہ مال کی 
ری میں تی کن ےکی وجہ سے بلغ ہو جاتی ہیں گھران کےگھردانے تسابل سے کام لیے اور یکت ہی ںکہ لی ابھی چچھوئی 
ہے الا دہ اسے روزے میں رین ویے تو ہے ی ےکیوکلہ لڑک یکو جب تی آتا شرو ہو جائۓ تو دہ بالغ اور شری 
اکا مکی ملف ے۔ واللّه اعلم۔ 


سس ان رن سس 


روزہ کے اد وآداپ اور تارک او رکال نما زکاروزہ 


ا 
ایا ال روزے کے بھت سے معا شرن فاندے ہیں “شس ے ملمانوں میں ہے عور اجار ہو ےکہ وہ سب 
کک 
کی اھتوں چ کر اوا کے ہوۓ فتروں کے سار صن سل وک کا مظاہر کرت ہیں ۔ رمضان میں اولاو آدم کے لے شیطان 
کی دیسہ کارلوں میس بھی بس کی وا ہو جا ے۔ روزن ے ے تی پیا ے اور ا کی وجہ معاشرہ کے افرا رس 
الشت و محبت ادر اخروت کے جذ بات پردان چ ے۔ 

سس فان کش سے 


روزے دار کےکرے کے کام 


روزے دا رک وکیا کا مکرتے پاس ن اس کے ل کون سے کام داجب ہیں؟ 
چوپ روڑہ را رو چا کہ وم اطامگٹ ای کے کا مکشرت سے بھا لا ادر الیے کاموں سے اہتنا بکمرے جن سے 
اللہ تنا نے مع فرایا ہے۔ داقبا تکی پامند یکرے۔ حریات سے ے۔ نماز بخان بروقت پاجماعت ارا کرے۔ بجھوٹ* 
بت“ ووی موو عحاللات اور پراش قول و ہل سے اتا ب کر سے ریت نے حرام قرار دا ےکیونکہ ن یکریم 
لو کا ار شار ے: 
من لم تع قول الژورِ والْعَمَلَ بو وَالْجَْلَ فَلَیْنَ شر حَاجَةٌ في أن بتع طَعَاتۂ 
7 ورشرابه“(صحيح البخاري» الصوم» باب من لم يدع قول الزور ... الخ» ح:۱۹۰۳ء وکتاب الأدب» 
ح:9۷٦٦٦)‏ 
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روزہ کے ٹواکر و آواپ اور ”ارک اور کال تما زک روزم 
”جو حص بمو پلت' اس کے مان گل اور جمال کو ترک ت ہکرے لو اش تھا شال کس بت رک 





ضرورت شا دہ ایناکھانا یٹنا پو ڑے۔“ 


سس ج۳ این میں سے 


انطا ری ش۱ راف 


افا ری کےکھانو ںکی تا ری میس اکر امراف سے کام لیا ہاے وکیا ای سے روزے کا نوا بکم ہو ہا ے؟ 
اچاب ضس ال ے روڑے کا ا بپکم ٹیس ہو]۔ روزہ تح ہونے کے بعد ار کی حرام کام کار کا بکیا جائ لو ای 





سے بھی روڑے کاا بک مر ۔ ال الہ افظاری میں اسراف حصب وہل ارشاد بار توالی می راغ ل ې : 
ر ڪڪ لوا رتو ولا رفآ تہ لاج الشند4)6 (الأعراف۳۱/۷) 
”او رکھا؟ اور پو اور يے جان اڑا کہ اللد بے جا اڑائے والو ںکو دوست یں رگتا۔ ' 
ایا مراف بجاۓ خود نوع ہے ج بک ہکھانے ہے میں اعتدال اقتا ر کرم او ضف معیشت ہے۔ اگ ری کے پاں 
رز قکی فڈرادائی ہو ل اسے چا کہ ١‏ مراف کے ہجاۓ صر کرد ےکی کہ یہ ایک انل ل ج 
ےصح وان کو ہت ب 


جو مخ روزہ فو رکتتا سے لیکن نماز میں سستیکرتاہے 





ض نوجوان (اللہ تھالی انی برایت عطا فرا) رمضان وغی رو می نماز میں ت سست یکرت ہیں کین رعضان کے 
روزے بست اتنام سے رھت اور برک پیا یکو برداش تکرتے ہیں. آپ انی کیا شعت نرا یں گے ؟ ایے نوجوانیں 
ر ےا کے 
چوای ہی ان وجا ںکو کے ر ا زی اورا خا ب ان لن 
کہ نماز شماد ن کے بعد اسلام کاب سے ام رگن ے۔ جو حص نماز نہ پڑھے اور کش کی کی وجہ سے چو ڑ رے و 
میرے ریک ران تول کے مطابقیٴن س کی کاب و سنت کے ولا کی سے امیر موی ہے وو کا ی اسلامیہ سے غارح 
اور اعلام سے ریز ہے اڑا ہے محال ےکوی موی عامل نہیں۔ جو منص کار اور مر ہو جائے نے پچ راس کا روہ“ صرق یا 
کوئی اور گل بھی مقبول خی کی وک ارشاد ار ی تال ے : 
$ وَمَامَتَمَهُۃَان تقب متهم سهم إل هر ڪڪفروا اله ور سول ولا يأو الاو 
ِلَاوَمَُ هڪ سال ولابفقود اوشم کیفرد @) (التوبة۹/ )٥٤‏ 
”اور ان لوگویں کے خررج (صدقات) صرف اس لے تول نیس کے جات ےکہ وہ الد اور اس کے رسول کے 
مگ ہیں اور نما زکو آتے ہیں تو کش ست و کال م وکر اور خر کرت ہیں فو ما نوشی ے۔* 
انس آم تکریی۔ میں اللہ عانہ دنعالی نے ہے بیان فرایا ےکہ ان لوگوں کا اپنے ما لکو خر کرٹ کی ان کے کفرکی وجہ 
سے تول یں ہوم مالا اس سے وو مسر ںکو فاکرہ اتا “نیز فران با ری تدای ے: 
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کتاب الصیام سا روڑہ کے ٹواکر و آراپ اور ارګ او رکیل نما زک روڑہ 





رم ور 


ط ینتا لماعم ومن َمل تمہ ا نشوا ڑپ (لفرنانہ۲۳/۲) 
”اور جو انموں نے گل کے ہوں کے ہم ان کی طرف موجہ ہوں کے تو ا نکو اڑکی خاک کی مامن ھکر دیں 
یک 
ہے لوگ جو روزہ فو رت ہیں لیکن نماز ٹیش پڑت فو ان کا روزہ بھی مقبول ہیں بلک ررد ےکی کلہم ہے کے ہی ںکہ 
نماز نہ ڈگ کی وجہ سے وہ کار ہیں جیساک کاب اٹہ اور سنت رسول الد مم سے ہہ طابت ہے لیا میری ان نوجو انوں 
کو تحت ہے ےک وہ الد تعالٹٰیٰ سے ڈریں؟ نما زک پابند یکر اور نما زکو بروفت اور باہتماعت اداکریں۔ الد یی وق ے 
یس اس اس بات کی ات رتا ہو ںکہ جب وہ نما زک پابنلدئ یکریں گے و اس سے الد تدای کے فضل وکرم سے رمضان 
اور رمضمان کے بعد بھی اپنے دلوں میں نما زکی ر غبت اور شوق سو سکریں گے اور نما زکو بردقت اور بتاعت اداکریں 
ےکیوکلہ انان جب اپے ر بکی طرف رجو عکر ے اور ا سکی با رگاہ خرس میس کے ول سے فو ہک رج ے نو اللہ تال 
وہہ کے بعد ے اعما لکو ی شرف بویت سے نوا ز ہے جاک الد تا نے حضرت کرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ 
سے کر فرایا س ےک درشت کا بم لکھانے کے بعد جب انسوں نے بی ی توب ہک ری پو: 


سے میں مر ہر سے کر حر خر صے 2 
ےر اجه ریا فاب عد ودی( (ط۲۰/٢٢٦)‏ 


”ران کے پردردگار نے اآیں رگید کیا ب ا نکی نوہ قجول رای اور انی سیر ی راہ چا 
سس ہے این یں 
جو خض روزہ رکتا سے لین نماز نہیں رحا 
ہیں نے لبتض لمان نوجوانو ںکو دیکھا کے وہ روزہ تو رک ہیں لیکن نماز ہیں پڑت فو سوال ے ےکلہ اس 
خض کا روزہ قبول ہو ہا ہے جو نماز نہ پڑ ھے؟ میں نے !اض واو ںکو ابی نوجوانوں سے کے ہوئے بھی سنا ہ ےک 
روزه نوژ رو روزەتہ رکھ وکوک جو نماز نہ پڑھے اس کا روزہ بھی یں ہے؟ 
جس خض بے نماز واجب ہو اور دہ جان بوچ ھکر وجوپ نماز کا الگا رکرتے ہے نماز تر کر وے تو علاکا ایل 
کہ دہ کافر سے اور جھ خس مض اہی اور ست کی وجہ سے نما ر کر دے ف ایل عم کے ی قول کے مطای دہ بھی 
کافر سے اورجب وہ کافر سے فو پچ راس ا روزہ اور دنر تام پارات رائاں پک وتک ارشادباری تعالی ے: 
¥ وو اشا حط عَتْهُم کا کانوا ِممَلون )) (الأنعام٦/۸۸)‏ 
اور ار وہ لوک (اٹیام) شر ککرتے فو جو وہ ع لکرتے تے' سب ضا ہو جائے.'" 
کین جونمازنہ بے ھے اسے ہے م نی وی جاسل کہ وہ روزہ بھی تر کر وس ےکیوککہ روزہ اسے مکی ادر وین کے قریب 
کرے گا اور اکر وہ الٹہ تعالی سے خو فک وجہ سے روزہ رکتا ے نو پمرت اس با تکی حت امیر کہ دہ نما ز بھی بڑ غ 
سے گا اور جو نمازیں اس نے نمی پڑھیں ا ن کی وچہ سے وہ توّہہ کک یکرے گا۔ وباللہ لتوفیق وصلی الله وسلم علی نبینا 


محمد و آله وصحبه۔ 
فی کی 
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کتاب الصیام سب روڑہ کے وا کر و آراپ اور تا رک اور کائٹل نما زکا روڑہ 





جو ضس روزم رکتااور صرف رمضاں میں ممازبڑہتاے 


جو مخنس رمضمان کے روزے رکتااور صرف رمضمان بی میں نماز پڑھتا سے اور رمضان تم ہونے کے ساتھ ی 
نماز پچھوڑ وتا ے وکیا ای کا روزہ ول ہو جات ے؟ 

مماز اسلام کا ہکن ہے بہ شاوی کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن اور فرش ین ے۔ جو مخ نماز ے 
دتوب کے اا رکی وجہ سے اش سستی وکو تی کی وجہ سے نماز ےک کر ے نو وہ کافر ے۔ جو لوگ رمضان کے 
روزے رک اور صرف رمضان ہی میس نماز پڑت ہیں ا ےکوی الد تا یکو دج کا ریا چاے ہیں۔ دہ بست برے لوگ ہیں 
جو صرف رمضان بی میس اللہ تفا یکو بے ہیں۔ ار وہ رمضان کے علادہ ہا دنوں میں نماز ہیں ہے نو ان کا روزہ کی 


قبول نہ ہوگا۔ 
فو ی 
رمضمان بیس دن کے وقت عورت سے بل تکرنا اور اس کے پاک کو چچھونا 


روڑے داد ار رمضان می دن کے وق کی عورت سے با تکرے یا اس کے پا ھکو چچھوئے 5 اس کے بارے 
سکیا حم ے؟ یاد رے لع کاروپاری ھک اور مارکیٹوں شس ایما ہوا ے؟ 
مر مر دی عورت کے ساتھھ بات چبی کی رک یا اس کے مات نو سے لطف انرز ہو کے قصد کے اخ رمو 
کی تجارتی متقمد یا راست وغیرہ لوک کے لے ہو با قصد د ارادہ کے خیرت ل گیا ہو و ہے رحضان وخ ررمضان میں 
جائز ہے“ لین ار عورت کے مات رشو ذذ کے ارادہ سے ہو 7ے رمضمان مس جائ ہے نہ یررمضان میں۔ رمضمان س 
ڈیا تی کے سا کے 

فو ی 








اس نس کا روزہ جو رمضا نکی راتڑں میں شراب بے 


ایک شض شراب نوی کاعادی سے کہ دہ رمضا نکی راقول میں بھی شراب پتا کان د کو روزہ بھی رک لیت 
ہے نو ایے نیس کے روزے کے پارے می ںکیا گم ہے؟ 
جا شراب چنا اکبر الکبائر میس سے ےکی وہ ارشاد باری تفای ے: 

ا الین ءامنا إا کر لیر الاب لارام رجش بن عمل اشن ابوه لمکم 


یو © اکم ری ایآ برق بک الم الصاف ام امیر رگم ور 

ی ر رر ر ےط ےےے ے گج ار احصرت 

لہ وَعن لصاوو هن َنم سر( (المائدةه/ ۹۰۔۹۱) 

اے ایمان والو! شراب اور جوا اور ہت اور پاے (ہے سب) پاک کام اکال شیطان سے ہیں “سو ان سے کے 
7:٦ 7‏ 3 ا 4 : 

رہنا جاکہ جات پا3۔ حیطان تو ہے چابتا ے کہ شراب اور ہوۓ کے سبب تمارے درمیان نی اور ر کل 


لوا دے اور یں ال کی پا سے اور نماز ے روک دے ‏ وت مکو (ان کیاموں ے)پاز دہنا چایجچے'' 
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کتاب الصیام روز ے ٹواکر و آراپ اور ارک اور کاٹل نماز کا روڑہ 





شراب اگرچہ رمضان و تی ررمضان میس جروقت حرام ہے کن رمضان میں ا کی رمت اور بھی زیادہ شدی ہے۔ 
شراب بے دا ےکو چا کہ دہ الشہ تھا کی بارگاہ میں فو ہکرے“ شراب وی سے اھٹا بکرسے“ شراب وی کے جم 
کی وچہ سے جوکو اہی موی اس پر اوی اور مداصت کا اتا رکرے اور ہہ خت عز مر ےک رمضان و تیر رمضمان میں 
ارہ شراب نہیں پے گا۔ 

جو ص را تکو شراب پا نے و اس کا روزہ یی ہے جب کک وہ انش تخا کے لیے روز ےکی غیت سے طاو ر 
سے کر غروب آفیاب ک ککھانے ہے اور ان تام چزوں سے رک جا جن سے روزہ ٹوٹ جا ۔ 


بس اوت بے 
روز ےکی عالت میں تام دن سویا رہنا 


ایک شس روز ےکی عالت میں تتام ون سوا رتا ہے اور صرف فرض نمازوں کے لیے بیدار ہو ہے (نماز پڑھ 
کر برعو ہا ج لو اس کے روڑے کے پارے می کیا گم ہے ؟ 
ہے سوال دو حالتوں بر تل ہے: 

ایک عالت ٹوب س کہ ایک دی مارا رن سوا رہتاے اور دہ د نکو بیرار تی ہیں ہو٣‏ نے بے نک ہے سگناہ گار 
اور الہ تعاٹی کا تاران س کہ ما زکو اوقات کے مطالقی اوا سک رب اور پچھرباجماعت اوا سک رن کہ ترک بقاعت تام 
ہے اور اس سے روڑے کا اج وتا بکم ہو جائۓ گا۔ ا سکی مثال ا سے ہے جی ےکوی مخ کل نو بے کر رجاه د برہلکر 
درے۔ اریے من سکو چا کہ انل تال یکی جناب مس ب ہکرے اور ٹیر سے بیدار م وکر اللہ تدای کے عم کے مطالق نمازوں 
کوان کے ا وتات میں ادا رے۔ 

وو سیا عالت ہے کہ آل و نکو سوے کر وش ازو ںکو ان کے او تات میں پابصاعحت کی اراکرے لو ہے آو یگناہ 
گار نہیں ہو گا کن زیادہ سد ےکی دجہ سے ا آ پک مکی رسے ځرو مکرے گا کیوگگہ ردزے دا رکو چاہی کہ دہ دن 
کے وقت نماز زکر ای“ دھا اور قرآن می رکی لاوت میں شغول رہے کہ اس روزے میں مت ی عبار ہیں کا ہو ماس“ 
انان جب روز ےکی عالت میں عبارت کا اپنے آ پکو عاری بنا سے نے اس کے لیے در ایام میں بھی عباو کرم امان ہو 
جا ما ے اور اکر وہ روز ےکی مال میں کی سی کو اہی اور آرام ئد ی کاعادی بین جائے فو وکر ایام میں بھی ا یک کی 
مارت موی“ روز ےکی حالت می بھی اسے عبادت اور اال صالہ بہت دخوار موس ہوں گے۔ ازا اس شف سکو میری 
تحت پہ کہ روز ےکی عالت میس مارا رن س وکر ت ہگزارے بگمہ اس وق یکو زیمت جانے اور عپارت می ںگگزارے۔ 
اللہ آج کل تال لی نے یی اتی رکنڑ یشنر زاوراس حطر حکی اورگھی بہ تی س ٹنیس عطا غرم ھی ہیں ج نکی 
وچر ے روڑے رکنا مت آسان م ھگیاے۔ 


سح فو سے 
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کتاب الصیام ........ رمضان ٹں افظار اماک 


رمضان میں افطار و اماک 


ازان کے ووران یا تو ڑا عرصہ بعر ج٠‏ ککھاتا 


ارشادہاری تقال ے: 

ط لوا اش ا حى بن لك حيط ألأَيض مى ای السود ہر 0۱۸۷ 

ناو رکھاوٗ اور پو بمال خ کک تمارے لے ک کی سفید دھاری (رات ک) اہ رھا رل ے ا 

3 اس خش کے بارے مم سکیا عم ہے جو اذان کے وقت اپنے ری کے کیا نے پیی ےک و کم لک یا ااك کے بھی 
پیر رہ منٹ بعر ت ککما ہنا رہتا ے؟ 
ار سوال میں کورہ شخض ہے جانا ےک وہ گج طوع ہونے سے پل هکھا فی ربا ہے نو اس پر فا ہیں اورآکر دہ 
جانا کہ مع طلوع ہو یکی ے و پچھراسے قضا وہنا ہوگی اور اکر اسے عم نمی ںکہ وہ طلوع بے پل کھا پیا رباج یا بعد 
می ے پچ ربھی اس کے زمہ قفا ہیں مو یکوک امل تو بقع لیل ے لیکن مو یکو چا کہ دہ ردزے کے بارے میں 
اباط سے کام لے اور جب اذان سے تذکھانے ہے سے رک جائے الآ ےکہ اسے معلوم ہ وک ہے اذا لع سے پل تھی۔ 


0 ا 


اپ سک روزہ جو ازال کے وق گے 


جو خض ازان رکو نک رب یکھانا بین جا ری کے اس کے روزے کے پارے می سکیا عم ے؟ 
مون کے لیے ضروری ےک جب طلوع جروا ہو جائے نذدہهکھرانے ہے اور وکر مفطرات سے رک جائے 
ج بک روزہ رض ہو خلا ےکہ رمضان کیا نز رکا یاکغارہ وکر کا روزہ ہوک کہ ارشادباری تال یٰ ے: 
ط وکوا روا حى بن لک اَی ايل مى الیل الو من الجر تر ایشا يام إل 
1 (البقرة۲/ ۱۸۷) 
”او رکھاوٗ اور ییو یہاں ت کہ تمارے لے کی سفید وهار (را تکی) ساو و دھاری سے دامح ہو چاۓ 
پچھرروڑہ ( ر ھکر) رات تک لوراکرو.“ 

ج بکوئی شس ازان نے اور اسے معلوم م کہ یہ اذان رج فو اس پر وبحب ہ کہ دہکھانے پیےے سے رک جائے۔ 
ار موؤن طورع شر سے مل ازا رے رہا ہو نے ر رک جانا واجب یں بل کیان ینا چا سے“ کہ جروا ہو جاۓ اور 
ار ہہ معلوم نہ ہوکہ ازان بے لہ ج یا بعد میں تو پھراففضل اور زیادہ اط بات ہے ہ ےکم رک جا اور اکر اذان کے 
وت بج ھکر پی لا ای سے پکھ نقصان یں ہو کی وککہ اسے طلوع ٹھ رکا عم یں ہے۔ 

یہ معلوم امرس کہ جو لوگ شمروں میس رے ہیں “جماں گن کی روشنیں ہو ہیں دہ عین سج وت بر طلوع چک معلوم 
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رمضان ٹن افظار و اصاک 





ی ںکر کح انا اعیاط ای میس ےک دہ اذان اور ا نکیلنڈدوں کے مطااق عمل کر مجن ہی ںکھفٹوں اور منثوں کے 
ساب سے طاو ٹک تی ں کا امیا ہوم سے کہ یکرم یم کے اس ارشاد بر مل ہو کے: 
لدع م ريبك إلى 6 ريبك (جامع الترمذي» صفة القیامةء [باب حدیث اعقلها توكل. . .] 


حج:۸٢٥۲)‏ 
جو نے کیک میں بل اکر ہو ا سکو پچھو ڑکر ایی چ ڑگ ایا رکر جو تک میں متلاکرۓ وا ی ےہ ہو۔“ 
ت زآپ کے اس فران پر گل ہو کے: 


اص اق تقی الشہهَاتِ اما لدینه ء وَعِرٴضهِا(صحیح البخاريیء الإیمان ہاب فضل من استبرا لدیل 
ح :0۲ صحیح مسلم » المساقاة باب أحذ الحلال وترك الشبھات: :01044( 
”جو نیس مات سے گیا ای نے اپنے دین اور ای عز تکو پچ لیا۔ ' والله ولی التوفیق۔ 

سے ہا از 


جب روزے وار اذان بے بعر نہ فی لے 


| سول | جب روڑے دار ازان برستت کے بعد ہیا لے وکیا اس کا روزہ ی ہو گا؟ 
اچوی ایا جب روزے داد ازان رکو لے کے بعر پھے فو ا سکی صورت ہے ہ کہ آکر مزن نے وع ب کے بعد ازان 
کی ہے راان کے بع دا یجان خی اد ار زان یع کچ سے پک ےکی ہے ت رکا ےکی ن یں 
کہ ار شار پاری تما ی ے: 

ای یف اتترام اکب اک لک ور اروا ی بک لالط الاش رر از 

السود النجر € (الیقرۃ٢/‏ ۱۸۷( 

”اب (ت مکو افقیار س کہ ) ان سے مباشر کرو اور الد نے جو سے لیے کلیہ کی ہے (یشن اولاد) اس 

کو(اللد ے) طل بکرد او رکھا اور یبد یماں ک کہ کی سفید داری ( رات کی) سیاہ دحاری سے الگ نظر 

۴ 
اور نچ یکریم م نے فرمایا تھا : 

ل بدا ون بای فكوا اتارک یا اد ان أ كتوم فک له 


لم ال لص البخاريء الصوم؛ باب قول النبي ية لا يمنعنكم 80+" 8 
ح. ۸۰۶۰ء ۹ وصحیح مسلم» الصیام؛ باب بيان ان الد حول في الصوم . .. الخ ح ۹Y:‏ وما ہین 


+ 
ڏن 


القوسين لفظ البخاري) 
”یلال را تکو اڑان گے ہں للڑا مکھا ییو“ کہ این ام توم کی اذا کو کن لوک وکلہ وہ اذان ہیں کے 
7 اکہ ر وع ہو ہاسے۔“ 


مو زخو ںکو بھی چا یی کہ وہ قاط سے ام لی اور اس وقت کک ازان نہ کہیں جب کک گی مورار نہ ہو جانے یا کے 
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کتاب الصیام ........ رعقان شش اظار و اسک 





وت رین دا یگیڑیوں کے ریہ وع جریا تین نہ ہو جائے کہ دہ لوگو ںکو دوک نہ رے کیل" غ 
اشیا کو حرام نہ قرار وے کی اور نماز تچ رکو تمل ازو مال نہ قرار رے گیں۔ وقت ے ٹل اذا دٹنٹے کے اور بھی 


بست سے مقصانات ہیں۔ ۱ 
سس ہم این یں 
جو خض طلو بے بع دکھاے چ اک روزہ نیس 


| سول | وی ] می نے سوموار کے دن تی روز ہی نی ت کی کان اذان ج رکے بعد میس نے ی لیا وکیاہے روزے کے تم لکرم 
پاب ؟ کیا اس کا ذاب لگا یا یں ؟ جو فص خی روزے میں اذان ٹج رکے بع رکاپ لے کی اسے ی رو کم کیا 
چایے؟ ر شای فہائیں۔ ج ز اکم الله خیڑا۔ 
روڑے دار ے لے ضرو ری کہ جب اس کاروزہ فرض ہو فذوہ اس وق کھانے ہے اور دن تام ایی اشیاء 
سے رک جاتے جن سے روزہ ٹوٹ جانا سے “جب اسے تین ہو جا ےک برطو م وی ہے یا وہ کی اییے موذ نکی اذان 
سن نے ج سک عاوت ہے س کہ تلور ٹچ رکے بعد اذان دتتا ہے یا اذان دی کے لیے ایی ےکیلنڈ رکو سان رتا ج جس 
یس لو ٹورک اوت بے م اط کے سا در ج کے کے بول ار خاد با ری تھی ے: 
ط وکوا شرا عق يک تر حط اليس و ال الاور م الجر > 
(البقرة۲/ ۱۸۷) ۱ 
”او رکھاو اور بیو بیمال ج کک تمہمارے لیے کی سفید وھا ری (را تکی) سیاہدھاری ے وار ہو جاۓ۔' 
اور کرم یر نے نرا تھا: 
ن بالا دن بلَیل؛ فکُلوا FEE‏ ادي ابن 2 آم مَکتوم) (صحیح البخاري» الأذان: 
باب نان الأعمٰی إذا ... الخ ح:۷٦٦)‏ ۰ 
”ہلال را تکو اذان دیتاے مکھا ید ش کہ این ام توم ازاك وے۔ '' 
ان ا موم ایک نابنا آدبی تھے دہ اس وقت تک ازا نہ وی جب کک ان سے بے کا جا کہ لع ہ وی ہے © 





¥ ج 

ار طلوع رکے بعد اس ےک ھکھا پی لیا اکوئی عفر چی راتا کر لی فو اس کا روزہ بال ہو جائۓ گا“ اسی طرح شی 
روزہ رکھنے وانے نے بھی اکر طوع ٹچ رکے بعد بج کھا بی میا با کوک مفط رن استع لک رب نے اس کا ردزہ بھی ٹیس ہو گا پال 
اہ زض اور قل روزے میں اس اختپار ے ضرور فرت ےک شی روز کی حیت و نک و کی کی جا کق ے بشرطیلہ طوع 
تھے بعد سے روز ہک بی تکرنے تک بآ ھکھایا پا نہ ہو اور ہحکسی اور ایی رکو استعا کیا ہو یں سے روزہ ٹوٹ ہا 
ے۔ ا کی یل ترت ماتخ وڈ کی یے ردایت س کہ ایک دن نی و میرے ہل نشیف لے اور آپ نے فرایا: 

هَل عَْدَكُمْ شي فَقُا: لا قَالَ: قي ن صم مت و 2د نقا× کرت 
ال آرریں فَلقَد اأَميَث سانا فال اسح سلپ فیا 


م 


اھ 


الله ! هدي لا ح 
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کتاب الصصیام .......... رمضان شس افظار و اساک 





باب جواز صوم النافلة بنية من النهار ... الخء ح:٤١٠١)‏ 
کیا ییار ے پا سکھانے کے لے چک ہے؟ * م نے عو کیا س 7 آپ نے فرایا چرم روزہ رک یت 
موں“ ایک دن آپ پچھ رتشریف لائے و م نے عر سکیا اے اٹہ کے رسول! ہمارے پاس علوے کا حو آیا 
سے و آپ نے فرایا کے بھی رکا (آپ نے فرمایا) شس نے فو ردزہ رکھا ہوا تھا۔ ب رآپ ےکی ل“ 

نیت کے بارے میں نے ن یکریم موی کا یہ ار شماد ے: 
نَا الأَمْمَال باللّيًاتِ: ونما لكل امرىء گا توی)(صحیح البخاريء بدء الوحى» باب كيف 
کان بدء الوحى ..٠.‏ الخ ح١٠‏ وصحیح مسلمء الإمارة» باب قوله بإ إنما الأعمال بالية ... الخ 
ح:۱۹۰۷) 
ام اعمال کا عار نیل پر ہے اور ہ رآدبی کے لیے صرف وی بے ہے جن سکی وہ می تکرے۔'' 

ہے سے 


جو روزے وار ورع ریا روب اقاب میں کی وج ےکم لے 





اس خض کے پارے می ںکیا م ہے جو وع ریا خروب اقاب میس تک کی وجہ ےہ کیا بی ے؟ راشای 
ای الد تمالی آ پکو اجر وناب ے لوازے! 
جھ خض طلو برس نک کی وجہ سےکھا ی لے فذ ای مرکو یکفارہ وغیرہ ٹنیس اس کا دوزہ چ کی وک اصل 
بقاء یل ے مان مومن سے لیے عم شریعت ہے س کہ دہ وین میں اعقیاط او رکال صو م کے یش ریک کے وقت سے 
پل پل حر یکی لے۔ 

جو نس روب آفآب میس تک کی وج سےکھا پی لے و اس نے ی کی ہے' اسے ا کی قضا دی مو یکوک اصل 
بقاء ون سے او رکسی لدان کے لے ىہ جائ ںککہ دہ خروب آفاب کا نشین کے بغیرردذہ افظا رکر لے اکم ا زم ین 
نالب ہے ہ کہ سوررح روب م وگیاے۔ وا وی اتوق ! 

سس وای )سے 


راو سے اعلان نکر روزہ افطا رکر ریا 


سو | رخضمان خی ایک ون او سے رٹاو سے ہہ اعلا نکیاکہ اب سے دو منٹ بعد اڈان خرب موی کان مل ہ کی 
مر کے موزن نے ای اہ میس ازان دینا شر کر دی لو ان دوٹوں یس سے سک اہج عکرنا زیادہ تر ؟ 
ار مون غروب آ ناب کا مشار ہکرنے کے بعر ازا ن گتا ہو اور وہ قال اتتا ہو فو ہم موز نکی یرو یکریں کے 
کوک وہ وات موس لی غروب آفیاب کا مشاپر ہهکر کے اذا نکتا ہے اور اکر دہ سور وک کے بے مھ لسکھڑی کے 
کر اڑا کٹا ہو تو بر تن الب ہہ س کہ یرلو کا اعلان زیادہ کچ ےکی وک ہگھڑیوں کے اقات مخلف ہوتے ہیں“ انا 
رلو کے اعلا نکی یری زیارہ کے ۔ 
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کتاب الصیام رمضان یں اذطار و اصاک 


تن مالک میں سوررح بت اجرسے خروب ہت ے 


مار ے ملک میں سور شا مکو ہے نو با ساڑھھ وس ہے غروب ہو ہے فو ہ مس وقت افلا رکریں؟ 
آپ ای وقت افطارکریں گے جب رر زوب ہو گا۔ جب تک آپ کے ہل ون رات کا ددراضیہ ہیں 
کفٹوں بر “سمل ہو گا روزم فرض ہو گا خواہ و نکتنابی مہا ہو۔ 

ان یں سس 


اسو ]امیر ے نید یا۔اوراس سے اور کےشاکی علاقوں می مسا رانو لکورات اورون کے طول واختق را رک وج تم شکل 
پل آئی ‏ ےوہ یہاں دن با ں کھت ا اور رات مرف دو نٹ کی ہو ہے اور گے موسم می صو رتال اس کے 
بس موی سے جلیساکہ ایک سا لکو ىہ صورت عال بش آئی جب اس کا رمضمان میمش ال سےگزر ہوا۔ ای اکنا سے 
کہ لت علاقوں یس دن اور رات بھ جچھ ماہ کے بھی ہوتے ہیں تو سوال ہے س کہ ان علاقوں میس روز ہ ہکس طح رکا 
سے سر و ری بح روزے رکھیں گے؟ 
یا ان علاقوں میس مشک مرف روزہ کے وال ہی سے نی بللہ ہہ مکل نماز کے حواثے سے بھی سے کن ار ان 
ا J E‏ سک U OIL‏ 
تی علاقوں میس دن اور رات چ بی ہہ کے ہو کے ہیں ہے لوگ اپے روزوں اور نمازوں کے او قات کے اند اڑے مقر رکر 
یں کے لیکن سوال ہے س ےکہ ہے انداز کی اب سے ایا جا گا؟ حش بض یل م ہے گے ہی سک کے گرمہ کے اوقا تکو 
معیار بنایا جا ےکی وک کک ہکرمہ ام القریی ہے اور ام دہ نز موی سے یں کی اقا کی جائے “شس طرح اما مکی اتکی جائ 
ےک ٠نس‏ کہ شاعرن کماچ۔ ع 
«عَلى ران ا ل يقتي بھُا) 

بض ایی عم نے ب اما کہ الن علاقوں میس پار نٹ کا ورن اور بار نکی رات شا ری جا ےک یکوک رات ون کے 
لے معترل وتك بی ے۔ حش عض ایل گم کہا ےک ان علاقوں کے اس تریب تر ملک کے اوقا تکو معیار مقر رکیا 
جائۓگاجماں رن رات مول کے مطابق ہوں بی تول زاره را ےک وگ د ریب ترین علاتے ا بك ے زیادہ ل دار 
ہ کہ ا نکی اتا کی جافے' جخرافیائی انار سے بھی ان کا موم ان کے قریب ترین ہے ازا دہ اییے تریب تربین علاتے 
کے اوقا تکو اپنے لیے معیار قراردیں جماں دن رات مول کے موان ہو اور ای اوقات کے مایق نماز اور روڑےکو 
اداکریں۔ ۱ 

غا میں سے 
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کتاب الصیام وم امور گن ے روزه ٹوٹ جا اے 


وہ امو رن ے روزم ٹوٹ صا اے 


یس ہے پوپچھنا چاہتا ہو ںکہ رمضان کے ممینہ میں دن کے وق خت ز یکرن ےک اکیاکفارہ ے؟ کے ہے معلوم 
کہ ہے جائز ہیں“ لان سوال ے س کہ اس اکفارہکیاہے اگ رکو یکغارہ ہے و اسے وضاحت سے بیان فادیں ؟ 

مخت زیی رمان اور خی ررمضان میں جائز ٹنیس بل ہے گناہ اور جم ہے۔ اس کاکفارہ ہے س کہ مکی توب کی جائے 
اوراہیے تیک گل کے جائیں جو براتیوں کاکغارہ ین جاتے ہیں ۔ چوک اس حل ہکا ار کاب رمضان یں ون کے وشّت ہوا 
ہے اس لے اس کےگناہ مس اور کی اضافہ ہ وگیا۔ لیا رورت اس ام رکی س کہ بی کی وب کی ہاے ”کت کے سار 
اکال صالہ اور الد تفای کی اطاعت و بنرگی کے کام کے ای اور نف کو حرام موت سے روک جائے۔ اس دن کے 
روز ےکی قضا بھی ضردری ہے سے مشت ز یکی وجہ سے خرا بکر ایا تھا۔ ار صدق دل سے فو کر لی جا و الد 
تھی اپنے ہنرو ںکی و ہکو شرف ولیت سے وا زکر ان کے مہو ںکو محاف فرا ریا ے۔ واللّہ اعلم۔ 

ےس ےآ اون نے 


روزے را رکا لاب کا نگتا 


روڑے وار ار احا پکو گل نے فو اس کیا گم ے؟ 

اعاب روز ےکو نقصان نی وا اسے کے می کو حرج ہیں“ تھوک دیا جا فو یرک یکوئی حرج میں یں 

البتہ من سے حارج ہونے وانے کھنکھار یا ناک سے تارج ہونے وانے ربمن ٹکو جو ور تقیقت مما ہوا کم ہو ہے او بھی 

ینہ سے نار ہوا ے اور بھی مرک طرف سے آ ہے“ اجب ےک توک دا جائے ' باہ رکال وی جائۓ اور اے تہ 

گلا جاے۔ ہاں الم احاب سکوگی حرج ضس اس سے مرد یا عورت کے روز ےک وکوئی نقصان نیس نیت 
ان باز 


جب روزے دا رک یکرے یا ماک صا فکرے اور تیراراوی طور پر پائی علق تک چلا جاے وکیا ای سے روڑہ 
فاسہر ہو ہاسے ک؟ 

جب روڑے وا رک یکر ے یا نک میں پانی ڈالے اور پان اثر تک چلا جا و اس سے روزہ نہیں ٹوے کوک 
٤‏ نے قصصددارادہ سے الما ہی کیا اور ار شار پاری تغل ے: 


ون ما تد ت لونک (الأحزاب۳۳/٤٥)‏ 


0 
xX 
۰ 
4 
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کتاب الصیام اتب LPS‏ سے روڑہ ٹوٹ پااے 





تن جو کام تم دی ارارے س ےکرد(اس بر مائیزہ او رگناہ ےت 
سان یں 


س ےک یکرتے ہوسے پائی گل لیا 


می نے ایک د کی کے بعد پا ی لیا اور جب ایک عالم سے فی ب چان انسوں نے فر کہ آپ برکوئ یکفارہ 
ونیں نہیں ہے یاد رس کہ می نے قصددارادہ سے ہہ پائی نی فلا تھا۔ نو سوال ہے س کیا ھب ہکوئ یکغارہ ورو ہے ؟ 
اس وج سے آپ کو یکغارہ ہیں ہو گا اور ذکورہ تی نے آ پکو جو فو دیا ہے دہ ی ہے اس ل کہ اول 
ہے آپ سے جمالت اور رم صعرفت گ مکی وج سے ہوا۔ ما :اس طرح علق کک آنے والا نی ت ب یکم ہو ]ہے اور 
ما : ایہا عھو] خی راخقتیاری طور پر مو ے۔ 

سس ہے این جر 


. رمضان س سوا کفکرنا 


| سوال ] ب لوگ رعفمان س واک نی کرت اک روزہ خراب تہ ہو جاسے ۔کیا ہے بات ج ہے؟ نیہ رای ںکہ 
رمفمان میں سوا کفکرنے کے لیے افضل وق کون ہاے؟ 
رمضان میس ون کے دقت با وکر اپےے ایام می جب روزہ رکھا ہو سواک سے پر می زکرن ےک یکول وج یں 
کوک سوا ککرن فو سنت ے اور جیساکہ جح میٹ میں سے : 

دالمَوَاكُ مَطهرة لم مَرضاة لِلرَب؟ا(سٹن النسائيء الطهارة» باب الترغيب في السواكء ح:٠٥)‏ 

”سوا کرام ہکی مفال و ارگ اور رب کے رای ہوئے کا عیب سے“ 

پر وضو اور نماز کے وفت سوا کفکرن ےکی بست لی آکی ہے“ ای طرح نید سے بیدار ہونے کے بعد اد رگ ےس 
واشخل ہوتے وقت موا ککرہ بھی سنت ے۔ صوا ککرنے سے روزہ فاسد نہیں ہو ال الب ار مسواک کا ماب میں 
زا نہ اور اث ہو تو پچھراس لعل بکو نہ کیں۔ ای طرح سوا کک رے ہوۓ اکر مسوڑہوں سے خون کل آے و اسے بھی 
نہ تسان چیزوں کے ن سے ار آپ پر ہی زکریں و کش سوا کفکرنے سے روڑے پرکوئی اش نی پڑنا۔ 

بے و سس یں 


روڑے دار کے لے ٹون پیٹ کا اتال 


کیاروزے دار کے لے رمضان میس دن کے ون روز ےکی عالت میں وخر پیہٹ استعا لکرنا ہار ے؟ 

اس سکول رج یں اش ریہ ہے اتا کی جات ےکہ اسے کے نہ پائے۔ نس طح روزہ دار کے لیے دن کے 
برای اور ری حصہ میں سوا ککرن جائنز ہے ای طرح ٹور یٹ با جن وغیرہ استع لکرم بھی جائ ہے۔ !حض ایل علم 
نے زدال کے بعد سوا کفکر ےک وکروہ قرار وا ے گھریہ ایک رجور قول ہے اود یی بات بی ہ کہ کی وک بھی 
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وہ امور تن سے روڑہ ٹوٹ جا) ے 





موا ککر روہ یں کیو کہ نی زلم کے اس ارشاد کے وم کا ہے تاضا ے: 
«لسواك مَطهرة لمم مَرْضاة للب (سنن النسائي» الطهارة» باب الترغیب في السواك: ح:٠)‏ 
”مسوا ککرنا من کی صفائی و باگجڑگی اور رب کے راضی ہہوتے کا سہب ے۔ “> 
ای رع رسول اللہ یم نے ہے بھی رای ہے: 
طول أن اس عَلى أتبی لأََزنهُم بالسواك مع كَل صَا5(صحح البخاري» الجمعةہ باب 
السواك يوم الجمعةء ح :۸۸۷ وصحيح مسلمء الطهارة» باب السواكء ح:۲٠۲)‏ 
”ار امت کے مشقت میس پٹ جائ ے کا اندیشہ نہ ہو یں ہرنماز کے ساتقہ سوا ککرنے کا گم رجا“ 
ہرمازیس نے نمراور گم ری شال ہیں اوریہ زوال کے بحر ہیں ۔(للفرا“علوم مواکہ زدال کے بعد سوا کک راچھ یکرو یں) 
سس چا این از 


روز ےکی عالت میں وی برش کا استعال ؟ 


کیا روز ہ کی عالت میں پپییٹ کے ساتھ وھ برش استعا لکرنا جائز ے؟ ٹوچ برش استعا لکرنے سے سو ڑعوں 
سے تھوڑی ی مقدار میس اکر ون انل آآئے پوکیااں سے روزہ ٹوٹ جا گا؟ 

روز ہ کی حال میں دامو ںکو پال“ سواک اور وھ برش ور سے صا فکرتنے می سکوگی حرج س۔ حض ایل 
علم نے روزہ داد کے لے زوال کے بعد سوا کر ےک وکردہ ھا ےک وہ اس سے روزہ رار کے مت کی بو زا کی ہو 
ہا ہے کان ی بات بے ب کہ سوا ککرم تب ے خواہ رن یدای حصہ ہو یا ری اور اس کے استعال سے منہ 
کی وہ لو زا ل نمی مون صے مریٹ میں ”تخلو ف* کماگیا ے۔ ہاں ابت اس سے دات اور مہ بداو“ تارات او رکھھواے 
کے ریزنوں سے ضرور پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ پپیٹ کا استعال بظاہ رکروہ معلوم موت ےک وککہ پبیٹ میں خوشپو اور 
زا لہ ہو ے۔ الا مرشہ کہ لعاب دن کے سات لے کی وجہ سے آوی اسے ل مہ لے لزا ے پیٹ کے 
استعا لکی ضرورت ہو نو وہ اسے ازان نر سے بحل استعا کر لے اور اکر وہ د کو استعا لکر لے اور ہکن کول انولیشہ دہ 
ہو نو پچ ر(و یکو بھی اتا کے میں )کوئی مرح نیں۔ اکر برش یا سوا کفکرتنے سے تھوڑی ی مقدار میس مسوڑہوں ے 
ون کل آآے و اس سے روزہ ی ٹوف۔ والل اعم 

س چم ابی جر س 


| سوال ] کیاکی اہے تل وغیرہ کا استعال روزے کے لے قصان دہ او یں سے جو جل رکو چکٹا کے مین جلد تک انی 

کے میں رکیاوٹ شر بنے؟ 

روز ےکی عات می بوق ضردرت مم پر تل لگانے م سکوئی مرح خی سکب ھکل یل سے جل کا مرف اوی رکاحصہ تر 

ہو سے اور تل یم کے اندرداشل نیس ہو او راگ ریہ مساموں سے اندر را قل ہو بھی جائے اس سے روزہ نہیں ٹوق۔ 
.ےمد اون ران س 
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روزہ وار کے لے ئر یکااستعال 


| وال ] کیا نماز و روز ہک عالت میس پالو ںکو ند ی لگا ہار ج ؟ بیس نے سناہے ن ری کے استعال سے رد زہ ٹوٹ جاج ؟ 
چوایا| ہہ بات جع نس ہے۔ روز ہک عالت میں مندی کے استعال سے روزہ نہیں وتا۔ جس طرح رہہ کے استعال 
سے اوران ا آگے میس ددائی کا قطرہ ڈالے سے روزہ نہیں وتا ای طرح رہ مندی لگانے سے بھی روزہ نیس توف اور 
اس سے روز ےک قطعاکوئی نتصان ہیں بچا۔ 

روران نماز ت دی کے پارے میں جو پچ ایا ے نے معلوم خی ںکہ اس سوال س کیا مراد ہے کی دنہ ننس عورت نے 
ماز بڑہنا ہوگی اس کے لے تو ہے کن خی ںکہ وہ ہمندی لگاۓ (کیوککہ اس طرح اس کا رتا ہو گا)۔ شابد سوال سے بے 
راد ہ وک اکر ممندی گی ہو کیا اس سے وضو ہو جائۓے گا؟نذ اس کاواب ہہ ہ ےکہ ”تی کے اسقمال سے وض وکی مت 
پرکوئی ا نمی پٹ کیوککہ من ری کے استعال سے جم پ ےکوی ایی تمہ نیس یھی جو جل تک پان کن میں اکل ہو کیو کہ 
ہندی کے استعال سے مم پر صرف رگ نلاپ رمو ہے“ ججمہ وضو پر دہ راڈ انراز موی ہے جس کا ایہا وجود ہو جو جلد 
تک پائی سے کے میس رکاوٹ ہے“ ازا اک رکوگی ای چزاستعا ل کی ہو تو ضردری س ہکہ اسے وضوکرنے سے پیل دو رکر را 
جائۓ )کہ وضو م ہو کے۔ 





ا یں ےت 


رمضان میں ون کے وفت خوش وکا استعال 


سوال روڑے دار کے لیے رمفمان میں دن کے وقت عطریات کے استمال کے پارے می سکیا حم ہے؟ 

چو رمضان میس رن کے وقت عطریات سے استعا لکرنے اور یں سوگھین سکوی حرج ہیں“ اں الب بخور 
(خوشپووار دحو )کو نہیں س وکین چا ےک وکمہ اسے س وگنہ سے دعواں معرے تک کج جانا ہے۔ 

این میں 


رمضان س وشو اور ر عو یک احمل 


| وال ] کیا رمان میں ون سے وقت خوشبو شزا عط و “کولون اور صنرل وخ کی عون کا استعال جائز ج ؟ 
جراب' ں خوشب وکا استتعال جائز ے بشرطیلہ (صنرل وغیر دی) دعو یکو نہ سو کے ۔ 
-۔ ٹچ این باز 


کیا روز وکی حال می سکھانا پان وا کیل ا سے پچکھنا جئز سے کہ دوہی محلو مک سک ہک کیان اپ کیا چ یا س ؟ 
اب بوقت ضرور کی کے می سکوئی حرج ٹنیس اور وہ اس طر کہ زبان کےکنارے کے سات رکا ےکی یری اور 
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وہ امور گن ے روزم ٹوٹ جاتاے 3 
تین ونی وکو چکے لیا جاۓ لان اسے لکلانہ جا بلمہ فور آمنہ سے تال دیا جاے۔ ان شاء اللد اس سے روہ فاس نہیں ہوگا 
ھ 
يجس انون سے 


جو کس بو لک رکھا پی سے اس کے بارے می کیا گم ہے ؟ جو ف سکم یکو بھو لک کہا سے لے ہو سے کے دکیا 
ممه ہے 
ا ج ردزے دار بحو کر جح ھکھایا پا لے اس کا روزہ جع ہے لیکن اس کے لے ہے داجب سےکہ اسے جب 
ہے وو پھ ہر وا ےہ موا 
ضروری کہ اسے کی مہ سے نکال کر پچیتکگ رے۔ 70 9--- 0 
حدربیث ہے جو عرزت الد ہریرہ ر سے روک ے: ۱ 
امن سي وهو صَائمٌ فاکل أو شرب فليم صومه فما أَطْعَمَه اله رَسَفَاہه (صحيح 
البخاري؛ الصومء باب الصائم إذا أکل أو شرب ناسیاء ح:۱۹۳۳ وكتاب الأيمان والنذورء ح:1114 
وصحیح مسلم» الصيام» باب أكل الناسي وشربه ... الخ» ح:١١٠٠‏ واللفظ له) 
”جو روڑے وار گول جائۓ او رکھا بی ے لو اسے پاب لہ وہ ایا روزم عم لکر نے 'اے الہ تال ۓ گھایا 
ایا چ“ 
کوئی ای اکر بو لک کی ممنوع نل کا رکا بکر ٹیش نے دہ تقایل مواغرہ نیس ہے“ ارشاد بای تال ے: 
۶ َال ما ضاران تا از کا4 (البقرة۲۸۹/۲) 
اے ہمارے رب! اکر ہم سے بھول چوک میں جو فصور ہو ہیں فو م سے مواغہ ہکرت “ 
اس کے واب می اللہ تھا فا ے: 
لد فَعَلْتُ)(صحیم مسلمء الإیمانء باب بیان تجاوز الله تعالی عن حديث النفس ... الخ» ح:١١٠)‏ 
نی تے ایج یکیا۔“ 
جو شخ سک یکو اس طرح بحو لک رکھواتے ہے ہوئے درک او اس کے لیے داجب ےک اسے یاد ولا دس ےک کہ ہے مگ رکو مڑا 
دی کے ٹیل سے ہے اور رسول اہ مک نے فا ے: 
سن رای ینم کر عير بی قن َم ملع فبلسَانو قن لم سطع 
فبقَلبا(صحیح مسلم» الإيمانء باب بيان کون النهي عن المنكر ... الخء ح:۹٦)‏ 
”م می سے جو ص کی برا یکو وے و اسے چاہی کہ ا سے ہا سے مار ےار ا کی استطاعت نہ مو و 
زان سے( کچھاے) اور اکر ا سکی بھی استطاعت تہ ہو فو برا سے ول میں (اسے برا کے“ 
اور لاریب! روزہ کی عالت می ںکھان بنا ایک ام کر ہے۔ ہاں لتد ہے الگ جات کہ بو کی وجہ سے وہ تائ 
معان ہے اور اس سے مواغذہ نہیں ہو گا ان جو شس اسے دیکھہ فو اس کے بارے مس اسے بتانے مس پ کک کو عفر 
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ظط 
کتاب الصیام وم امور جن سے روزہ لوٹ چا تآ ے 


یس ہے“ الا اسے چاہی کہ اے ورا تادے۔ 


سس ٹم این س 


گے میس دواگ یک قط ڈالنا 


رمضان میں دن کے قت اگ ہآ گھوں میں دوائی لہ ڈول لیا جائے نکیا اس سے روزہٹوٹ جات ہے یا 
وای ی بات ہہ س کہ ددائی کے اس قطرے سے روزہ نہیں وت اس مل میں ارچ ال عم می اخطلاف ے۔ 
E‏ 
کہ اس سے مطلقا روزہ نہیں ٹون ا کوک آکھ کا محد :کی طرف راستد یں ے۔ ہاں اگ رکوئی حص علق میں زا تہ آ جانے 
کی وجہ سے اعقیاط اور احلا ف سے تی کے لے قضادے لے فے چک یکو حرح نہیں کین یع بات کی ب کہ اس سے 
روزہ سس ٹون خواہ دوائی کا قطرو گے میس ڈال لیاجاۓ با کن ں۔ 

ا اڑت شب 


ووا کے قطرہ ے روزڑہ فار یں ہوت] 


| سول ] تاب ”الضیاء اللامع “میں ایک خطبہ رمضان اور روزہ کے احام سے تلق ہے اور اس می ہے کی تعاس کہ 
”ار ازرد ہے آ جاۓ پا آگھوں اور کانوں میں دواگی کے قطرے ڈانے فو اس سے روزہ نیس وتا“ آ پکی اس ستل 
سکیاراۓ ے؟ 
اس میں جو ہے اسا ےک آعگھوں با ٹوں میں دوائی کے قطرے ڈالے سے روزہ فاسد نہیں ہو تا نو یہ کچ سے 
یدلہ اسے عرف عام یا اصطاح شریعت مم ںکھان ینا نیس کت اور اس عالت یں دداگ یکھرانے پیینے کے رامت ہی شس 
راخ کی ای ہے“ پل الب اکر دن کے بجائے را تکو آگھموں یا یانوں میں دوائی استحا لک ری جائے نا می زیادہ اعقیاط 
بھی ہے اور اس می ںکوگی اختلاف بھی نہیں ے۔ ای طح ارک یکو خو کور ت ےآ جا و اس سے کی روزہ فاس یں 
ہو ا کپوکلہ اللہ تال یکی انا نکو ا سکی طاقت سے ہز دک ملیف نمی دبتا اور پچ شریج تکی بنیار رنج مرح ( کی مکرنے 
یجن سال ی )ر بے“ ارشادباری تالیٰ ے: 
وما جرک ف اليِنِ ن حرج ر احج ۷۸/۲۲( 

اور 0 و گی یں کی“ 

اور کی کی ولا ہی سے بی جات ہو سے“ یز ر سول الد ما نے بھی ہے فرایا: 


اامَن رع التَيْءُ ۴ فَضاءَ عليه ومن اسْتفَاءٌ فعليه اقاب (سنن آي داود» الصيام› 
باب الصائم پستقيء ء عامداء جح TTA:‏ وجامع الترمذي» ح :۰ وسنن ابن ماجە؛ الصيام› باب ما جاء 
في الصائم یقيیء ح٦ ۱٦۷‏ واللفظ له) 


جس شخ سک خود کور ےآ جا اس پر قضا یں ہے اور جو س خر ےےکرے اس پر قغاے۔ 
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کتاب الصیام .......... وہ امور ی سے روزہ ٹوٹ جات ے 





فو یل 


رمضان میس ون کے وقت ب لہ اع 


| سوال | کیا رمضان س ون ے وقت لہ ا روڑے پر اث انراڑ ہو) ے؟ 

کی وو میں ہیں () جو نزائی مقر کے لے استعا لکیا ہا ہے او رکھمانے ہے سے بے نیا زکر وتا ےک وککہ 
ی کھانے پٹ کے معن بی میں ہو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جات کوک نص وس شریجت جس مع بر تل ہوں وہ می 
نس صورت میں بھی پایا جا و اس پر ان نوس کے مطابق عم ایا جا ہے (۴) وہ نہک جو خزائی متصد کے لے استعال 
نی سکیا جا اور نہ دہکھانے پیے سے بے نیا نکر ہے فو اس سے روزہ ہیں ٹوا یوک اس مر نص ما لفنی یا معنوی طور یر 
الان یں ہو٥‏ سن نہ ہ ےمان بنا چ ادر نکھانے ہے کے مم میں ہے اور اصول ہے ےکم روزہ اس ونت کک یج 
جب ک کول ایک جات رزو تہ ہو ہاے جس سے شری رمل کے قا کے مان روزہ ٹوٹ ہا ہو۔ 

کاس یں 


رمضان میس دن کے وقت ایک سے زیادہ پار تس لکرنے اور طول وت کک ال ائرکنڈ یش سے پاس ٹین 
رت کے پارے می ںکیا عم ے جو رطوبت نار کر ہو؟ 

بی ہا ہے“ اس سکوی مرح یں کوک رسول علیہ الصلوۃ والسلام روز ےکی عالت یں گر ی جا ا یکی وج 
سے اپنے رمیا رک ب پان ڈال لیاکرتے تھے“ ابن عم رڈ تا رارت با پیا یکی شد تک مکرنے کے لے اچ ےکپ ےکو 
گی اکر لاک نے ے۔ ^ رطوبت روزے پا انراز ٹیش ہو یکیوکمہ یہ پا ٹنیس ہے جو معدے کک تا ہو۔ 


واا یں بے 


1 
کیا ووا سو نے سے روزہ ٹوٹ ہا ے؟ 


رہ کے مریش جاک کے ذر یج دواکی سوک ھکر استعا لکرتے ہی ںکیا ای سے روزہ ٹوٹ ہا ے یا س؟ 

وم ہ کی روا شے ریش اک کے ذریہ سوئ ےکر استعا یکر ے“ وہ روا ماک ال کے زر چمھچھڑوں کک تچ 
ہا سے معدہ تک نی ہپ مپنی۔ روا کا اس طح استعال ‏ نہکھان بنا ہے اور نہ ب یہکھانے ہے کے مطابہ ہے بلکمہ ہے او ووا کے 
اس قطرہ کے مشاہ سے سے آلہ تال میں ڈالا ہا ہو یز تلف زنخھوں پر رکھی جانے وای روا“ سرمہ اور اس کہ ورو 
کے مابس ہے جس سے ووا دلخ یا بدن میں مہ اور ناک کے راستہ کے علادوکسی اور طریقہ سے می ہے۔ ان اشیاء کے 
پارے میں علماء میس اختلاف کہ ان کے استعال سے روزہ ونا ے یا یس؟ حش ےکما کہ ان یس سے کسی کی نز 


© سنن ابی داود' الصیامٴ ہاب الصائم يصب عليه الماء ..... الخ“ حديث: 2365- 


0 صحیح بخاری؛ الصوم' باب اغتسال الصائم۔ 
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کتاب الصیام ..... .. وو امور جن سے روزہ وٹ جا ے 





بے ہے سے ےت 
ج بکہ اس پات پر تتام علا کا اتان کہ ان س سے کی بھی رکا اعانا بپنا یں ہے لین جولوگ اس بات کے 
تقانل ہہ ںکہ ان اشیاء سے روزہ ٹوٹ جا ہے وہ ا نک وکھوانے ہے کے کم میس کک ہی ںکیدکمہ ان میس سے ہرایگ چز 
اپنے افقیار سے یٹ می جات سے اور رسول اٹہ ما کا ارشا دک رائی ہے٠‏ 

بالغ في الإسنشاق إلا ا ن کون صائمًا» (سنن أبي داود» الصيام» باب الصائم يصب عليه الماء 

... الخم؛ ح ۲۳١١:‏ وجامع الترمذي» ح:۷۸۸ وسنن ابن ماجه» ح: ٤٠۷‏ وسنن النسائي» ح:۸۷) 

”خوپ مہالقہ کے سا :)اک صا فکرو الہ ےک تم روڑے رار ہو۔“ 

او اس عدیث میں روزہ دا رکو مبالفہ کے سا اک صا فکرنے سے ای لے فو مم کی گیا م کہ بای اس کے علق ا 
معدہ تک نہ چلا ہا ےکی دنہ اس سے اس کا زوزہ فاسد ہو جائۓ گا۔ اس سے معلوم ہو اکہ ہردہ مج اپ اختیار ے پیٹ 
ٹس جا اس سے روزہ ٹوٹ جا ے۔ 

جن علا کی ہے رائۓ س کہ ان ایام کے استعال سے روزہ فار یں ہوم ان میس جخ الاسلام اہ تہ علیہ اور ان 
کے م نوا شائل ہیں۔ ہے فریاتے ہی ںکہ ان اشیاء کاکھھانے ہے بے یا کر ی ٹنیس ہے اد رکو ایی وکل بھی نیس سے 
نس ے موم ہ وکہ راس یز سے گی ردزہ ٹوٹ جا ہے رداغ با دن کک بپچ ا سی بھی ج ہا رات (مساموں ا سے 
اندر رافل ہو پیٹ تک کج جائے شریعت نے ان اوصاف میں سے کسی وصف کے پارے می بھی ہے عم بیان ی ںکیاکہ 
ال سے روزہ ٹوٹ جا ے ay‏ تچ ےت و تج 
کے تم ن قرا دی بھی کی ہیں ےکی وک ان دونوں صورقوں میس فرق ےپ توخا ہے ازا جب وہ عق یا معدہ تک 
نے اس سے روزہ فاسد ہو جا گا خواہ وہ مشہ کے راسن دال ہو با ناک کےکیوکمہ ان بیس سے ہرایگ راسستہ ہے بجی 
وچ س کہ مبالفہ کے بخ رجح لک یکرنے یا نک میں پا ڈالے سے روزہ ہیں ٹوا اور نہ من اور نک می پالی ڈاللے سے 
مت عکیاگیاے۔ منہ کا راستد بوتاو اسیک عام وصف سے ج سک یکوگی تشخ نہیں نذا جب پانی وغیرد ماک سے کج جائے و اس 
ام بسی سے جس طرع منہ سے کے کا عم ہے پچ ناک اور منہ برایر ہیں اور بظاہریوں معلوم ہو کہ اک کے ریہ 
اس روا کے استعال سے روزہ یں ٹوا یاک آمل ازیں یا نکیا ہا چا ہے “کی کہ ہے کی لئ بج کھافنے نے کے عم 
شس یں ے۔ وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم۔ 


یل ا 


روز ےک عالت میں امام ؟ خون اور ہے آم 


| سوال ] می روز ےکی الت میں کچ ر میں سویا ہوا تھا جب پیدرار ہوا نو دیھاکہ سے الام گیا چ۔ سوال ہے کیا 
الام روڑے پر ا انراز ہوم ہے یاو رہ ہک می نے تسل بھی خی ںکیاوورسل کے بقیرجی نماز پڑھ لی ی؟ ایک مرتبہ 
میرے سرب پچھ ر۰ گیا تھا جن سکی وجہ سے خون کل آیا ۔کیا خون کل آن ےکی وجہ سے روزہ ٹوٹ ہا ہے؟ نز کے 
ارے میں کی جا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جات ے یا یں ؟ 
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کتاب الصیام ..... ...وہ اہور گی ے روزه ٹوٹ ٹ اتا ے 





ا نام سے ردڈہ یں یرگ ب دی کے اپ لیر سے نمی پل ابع ار تی تار ہو جاے 2 
کل جات داجب د می کیم شا سے جب ہہ لہ ای ھا آپ نے خر تاک لر ر لوھب سے 
جب وہ ہے وک کہ ی غارچ موی ہے" آپ نے جو تل کے ا غاز بڑھ لی تو ہے بست بدی ای اور عر یم ہے“ انا 
اس نما زکو روپارہ پڑ ھے اور الد بھان کی بارگاہ تر یں میں وہہ بھی جج 

پچ رگن ے جو خون للا تاس سے روزہ فاسد یں ہوا ٴاسی طرح خی راغقتیاری طور بر جو تے آ جائۓ اس سے بھی روزہ 
پال میں ہو کوک ن یکر موا نے رای سے : 


«مَنْ د رع القَيْءُ وا قضاء لیف وم استقَاءَ قله ۾ الْقَضاء٤(سنن‏ آي داود» الصيام» 
باب الصائم پستقيء ء عامداء ح:۲۳۸۰ وجامع الترمذي» ح Ver:‏ وسنن این ماجه» الصيام؛ باب ما جاء 


فی الصائم یقھیء: VT:‏ واللفظ له) 
نے خورکور سے آ جا اس پر قضا نمی ے اور جو مخ خود ت ےکرے اس پر قضاے۔" 
]این از سے 


وہ خون جس سے روزہ فار ہو جا تا ے 


ون کے بارے می ںکیاضابطہ سے شی حم سے ارح ہونے دالا و ہکون سا خون ہے جن سے روڑہ فاسر ہو چان 
ہے؟ اور روز ہس طس اہر ہو ے؟ 
چوپ روز ےکر فام کرنے دالادہ فون ہے جو کی کے سے غاد دکیوکلہ ب کیم مک نے فرای: 


) اف الحا جم وَالْمَحُْجُومٌا(سن أ بي داود؛ الصيام» باب في اا یحتجم: ح: ۲۳۹۷) 
رٹ ا ےئ - 


ہراس ا مک بی سیپ تیا سکیا جاے گاجو اس کے ہم مع ہو شے اسان اپ قار سے را نام دے اور ں کی 
وجہ سے بست سا خون خمارج م وکر مکردر ہو جا و اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائۓ گا ں طح سی ے ناہ ہو جات 
چ کوت الاق سیت بی پیش ےریت 


ے پا شیے ویر پ اکل ۱ انتا کے ٹڑاس سے روہ میں لوت شا ون ey‏ آے 
ای طح اکر خرن تھوڑی مقدار می الا ہو جی کیاکی زی کے لیے بست تھوڑی سی مققدار میں خون الا جا ہے تو ای 
سے مگ کی طرح روڑہ قاس میں ہو کا ۱ 

چو این یی 


روڑے را رکا سی لوان اور ای سے خون لکنا 
عریث میں ے *أفظزامخاجم الم ض زم" ( ئی لگانے دا اور لکوانے دالے کا روزہ و گی کیا ہے عرعث 
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کتاب الصیام ......... وہ امر ي سے روڑہ ٹوٹ جات ج 





بی ہے؟ ار ی سے تو اس کا غو مکیاہے؟ 
احوامے یہ حدیث ی ہے۔ اسے امام ات او ر کی دنر رشن نے کچ قرار دیا ہے۔ اس کا کن مہ س کہ روڑے دار 
جب کی وو سر ےکو جیگی لگا ناس کا روزہٹو گیا اوہ اکر اسےکوئی گی لگا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ کیاکی کہ کی 
س دوہی آدبی ہوتے ہیں ایک گی لکانے وال اور ووسر لئے والا۔ وم ا سک وت ہیں جس کا خون فل گیا ہو اور عاتم 
تن کت یں بن نے ون کال ہو. گر روزہ فرض ہو فو بر جنگ الوا ہا نمی الآ کہ ا یکی شدید ضرورت ہو شلا 
فغار شون (خون کا مائ بد جا ےکی وج ے بست "کلف ہو فو پھ رمنگ یکوانے می ںکوگی رح ہس کوک ہے اسیک افظراری 
صورت ہوگی' اس و نکی اسے قا رین وگ سی آوانے سے روزہ ٹوٹ گی" لیا وہ دن کے باق حصہ می ںسکھا بی کک ہے 
کی وکل جو س کی ری زر کی وج سے روزہ فےڑے اس کے لیے دن کے باق حصہ می ںکھانا جیا اتر ےکی وککمہ اس دن 
روز ٹڈڑ دی ےکی شرلیعتہ نے اجازت ری ے اور شری ولا ی کے تقاضا کے مطاان اب اس کے سل ہکھانے پے سے رک 
جاناواجب یں ے۔ 

میں چاہتاہو ںکہ اس مل ہکی مناسبت سے یہاں ہے بھی وک کر دو ںکہ !۶ض لوک متموٹی خرائ شکی وجہ سے بمت تھوڑا 
سا شون کی نکی وج سے بھی ہے کت ہی کہ ان کا رو زہ یال م وکیا مال اکلہ ہے بات ع یس ہے بلک م مہ ۶ ضکریی 
کہ اکر انان کے لے اپن فل کے بخ رخون تتا ہے خواہ وہ تھوڑا ہو با زیادہ اس سے روزہ ہیں وا شلا ا رک یکی 
کی ر یمو ٹگئی اور ا لکی وچہ سے بہت ہا خون گ گیا و اس سے روز ےک وکوگی قصان نیس نایغای م کے 
پٹ جائ ےکی وجہ سے اکر بست سا خون ہمہ جاے و اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹ گا مل کسی عاون کی وجہ سے بت سا 
خون پبمہ جائۓ و اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹ یکلہ ان سب صورتوں می خی راتیاری طور پر خون لا ہے مجن ار 
نون آۓ ارارہ و اغتار سے الا جا اور اس سے ئی الوا ےکی وجہ سے پدن میں حف اور توت کی آ جائے تو 
اس سے روزہ ٹوٹ ہاے کاک وک معنوی طور پر اس می اور سی لئے سکوی فزن نہیں ے اور ار تون اس نر 
موی مقدار میں م وک اس سے جم تا نہ ہوم ہو لو اس سے روزہ ہیں ٹوٹ گا۔ بہرعال ہرانا نکو چا کہ وہ ان 
اظام د عدو کو جات ہو جنمیں اللہ تھاٹی نے اپے رسول چم بر نازل فرایا ہے کالہ وہ لی وجہ نیرت اچ رب کی 
عباو تک کے۔ والله الموفق۔ 

سب ا إن ن بے یب 


روزے وار کے تم سے خون لین 


جب رمان بی روڑے دار کے داس اھ س ےکمیای ہے کے لے موی مقدار میس خون لیا جائے و انس کا 
کیا عم ؟ 

چیا کبیا بے سے ہے اس طرح موی مقدار میں خون لی سے روزہ فاسد نی ہو٦‏ بکلہ رورت و ماج تک 
وجہ سے ہے ل قابل معان ے اور اس کا تعلق ان امور میس سے نمی ےج کی وجہ سے ریت رہ کے احکا مکی 
روشنی می روزہ ٹوٹ جا ڑے۔ 
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کتاب الصیام و امور شی ے روزہ ٹوٹ بااے 





روزے را رکا خو نک عطیہ ویا 


کیا رمضان میس ون کے ونت خون کا عطیہ دینا جار ے یا ای سے روزہ ٹوٹ ہا ے؟ 
ا ج بکوئی حص خون کا عطیہ وے اور اس سے بہت زیادہ خون لیا جائے تو سی بے قیا کی وجہ سے روزہ ال 
ہو ہے گا۔ یاد رہے خون صرف ای صورت میں لیا ہا کے جب کی ری کو ر ےکر ا کی جان کیان مقصود ہو با ہنگائی 
عالات کے لے اسے گنوت رکھنا قصور ہو اور اکر خو نکی قدا رکم ہو شلا صرف اس تدر ہو جاک ہکیسیائی زیی کے لیے 
اشن اور اتان ال ونیو میس لیا جا ے نو اس سے روزہ نہیں وتا 

سس سس ہے این تنس 


ور وو آتے وال ہے ے روز میں ٹوٹ 
| سوال | کیاتے ے روزہ نار ہو ج۷٢‏ ے؟ 
روڑے دا رکو بت سے ایے ا مور نی آتے ہیں جن کا اس نے اپنے قصدد ارادہ سے ا راب نی سکیا ہو ملا 
زغم لک جانا گی رپھ وا“ ے آ جانا یا انی ویر کا غیبراختیاری طور پر نے میس کے جانا نو ان سے روزہ فامد نمی ہوک وکہ 
بکرم م نے فربایا ے: 
لامَن رع ايء فا ضاء عليه ومن اسْتلایٔ َعلَيْهِ القَضاء1(سان آبي داود الصيام» 
باب الصائم يستقيء عامداء ح:۲۳۸۰ وجامع الترّمذي» ح: وسنن ابن ماجه» الصیامء باب ما جاء 





في الصائم یقیءء Y1:‏ واللفظ له( 
سے خوو توو نے آ جاۓ اس پر قفتا ہیں ے اور جو خض خود ت ےکرے اس پر قضاے۔“ 


3 


ق ان باز 
روڑے کی عالت میں بوسہ لین 


ج بکوگی جوان یا بو ڑھا س روز ےکی عالت ں اپٹی بیو کا بوسہ سے وکیا اس ےگناہ مو گا؟ 
ایی بیوی کا پوسہ کی وجہ سے روزے دا رک وگمناہ شی ہو گا خواہ دہ جوان ہو یا بو ڑھاکی وک یع سام میں 
ردایت سب کہ رہن ای کیہ نے نب یکریم یکو سے بو چا کیا رو زے دار بوسہ لے سکم ہے؟ نے آپ نے فرمایا ام کیہ سے 
یھو فو انموں نے بای کہ یکرم یکم بوسہ لیے یں اضموں نے عرش کیا ا رسول اللہ مو ! الد تحال نے آپ کے نو 
ا گے ممل تنا مکمناہ معاف فرما دی ہیں نو نب قکریم ٹلا نے فرمایا: 

ما وَارا إئّي لأنقاكم شي وَأحْشاكم لە(صحیح سلمء الصیام باب يان أن القبلة في الصوم 


رو الخء (IA:‏ 
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کتاب الصیام وہ ا مور س سے روزڑہ ٹوٹ اا چ 


”اش دی 1ں حم سب سے زیادہ الّد تال ے ڈرۓے وال اور ا ںکی یت رک والا ہوںے؟'' 


ےت گان خی سے 
وت نے ارم مو ول ی سے روزا ل تا ہوتا 


ج بکوئی الان روز ےکی عالت میں بوسہ نے پا ض عریاں فمو ںکو وے اور ری نار ہو چائے وکیا وہ 
روز ےکی قضارے؟ اور مر متذرق ونوں میں ایا ہو تو قفا اسل رے یا تقرتی؟ جزاکم الله عن امة الاسلام خیرالجزاء 
علا کے یم قول کے مطا نی لے سے روزہباٹل نیس مو٥‏ خواہ اس کا سجب بیو ی کا بوسہ یا فلمو ںکو یجنایا 
کوئی اور شوت گی بات ہو“ لیکن ملمان کے لے ہے جائ تی کہ وہ عریاں غلمہیں دیچھے اور ایس گے بجان کو سے 
جنمییں الد تحال نے ا مکی ہے۔ 

موت سے اگ مر می مارح ہو تر اس سے روزہ اگل ہو ہا ے خواہ ہے مپاشرت“ پوس“ نظبازی یا دیج شوت ایز 
اسباب خلا مشت زنی ویر دکی وجہ سے ہو۔ اظلام اور نل سوج مھا رکی وجہ سے روزہ بال ی ہو خواو ی غارج ہو 
جائے۔ قضا رمضان میں ہے لازم کہ روز اسل ر کے جاتیں بک الک الک دنوں میں کیٹا بھی جائ ہے کی وک 
ارشاو پاری تخا ے: 

ممن کات ینگ ریسا اول سَقَرَيدة مااي أ (البقرة۲/ )۱۸٤‏ 
”جو خصس تم میں سے ییار ہو یا سفرمی ہو فو دوسرے وفوں میں روزو ں کی ی پھر یکرے۔"' 
ہس ہچ این از سے 


مدکی مارح ہونے سے روزہ فار یں ہو 


ایک آدبی نے بو یماس کہ جب وہ انی یوی سے خوش بن یکرے پا اسے چو سے تو دہ سو سک رہ کہ الہ 
زاکل سے بے خارح ہو راہ فو اس سے طمارت اور روز ےکی کت و مرم کت کیا ام ڑا ے؟ 
اکل نے اپ سوال میں ہے کر نمی ںکیاکہ یوی سے خوش ”بی کے یہ می ی خاررع مو ہے یا نکاس 
نے صرف اس تدر وک رکیا کہ وہ انی شلوار میں صرف رطوبت محسو سکر ہے بظاہریوں معلوم ہو کہ نی غار 
مو سے ت ہکہ مھی۔ ری پلیر ہے اس قا مکو دعونا داجب ہے جماں ہہ کی ہوٴ اس سے وضو بھی ٹوٹ جانا ہے ای کے 
اک ہون کی وجہ سے آلہ> ال اور تی کو رون بھی فرش ہے اور بچھراس کے بعد وض وکرنا فرش ہے کہ طمارت 
ما سل ہو جائے. علا کے کیج قول کے مطا نری غخارج ہونے سے روزہ فاسد ہو سے نہ تل واجب ہو ہے۔ 

نرکورہ صورت میں ار ی ارح ہو ے او اس سے تکل واجب ہو گا اور روزہ بھی ٹوٹ جاۓ گا۔ می پاک ہے 
نیشن اس ےکروہ ھا ہا سے کڑے پا شلوار تیر کے جس ج کو ی گی ہو اسے ھون چایے۔ روزے دا رکو چاپی کہ 
وہ روزے می تاطا رے اور خوش بی اور وکر شموت ایز امور تر کر دے۔ 


اوی 
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کتاب الصيام وہ اور جن ے روزم وٹ مالا ے 


۱ رمقمان میں رن ے ونت الام 


تب روڑے دا رکو رمفمان یں دن کے وقت اتلام ہو جائے ت وکیا ای سے روزہ اگل ہو جاۓ گایا ہیں کیا 
اس عالت میں فور لکرناواجب ے؟ 
چیا الام سے روزہ پاطل نیس ہوک وکل یہ روزے دار کے اپنے انخقیار میس نہیں ہو" ہاں الہ اس صورت میں 
ٹسل جناب تکرنا فرش ہو گا۔ ارک یکو نماز ٹچ رکے بعد الام ہو اور اس نے نماز ظمر کے وت کیک کس کو مو کر وی تو 
اس می ںکوئی حرج ٹییں۔ ای طح اک کی نے دا تکو ایت تیوک سے مباشر تکی اور اس نے طلوع بے بعر ضس ل کیان 
اس مم ک یکوئی حرح نہیں “کوک یکریم یم سے ہہ مابت س کہ آپ عحالت جنات جکرتے اور برحل فر اکر 
روزہ کہ لیے © ای طح مش و تفای وال عو ری اکر را تکو پاک ت ہو یں لین سل وع جج رکے بع رکریں تو اس 
س کک یکو حرج ہیں۔ ان کا روزہ یی ہو گل شیان تی و نقاس اور جنابت والوں کے لے ہے جائز خی ںکہ وہ سل اور 
نا زکو للوع آقتاب تک ہو ن رکریں بکلہ ان سب کے لے بے ضردری نہ ےکہ وہ جلد یکریی اور طلوع آفآب سے پل 
شس لکرس اک نماز تیروت اداکرگھیں۔ 
خصوص] رکو چاہ کہ وہ نماز ترسے پل کل جنہ تکرے کہ نماز پاجناعت اواکر کے۔ واش ولی التو لق 
...ہے چچ این باز 


رمفمان میں دن کے ونت بیو بی ے مباشضرت 


| ستول | شس ماور ضان یس مرا مک۱ ر کا بک کے ا کیا م ہے ا ورج رات کے وت اکا رکا بکرے ا کاک ارہ ہے ؟ 
جو شس ہہ رمضان می رات کے وت ن خر بآقاب سے س ےکر لو لچ رکے در میان انی یوی سے مباشرت 
کرے نے اس می کوتی مرج نی اور اکر دہ ون کے وت کین تاو بجر ے غروب آفیب کے درمیان مباشر تکرے اور وہ 
روزے وار اور ملف ہو توو وگنام گار اور اد اور ا گے رسول زیی کان فربان ہوگا۔ اس پر تضااو رکفار ولاز م ہوگااور دہ ہے ایک 
فلام آزا دکرنا اور اکر ہے رنہ ہو تو وو یاه کے سلسل روزے رکھنااور اگ راک بھی استطاععت نہ ہو تڑ انیم ینوک وکیا کملان 
کہ ہ رسکی نکو اس ط ح کا نف صا حکھانا دیا جات جس طرح کےکھان ا 

و کی 














روزے دارکی انی وی ے زبردستی مارت 


ج ب کوت شس روز ےکی عالت س دن کے ونت اپتی یو یکو مجبو رک کے اس سے مباشر تکرے اور وہ 
گرو آزا رکر کح ول نہ کارویاری مروف تکی وچہ سے روڑے رک گے ہوں وکیا ان کے لس ےکی کیل واکان ہو گا؟ 
کیا ےکی مقدار اور نو گی تکیا مون چاہے؟ 


0 صحیح بخارى' الصو م' باب اغتسال الصائم' حديث :1931-1930و صحيح مسلم' الصيام؛ حديث :1108 
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کتاب الصیام رمضان کے روز ےکون لوگ پو کے ہیں 





لک مت سا تد یس کی E‏ 
O Pi‏ ہاں اب مرو ےکفارہ مو گا اور وہ ہ ےکہ ای گرد آزادکرے۔ ار ہے مسرتہ ہو و وویاہ کے 
مسلسل روزے کے اور اکر ا سکی بھی استطاعت نہ ہو فو ساٹ مسکیفو ںک وکھاناکھلائۓ جیساکہ ” یں“ میں حضرت 
الو ہریرہ ار سے موی حربیث میں ے۔ |٣‏ یزاسے اس روز ےکی قضا بھی ریا موی ۔ 


می ےت مززن ا صن 


روزے را 664 2 روران سو جانا 


0 


| ل | سوال | ایک لازم نے ہے سوال نو ھا کہ وہ یری میں کام کے دوران کی پار سوگیا ڈو کے دوران کم تہ 
کر ےکی وچہ سے اکا روزہ لو فار تہ مو گا؟ 

اس سے روزہ اڈ طاسد یں ہو کوک ترک گل اور روزے می ںکوگی تعلق نہیں کان انان پر ہے واجب سے 
کہ شس کام کا اس نے ذمہ اٹھایا چ اے ہو را ورا را چام وس ےکی وک اس کا مکی اسے اہ متی ہے۔ ایفراجس طرح دہ 
اہ ری وصو لک ر ے ای رح اس پر پو را کا مکرنا بھی فرش ے کہ اپنے ذمہ سے عمردہ برآ مو گے۔ اس زم کا مکو 
چھو ڑکر سو جانا ترام ہے اور اس ترام نل کے ا رابکی وچہ سے اس کے روزے کا ٹوا بکم ہو جائۓ گا۔ 


سس چم این یں 
رمغمان کے روز کون لوک پھو ڑ گے ہیں 


rE‏ روزہ رکی ےکی طاقت نہ ہو 


اوا ] کل کے ایک ریش کے لے رمضان کے روزے رکھنا بہت مشکل ے۔ و ہگزشتد رمضان یں کی روزے س 
رد سکا تھا وکیا وہ فدہ کے طور رکھا نالا دے؟ یاد ر کہ اب اس کے صحمت باب ہو ےکی امیر یں ے؟ 
اچوی جب اس میٹ ش کو رمضمان کے روزے رک نکی طاقت نہیں سے اور اس کے حت یاب ہون ےکی امیر بھی 
E MBS‏ 
ک رگن م یاکچور یا چاول ونی ت ےگ م کی ے کا معمول ہو“ نصف صاع دے دے بشرطیکہ اسے ا یکی طاقت ہو بی کہ 
اس بے مد بوڑھھ مرو اور قورت کے لے بھی بی م سے جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو! 

تو گے 


© صحیح بخاری' الصوم' باب اذا جامع فی رمضان؛ پت الخ حدیٹ 6و صحیح مسلمٴ الصیام'حدیث : 1111۔ 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


رمضان کے روز ےکون لوک چھوڑ کت ہیں 





نس ری کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو 


یں ایک پار قورت ہو ں*گزشند رمضیان میں پھہ روزے ہیں کے کی شی اور بہار کی وجہ سے ا نکی قدا 
بھی نہیں سے کی فو اس ماکغار کیا ہے؟ اہی طرح اس رمضان کے روزے بھی یں رک کو ںکی فو اس اک یاکفارہ ے؟ 
جزاکم الله خیراً۔ 


احوابا نس ھریقل ہے لیے روڑہ رکھنا مشکل ہو اس کے لیے اجازت س ےکم روزہ پور رے اور جب ال تا ااے 





شفاوے و ا سکی تحضادے نے جس اکہ ار شاد پاری تا ے: 

ط وک كانمي أو عل سَمَرَدة ين ار َر (البقرة۲/ ٠۸٠‏ 

”جو فص تم می سے پار ہو یا سفرمی ہو تو رو سرے دفوں میس روزوں کا شار پور اکر لے" 

اے نمانن! آپ کے لے رمضان کے روزے چو ڑے می ںکوگی مرح س جب کی کہ بناری بای موک وکل علض 
اور صا رکو اللہ تال نے روزہ پھوڑ دی ےکی اجازت دی ے۔ اور اللد تال اس با تکو پند را ےکم ا یکی عطاکردہ 
ر فصتو ںکو تیو کر لیا جائۓے یں طح دہ ا کو تات ہکرت س کہ ا کی محصیت و اف رای کے کم کے جایں۔ آپ کے 
ذس ہکفارہ نمی کن جب اللہ تدای شفاعطا فریاۓ نو آ پکو ان وزو ں کی قادینا ہوگی۔ ال تایآ پکو ہریاری ے شفا 
عطا فریاۓ اور ہمارے اور آپ کےمناہو ںکو محاف فریارے۔ 

سس جم این باز 


ج ص بڑھاپے یا ییار یکی وج سے روزہ نہ کے کے 





مر والدہ رمضان سے چن دن په یار ہوک اور ییا ری نے ا یکو لا کر دیا کوککہ وہ بست عمررسیدہ یں ' 
انموں نے رمضمان کے پنددہ روزے ر کے ہیں اور ا روزے نہیں رکھ یں ایس ا نکی فضاکی بھی طاقت نہیں سے و 
کیاد صدقہکر عق ہے؟ ایک ون کے وض کنا صر کان ہو ؟ یاد رہ کہ اپنی دالدہ بے میں خی کر ہوں۔ لن ار ان 
کے با صرق ہکرتے کے لے بک ضہ ہو وکیا ا نکی طرف سے صرق کر مت ہوں؟ 
جو خض بدڑھاپے یا ال یکدر یکی دجہ سے روزہ رک سے ماب و تارمو جس سے کت یاب ہون ےکی امیر نہ 
ہو دہ روزہ پچھوڑدے اور ہرون کے عوض ایک مکی نک وکھا الا وے “ار شاد باری تھائیٰ ے: 

لول انت بلب وتَمودَيَة مام يكن (البقرة؟/ )۸٤‏ 

”اور جو لوگ روزہ رک کی طاقت رکس ( کان رکھیں یں ) وہ روزے کے بر لے تار حک وکھا کا یں “ 

حشرت این بای اا سے روات ےک ہے رصت اس بو ڑھے مد اور کورت کے لیے نازل ہوگی جہیں روزہ 
رک کی طافت نہ ہو و وہ ہرون کے عوض ایک کی نک وکیا کھطا وس ۔ © 

آ پک دالدہ بر واحب س کہ وہ پردن کے عوض ایک کی ن کو نف صاع کے حاب سے د ہکھانا ھا دی جو 


() صحیح بخاری' التفسیرٴ سورة البقرة' باب : 25 حدیث:4505۔ 
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کتاب الصيام رمفمان کے روز ےکون لوگ پکھو ڑ کے ہیں 


آپ کے خلاتے می ںکھاتے کا مول ہو رج یت تے ‏ سس .۔ 
ے او رار آپ ا نکی طرف سےکھا اکھلا وی فو ہے نی ہوگی اور اللہ تعالی کی وکارو کو پیٹ فرت ے۔ 
ل ا سے 


دردگر د6 ریش اور روزم 


ٹیس دردکردہ کا ریش ہوں۔ مھ ڈاکڑوں گیا کہ روڑے تہ رکھوں کان میں ا نکی بت شلیم ی کر 
اور روڑے رکھ لتا ہوں و اس سے رے درو می اور اضافہ ہو ہا ے۔ ار میں روزے پچھوڑ ووں ٹوکیا اس مم کول 
م ے؟ نیز روزے چو ڑ دی ےکی صورت می ںکفار ہکیاے؟ 

جوا ار آپ کے لے روزہ رکھنا مشکل ہے“ اس سے پیاری میس اضافہ ہو جانا ہے مسلمبان ادر یہ کار ڈاکٹ کا بھی 
کے روزہ رکھنہ سے آ پکی س تکو نقصان کے درد میں اضافہ ہوتے اور زندگ یکو خطرو لان ہہوئے کا فرشہ 
ہے ے آپ کے کے مہ جات ےکہ روڑہ چھوڑدیں اور پرون کے عوض ایک مکی نک وکھا کھلا ریں۔ آپ پر قضا یں ہو 
کی وہ تک خرالی اور اس بیار یکی وجہ سے آپ کے لے قتا کن ہی نمی ہے“ ہاں اتد اکر یماری ز اتل ہو 
جاۓ اور آ پک تر ری ماحل ہو جائۓ و پچ رآپ کے لے آتندہ رمضان کے روڑے رکنا واجب ہو گا اور ا نگزشت 
رسو ںکی قضالازم دہ ہگ یجن کے روزے آپ نے نیس ر کے اور ان کفارہ اراکر ویاے۔ 

سس ہچ این جر 


ریش کے لیے روزہ یکو ی ار ے 


میری ر سول سال ہے یں بہار ہوں او رگزشنہ بای سالوں سے تال میس زس علارج ہوں “گزشنہ سال ماہ 
رمضان میس ڈاکٹرنے میرے لے ورید ‏ سکییادی علاع چو کیا جب کہ میس نے روزہ رکھا ہوا تھا. ہے علارج بحت وی اور 
معدہ اور تلام حم پر ت اث انراز ہوا تھا جس ون میں نے علاع شرو کیا اس دن (ا یکی وجہ ے) کے بہت ت 
ھوک لک ی علانہ ٹچ رکے بعد سے اپ تک صرف سات مئ ےگ رے تے اور ع کے وقت کک و مبری نیف اور 
بوک اس تدر بڑ مک کہ می ھرنے کے تریب ہ گیا لیکن میں نے ازان خرب سے یم روزہ افطار کیا ان شاء انل اس 
رمضان میں بھی ڈاکٹ یر ای طرح علا ج کرے گا وکیائیس اس ون روزہ رکھوں یا تہ رکھوں؟ اور ار تہ رکموں وکیا ای 
روز ےکی تتا دی موی ؟کیادرید سے خون لے سے روزہ ٹوٹ ہا ے پا ہیں کیا کو رہ الا علاع سے روزہ ٹوٹ جا ہے 








چوا ریش کے 28 شریہت و رخضت ا وھ روزم تہ کے شرطیلہ روزه ای کے 28 تمان رہ ہو پا اسے 
برداش یکرم شک ہو یا علالع کے یے دن کے وقت ا ےےگولیاں“ یرپ یا وکر ددائیال استتعا کر ےکی ضردرت ہو“ ارشار 
ری تھا ے: 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 





WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب الصیام 7 رمضان کے روز ےکون اوت پور سک یں 





3 و ايساو عل سَتَرَنٌَُیْنْ تاي أحَر (لترہ/٥۸:)‏ 
جو من تم شس سے یار مو یا سفرمی ہو اؤ دوسرے ونوں میں روزو ں کی کن ور یکرے۔“ 
اور یکریم سڑم نے فرایا: 


- 
وہ ھھ 


ن الله ثحب أن نکی رخص کیا کت اَن تڑئی مَحَصيها(سند أحمد: ۱۰۸/۲) 

ال تا اس با کو پت فر س کہ ا کی عطاکردہ رختو کو انتا کر لیا جائے جس می وہ اس بل ت کو 

پئ کر کہ ای کی محصیت و نا فرماٹی کے کامو ںکو اخقیار کیا جائے_* 
ایک روابیت میں ہے الفاظ ہیں : 

اما حت أنْ تی عَرَاَئِمُ(صحیح این حبان ح:۹۱۳ء )۹۱٤‏ 

”تی طرح وہ اس بل تکو پئ دکر؟ کہ اس کے مقر رکردہ فراش کی مہا آور یکی جاے.'' 

کیال بی ونیو کے لیے درید سے خون لیے کے بارے مس ی بات ہے س کہ اس سے روزہ ٹیس ٹوغا اور اکر خون 
زیارہ مقدار میں لبن متصود ہو فو پھر ترے کہ دن کے بجائۓ رات کے وققّت لے لیا ہاے اور اکر زیادہ مقبدار س خرن 
ون کے وقت لیا ہو نو بر زیارہ اتفیاط اس میں کہ اس روز ےکی قحضادے کی جا ےکی وک ىہ مل مکی سے مشاہمت 
رکتاے۔ 
ج اون از 





اتھای بدھابے میس کف (شری زمہ داری) ساقط ہو جا سے 


مکی دادبی بت مع تھی۔ اس نے عدم استطاع تکی وجہ سےگزشنہ دس سالوں سے روزے نہیں ر کے ے 
اور اس سال ان کا اشقال م وگیا ے اور ان کے دارٹوں نے جال کی وج سے ان کے رو زو ںکاکغار ہ بھی ادا خی ںکیا۔ پار 
ر کہ انمیں معاخشرت یکفالت کے ادار ےکی طرف سے اراو بھی ملتی ھی فو سوال ہے ےک کیا ان دارؤں کے لے یہ 
ضروری 2 و ورش تہ تام لوں کے روڑژوں کا کغارہ اواکرں او رگیا و کار ارا کر کی مورت گنا و گر ہوں 
کک ۔ جزاکم اللہ مخیڑا۔ 
وبا اکر دہ رت مکورہ میں سم اتل یں اورکذارہ اداکر ےکی استطاعت بھی رکھتی یں نے ان کے کہ میس سے 
ان پ اکفارہاداکیا جا گان میس انمول نے روزے نمی ر کے او رکفارہ بھی ادا خی سکیا ۔ہکفادہ ہے ےک مرون کے 
عوض ایک مکی نکو شف صاع کے ساب سے دوکھانا دے دیا جا جو آپ کے علاتے می سکھایا جات ہے۔ 

مر بے انا با ےکی وجہ سے ا نکی ھل جاتی ری ی یا وہ ایی زندگی میس فت کے باع کفارہ ادا ی کر کق یں 
کہ انبیں ما شر یفالت کے ادارے سے صرف پتزر ضرورت بی متا تھا او رکغارہ اداکرنے کے لے اس میں سے بے 
نیش پچتا تھا بچلران پر یا ان کے وار پر پھ لازم ہیں کی وک ارشاد یاری تعالی ے : 

)٦٦/٦٤١نباغتلا(‎ 0907 ۶ 


”و چماں کتک ہو کے الد ے وروں؟' 
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کتاب الصیام ...سس رم فان کے دوز کون 7 پور 4 یں 





اور نب یکریم می نے فرایا ے: 

«إذا هيکم عن شی فاجتبوف ودا سے بشيٰء 7 مه ا مُنُم؟(صحیح 

البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله ل ح :۷۲۸۸ وصحیح مسلم» الح 

باب فرض الحج مرة . . . الخخ؛ ح:۱۳۳۷) 

”جب میں میں کی بیز سے کر روں و اس سے اجقنا ب کرو اور جب کی یری گم دوں و اسے رور 

رالائ » 

بے مد بڑھاپے کے باعت اکر ا نکی شل زا ل ہوگئی ی توان سے روزہ نماز اور ور تمام شرگی فراش ساقط ہیں۔ 
وبالله التوفیق۔ 

تسس ا ا 


محروم لر روزم واب 


| سوال ] میری شک عھرتمیں سال ہے اس کے بے بھی ہیں کن چودہ مال سے اس کا ہنی وازن درست نی ہے۔ 
لے ا بت اس مار کو ےکر مزال ازن ررمۓ د ر روت و کو اپ فرت 
مارت تین ماہ سے سل بہار سے او رکی دومسرے انا نکی راہنمائی کے بغیرنہ ع طور بر وض وکر کق اور تہ نماڑ بڑھ کق 
ہے۔ اس رمضان ال بارک میس اس ہے صرف ایک روزہ رکھا اور دہ بھی چ طرییقہ سے ٹیس رکھا اور ہا روزے بھی 
یں رک برا ہکم ای م نل یش مشا رہ سکس رست ہہ ن کاو ےہ پک یاداجب ہے اورم ری بی کے لیے 
کیا عم ہے؟ 

ار صورت عال ای طس ے کے آب نے زک رک سے و اس پ نماز اجب ے نہ روزہ جب تک ہے ای طح 
ریش رہے ادا لازم سے نہ قا اور اس سلسلہ یں آپ پر مہ لازم ہ کہ ای کی فاظت اور کہ داش تکری سک وکلہ آپ 
اس کے ول ہیں اور نب یکریم ما کا ا رار ے: 


وو ر 


الک راع وکلک وول ع رعه و الحدیث٤(صحیح‏ البخاري» الجمعة: باب 
الجمعة في ای والمدن» ح :۸۹۳ وصحیح سل: 82 باب فضيلة الأمير العادل ... الخء 


ح:۱۸۲۹) 
ٹت س سے جرایک مبان ہے اور اس سے ا کی دعایا کے پار سے میس باز پر س ‏ گی .....“ (الحديث) 
جب ائمیں مرش سے افاقہ ہو و صرف ای وف تک نمازیں واجب ہو ںگی جس میس ہے حت یاب ہو ںگیٴاسی طح 
ار رمضمان میں ہے ت باب ہوں و کت کے ونوں کے روڑے فرش ہوں گے۔ اڑا جن ونوں افاقہ ے ہوں صرف 
انی دنوں کے روڑے رکیںکی۔ 
.ہہ فو ی 
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کتاب الصیام رمضان کے روز ےکون لوگ پچھوڑ کے ہیں 


کیامزوور کے لے روزہ پو ڑا جار ے؟ 


بیس نے رمضان الما رک کے وو رے ہی کے خطبہ میں خطیب سے ست اکہ اس مزدور کے لے روزہ پچھوڑ ریا 
جائز سے صے کا مکی وچہ سے بست حتت مشقت اٹھانا پڑت ہو اور اس کام کے علاوہ و کوت اور کام بھی ت کر اتا ہو او وہ 
رمضان کے پردن کے عوض ایک می نک وکھانا دے دے یں کی تست انسوں نے بعد رہ ددم یا نکی ۔کیا اس فو کی 
کاب و سنت ےکوی ی رمل ہے؟ 

جوا مزدور کے لیے کن کام کیج کی وجہ سے روزہ پچھوڑ ریا جائز نیس ہے۔ ہاں الست ار اس کا مکی وجہ سے اسے 








بست بی زیادہ مشقت اٹھانا گی ہو سکی وجہ سے وہ دن کے وت روزہ افطا رکر ویے کے لیے بور و لطر ہو جائے و وہ 
اس مشقت کے ازالہ کے لیے روزہ وڈ دے اور روب اقاب کک بھی ن کھائے پے اور بچھرلوگکوں کے ات افطار 
کرے اور اس وع کے روز ہکی بعد میس قضادے لے اور آپ ے جو فی وک رکیاہے وہ ی نیس ے۔ 

ن فو کی سے 





کیا واہوں کے لیے رمغمان کے روزے پھوڑنا ہار ے؟ 


رمفمان البارک ہہا اوقا تگ ری کے موسم میس آ٥‏ ہے چردامو ںکو اسے لوک یں لے جو اجرت ل ےکر 
اونژں او ریگریو ںکو جرا دیں اور شدید پیا ی کی وجہ سے ایس بست لیف مون ہے کیا ان کے لیے روزے پچھوڑ ریا 
مار ہے یا س؟ 
چوا گر روزے دار داع کے وقت روزہ یھو ڑوینے کے لیے اس تدر بور ہو ہا ےکہ ار وہ روزہ تہ چو ڑے لو اں 
کے لے جا نکی ہل اکت کا خطرہ ہو فو اس کے لیے اس مکی ضرو رت کے وت اس تز رکھاا پا جائ ہے جس سے ا یکی 
جان یج جا اور پر روب آفاب کک رک جائے اور رشان کے بعر ای روز ےکی قضارے کی وہ ارشار پاری تال 
کے وم سے بی معلوم مو ے۔ 

کا یکت الد تسا لا وَس میا4 (البقرة۲۸۹/۲) 

”اٹ کسی خف سکو ا سکی طاقت سے زیادہ کف یں رجا ۔“ 
اور قراب : 

2 مَایْریة ال لي جم ع يڪم من حَرم) (المائد3٥/٦)‏ 

اللہ تم کسی طر نکی کی نی سکرن چاہتا۔" ۰ 

سس ت ل کی نے 


۱ جو حص جال بوچ ھکر رمضا ن کا روزہ و ڑدے 
ایک خض نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا“ اسے شرید پیاس کی تو اس نے پال فی لا۔ اس کے بارے سکیا 


تم ہے؟ 
0 





اہ 
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کتاب الصیام .... ... صافراور روزم 





بی وھ ار وی ول وہ رس اہ مس جو 
بر روژہ واجب ہو اور روه روز ےکی عالت میں ون کے وش مباشخر کر ےک یکلہ کچج قول کے مطاب قکفارہ کے پارے 
میس حریث صرف ای صورت سے شاق ے۔ 

.ہے ہے این از س 





کیا پا رین روزہ پور ریں؟ 


وہ لوگ جو رشن سے ہن کر رے ہو ںکیاان کے لے ہے جائز س کہ وہ رمضان میں روڑے نہ ر ا اود مر 
بحر میں ا نکی تضارے لش؟ 

داب جب ۷افروں سے جج کفکرے وانے لمان مسافر ہو ںکہ ان کے لے نماز ق رکرم جائ ہو فو پچ ران کے ےل بے 
بھی جائز س کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکش اور رمفمان کے بعد ا نکی قا رے لی او رار وہ ساف رنہ ہوں بیں طور 
کہ وشن نے ان کے شمروں بر ل کر وا ہو او اس صورت میں جماو ے سا سان جس مخ س کو روزہ رک ےکی بھی 
استطاععت ہو او ای ے 2 روزه رگٹا واب ے اور جو شس روزے اور جار ۔ جب ہے فرش کی ہو۔-۔ ووروں ہے 
بیک وقت عمدہ برآ ہو ےکی طاقت نہ رکتا ہو نواس کے لے ہے جائز س کہ روزے نہ کے اور رمقمان کے بعد ا کے 
دثوں کے روزو ںکی فتقادے جتن رن اس نے روڑے میں رھے۔ 


سے ےت لوا ا .ےسب 





مسائراور روڑہ 


2 سا مرکو رمفمان مشش روزہ پچھوڑ دی ےکی اجازت ہے کیا ای کے لیے ای یکو رط کہ وہ شرل 
کرے پا سواری پر ؟کیا جافو رکی سوااری یا گاڑی اور بہوائی ما زکی سواری کے اتپا ےکوی فری ہے ؟کیامفرکے لیے می 
بھی شرط کہ اس میس مسافر کے لیے ناقابل برداشت خکاوٹ ویر ہو؟ ماف رکو اکر روزہ رک ےکی طاقت ہو نواس کے 
لے روزہ رکھنا زیادہ بھترے پا روزہ عو ڑ وییا؟ 

چوا جس رش نماز ت رکرنا جائز ے اس میس مسافرکے لے روزہ پچھو ڑن بھی جائ ہے“ خواہ شرل و یا موا ری پہ 
اور سواری خواہ گاڑی ہو یا ہوائی جماز وی اور خواہ سرس ایی تکاوٹ لات موی ہو س میس روزہ مشکل ہو یا ترکاوٹ 
لان نہ مون ہو٤‏ خواہ سفرمیں بوک پاس کن ہو یا نہ کن ہو ٹک وککہ شرلجت نے اس سرش نماز ق رکرے اور روڑہ 
پچھوڑن ےکی مطلقا اجازت دی سے اور اس مشش سوار یکی نوحیت ا تکاوٹ اور بھوک پیاس وغیر ہک یکوگی قید نیس لگائی۔ 
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كتاب الصيام مار اور روزه 


حزان عو ہکرام نے رمضان میں باد کے ساسلہ میں آپ کے سات سکیا کش نے روزہ کی اور کش نے روڑہ 
یں رکھا تھا. اور اس کے پار سے می ںکسی ایک نے بھی دو سرے پ ہکوگی اعتقراض نی سکیا تھا۔ ہاں الب اکر یکی شرت' 
رآ گی نوز ی' وی اور کال مکی و سے روھ کلف جوف چ ماف کے سے کید کے ا گم ی ہہ ےک 
وہ سفریس روزہ نہ ر کے جیساکہ خضرت الس بویٹھ سے روات س کہ تم رسول اللہ مکنا کے سا ایک رش تھے ہم 
میس ے حص لوکوں نے روزہ رکھا اور نف نے روزہ یں رکھا تھا روزہ نہ رکۓ والے بشاش شاش تھے اور انہوں نے 
کا مکیاج بک روزہ رھ وا ےکور ہو کے سے اور وہ بن کام نکر کے او نب یکریم ٹکار نے فرایا: 

«ذَهَتَ الْمُفْطِرُونَ الوم بالأْجْر؛ (صحیح البخاري» الجھادء باب فضل الخدمة في الغزوء 

ح: ۲۸۹٠‏ وصحيح مسلم» الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر ... الخ» ح:۱۱۱۹) 

”ا و روزو نہ رک والوں نے اج وڈ اب مال لک ریا۔'' 

کی کی ہنگائی مال کی وج سے ہے داجب بھی ہو جانا کہ سفرییس روزہ نہ کیا جاۓ جس اکہ عدیث الو سیر خد ری 

نیٹ سے ہے ثابت ےکلہ تم نے رسول اللد لم کے اتر کک کی طرف س رکیا اور جب ایک جل ڑا ڈالا تو رسول اللہ 
کر نے فرایا: 

یکم قذ نوتم من عَدُوْكُمْء وَالفطر آقوی لگہ؛ : 

م اس ن کے ست قریب ہو گے ہو اور روزہ پچھوڑ وین تمارے لے پاحث تقویت ہو گا“ 
بی الیک رخصت شی اس لے ہم میں سے یھ لوگوں نے روزہ رکھا اور ہہ نے تہ درکھا پچ رہم نے جب ایک دو ری شرل 
پر ڑا 5 ڈالا 2 آپ نے فرای: 

کک ۾ مُصبّحُو عَدُوْكُمْ وَالفطرُ وی لک َاقَُوا'(صحیح سلم مسلمء الصيام» باب أجر 

المفطر في السفر إذا تولی العملء ح:١١١١)‏ 

”ماری رشن سے میٹ ہے وای ے؟ روزہ نہ رکھنا تممارے لے پاعٹ تقویت ہو گا" اڑا روزہ چھوڑ 


ذ3 
رو 


چرکمہ آ پکی طرف سے بے ایک ایی عم تھا ای لیے م سب نے روزہ چھو ڑ دیا راد ی کابیان ‏ ےکلہ اس کے بعد 
م نے رسول اللد ولا کے اتر سفرمیس روزے ر کے بھی ے۔ 

ای طح حفرت جار بین عبرالل اا سے مردی حدیث میں کہ رسول ائلد لو نے ایک سرس ایک ار یکو 
وکا یں پر لوگ جع ہو تے اور اس پر سا کیاگیا تھا آپ نے فربایاکیاماجرا ے؟ لوکوں نے بتا کہ ىہ ایک روڑے 
رار ےپ رسول الد موم نے را 

لسن من ٤‏ ال ن تصُومُوا ذ في السَفر(صحيح مسلم» الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 

رمضان ... الخ» ح:١١١١)‏ 


یں یں ےک یں ر رک 





س فون ی 
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کتاب الصیام ......... سار اور روزه 


یاک آئجاب کے م میں س ےکآ کل بجر اللہ اسباب و وسا کی ترت آرام دہ ہیں مج نکی وجہ سے سار 
کو روزے س ےکوی ملیف ہیں موی فوکیامسافرکے لے روزہ رکنا انل ے یا روزہ نہ رکین اقل ے؟ 
صا رکو روزہ رک یا نہ رک کااخقیار ے۔ ادلہ شرعیہ سے بظاہریوں معلوم ہو کہ ماف رک لیے افضل ہے 
س کہ وہ روزہ نہ رکے؟ تصوص]ج بک روزہ رکھۓ میس مشنقت بھی م وک وکل ن یکرم مو کا فریان ے: 
اليس من ال الوم في السَمّر (صحیح البخاريء الصوم» باب قول الي إل لمن ظلل 
عليه. . . الخ؛ ح:١١۱۹)‏ 
ری رر رک کی یں ےپ 
نی زآپ نے فرایا: 
ىك اللہ حت ان تُوئی رلحَصهُ کا یکر ان ٹڑتی مَمْصيَن“ا(مسند احمد:۱۰۸/۲) 
”الل نالی فا" کہ ای کی عطاکردہ رختو ںکو قجو لک لیا ہاے ننس طح وہ اس پا تکو پات ہک رب کے 
ا کی محصبت و افرانی کا ار کا بکیاجاے۔ '' 
اکر روڑہ رکتے ںکوگی لکلیف تہ ہو او رکون روزہ رک نے فو اس می ںکھ یکو جرح نہیں اور ار یف ہو او پچھرروزہ 
رکا کردہ ہے۔ والله ولی التوفیق۔ 





جب میں رمضان میس سار ہوں؟ ری وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو او رکسی ای شرس تق کر ہی می ںکئی رن 
ام ما ارارہ ے“ دن کے با حصہ مم سکیانے ج ر چاؤں اور ای تام سے روران پائی دثوں س گے روڑے نہ 
رک کی اجازت سے با ں؟ 

جب مساف راگزر اپنے شر کے علادہکسی اور شم کے پا سے مو اور اس نے روزہ تہ درکھا ہوا ہو و ای کے لیے 
کھانے ہے سے رکنا اجب یں ہے ج بک اس شمرییش ا ی کی اقامت چار دن یا اس س ےکم ہو۔ او رار ای کاارادہ چار 
دع سے زیادہ م ہے کا ہو دہ اپنی اد کے دن کے اس بتیہ کے میس کچھ یکھانے پل سے کی زکرے گا اس د نکی ضا 
دے گا اور قیام کے بان دٹوں میں روزہ رکھنا مازم ہو کی وکمہ ایی زکورہ فی تکی وجہ سے وہ تم لوگوں کے م میں سے 
مسافروں کے عم میں نہیں ے جس اک جور علا کا یی قول ے۔ واللّہ ولی التوفیق۔ 

سس ےو اون از 
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كتاب الصيام ......... سار اور روڑہ 


| سوا ] جب تارق مقاص رک غاط رس رکر کے میں شان کے آخر میں ایک ہرس کی جاؤں اور نصف وال تک دہاں 
تا مکروں وکیا اس صورت میس جھے روزے تہ رک کی اجازت ے یا ؟ 

چوپ رمضان س روزہ تہ رک کی اجازت صرف ای صورت میں سے جب سف مکی مقت ا مرش ون کول عزر 
ہو ' ج بکہ ساف ر ے لے بھی اقل ہہ س کہ دہ روزہ دک ےکرک ئ یکریم مل کا 1ک مل بی تی“ پاش الت اکر سر 
میں مقت ہو تو پچھرروزہ نہ ر کے کہ الد تما کی عطاکردہ رخست ے فاکرہ اٹھایا جا کے اور اکر وہ عالت سرش ہو لو 
اس ے لے کر اور روزہ نہ رکنا جائڑے۔ ای طرح جب و کی شمرمیں تم نہ ہو بل شمرے با مکی شیمہ میں شم 
ہو گگاڑبی ہی میں رب مو او رگ ری“ رتوپ اورگرم مواکی وجہ سے اسے لیف ہوقی ہو اور ایی ضرورتو ں کی کیل کے لیے 
بھی اسے آا جانا ہو تو ای صورت م کی اے اجازت کہ روزہ نہ رکے۔ اور اکر صورت عال ہے ہوک وہ کی شر 
میں تم ہو“ اییکنڈیڈ ہوٹل' عا شان کل ا کی بل ڑگ میں کوت پزے مو“ ضروریات بلہ آرام و راصت کے تام 
سامان مسر مو ںکہ بست ہکا نے پٹ ےکی شیا ا کن بشت اور در تام سمولتوں سے مستتفید ہو رم ہو فو اس عالت میں ہے 
میم شار ہو گا اور اسے حالت عفر قزار نی درا جاۓ گاکہ سفرق عذاب ما ایگ گڑا ہو ے“ ایزا مب ری رائۓ میں اہے 
من س کون از تھرکے ساتھ پڑھنی چایے اور نہ روزہ یی پو ڑا چاہیے بک ىہ مم لوگوں کے عم میس ہے۔ داش اعم 

سس ہم این رین س 


سبب م ہونے کے بع دکھمانے ہے سے رک جانا داجب سے 


جب میں یں ہوںٴ سفرکی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہوا ہو او رکسی ون محصرسے ی اپ ےگ کج ہاؤں ھکیااس 
صورت می ںکھا فی کنا ہوں با یں ؟ 

چوای] إل جب دہ سب ع ہو جا ج سک وجہ سے روزہ ٹنیس کیا تھا چلرکھانے پینے سے رک جانا داجب سے شا گر 
رن کے وت سف رضم ہو جاے فو ون کے بای حصہ سکھانے پینے سے باز رہنا اجب ہ ےکی کہ ارشاد جار ی تعائی ہے لل آوعلٰی 
صقر (البقرہ 0۸۴/۲ اب ل سح م وگیا ې . ای رم ٹس ریش نے یار یک وج سے رودزہ نہ رکھا و اور وہ و نک و کی 
وت شفایاب ہو جائے تا کے لے بھی ہے رو ری س کہ دن کے بان تہ میں چگ کہا چ کوک ان سو رول یل روزہ 
ےن ا ارت اس رت کی کر ا ساٹ 


.سس چ۳ این رین 


2ھ 
را ورول کا روزہ 


ی ال کیا گاڑوں اور ڑرں is‏ کک ڈراو ری 2 ایام رشان میں شروں ےا ہنکس گاڑیاں چلاۓ ےکم میں 
مروف رج ہیں“ ماف ر کے گم میں ہیں؟ 
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کتادہ .الصيام r‏ گور یں اور روڑہ 





ےت ا ا 
کے دنوں میں روزے رکھ یش ج بکہ دنع پچھوئے اور محشرے ہوتے ہیں ۔ جو ڈراتجور شمروں کے اندرگاڑیاں چلاے ہیں 

وہ مسافروں کے گم میں یں ہیں“ لیزا ان کے لے روزے رکٹ واجب ے۔ 

ان مت 


تیج ونغاس والی کور یں اور روزہ 


مالظ کے سے روزہ رکھناجائ: یں 


| س مس سیس یپ سسر کے ونوں کے مطاان بعد 
روزے رک لے؟ 
چوا ہال ما عورت ک روزہ رکنا یم یں ہے اور نہ اس کے لیے سی چائ س کہ دہ اپنے ایام یش روزے ر کے 
لہ جوں بی ایام رو ہول' اے روڑزے پچھوڑ رین پاش اور پچ ررمضان کے بعر ا رنوں کے روڑے رک پاس 
جن دن وہ تی شک وج سے روڑے یں رک کی۔ 

اوق سے 


رمضان میں باع ج شگولیوں ی استعال 


بض عورتیں رمضان میں الع تی ضگولیاں استعا لکرتی ہیں کہ یں رمضان کے بعر روزوں کی قضانہ وا 
بڑے۔ سوال ہے س ےکیا ا نگولیوں کا استعال چائز ہے؟ او رکیا اس سلسلہ میں بے تیور بھی ہیں“ ج نکی عورتیں کے لیے 
اند ی لازم ے؟ 

چوپ اس ستل می میری رائۓ ہے س کہ تور تک مال ت ضگولیں استعال خی کر یں بک اسے ایی عالت 
س رما چابے ہے جو اللد تھالی نے اس کے لیے اود وکر تمام نات آرم کے لیے مقر ریا رکی ہے۔ بامواری کے اس ظام شی 
کی اٹہ تعالی نے کت رکی ے۔ ہے کت عور تکی طیعت کے مناسب ہے۔ ایا قورت اکر اپٹی ماہواری کی عارت 
رو ےکی نے یقن اس کا ایک ر وگل بھی ہو گا جو عور کی جسمائی صحت کے لے نقصان دہ ہو گا اور نچ یکرم سڑم نے فرایا 


ہے 


0 









فلا ضر ولا ضِرارک(سن ابن ماجه» الأحکام» باب من بنی في حقه ما یضر بجارہہ ح:٣٣۲۳)‏ 
”نہ نفقصان اناو اور تہ ننتصان بنا" 
جعیہاکہ اطبا نے دک رکیا ے ا نکولیوں کا استعال ‏ رم کے لیے بھی قصان دہ ثابت ہو ہے ' الا یری را ہے ےک 
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کتاب الصیام is‏ تش و تفای وای کور یں اور روڑہ م 202 

ات نکو ب ہگولیاں استتعال نمی ںکرن چچائیں۔ اللہ تھالی کے مقر رکردہ نظام اور اس میں موجود کلت و صت پر چم ا کی 
نمی فکرے ہیں۔ عور ٹکو جب جیش شرو ہو جا فو اسے نماز اور روزہ سے رگ جا ای “جب پاک ہو جا نو پھر 
ماز اور روڑہ شرو کر دے اور جب رمضمان ت ہو جائ و اپ ان روزو ںکی شا رے جو شک وج سے "میں رکھ 


کی ی۔ 


ساس یں 


جب عورت تج رکے بعک ہو ! 


جب قورت ٹچ رکے فورآبعد یاک ہو وکیادہ اس دن کا روزہ ر کے یا تہ کے ؟کیا اس پر اس ون کے روز ےکی 
تضاواجب ے؟ 
جب عورت کا خون طلوع بے وفت یا اس سے تھوڑی وب پل بتر ہو جائے و اس کا روزہ چ ہے اور فرش 
اوا ہو جائۓ گا وام وہ تل ع کے بح دکرے اور اکر اس کا خون ع وع ہونے کے بعد بتر ہوا ہو لو برا دن کا روزہ 
ہا خی بل اسے رمضان کے بعر اس روڑ ےکی قضا ریہ وگی۔ واللہ اعلم۔ 

و ای ان س 


نای وال گور ت کا روڑہ 


اکر رمضان سے ایک ہف یمه میرے ال ےکی ولادت ہو اور س چالیٹس رنوں سے پچ پاک ہو چاؤں ٹکیا 

رمضان کے ان ق دنوں کے روزے رکا کے پر و اجب ے؟ 

اچوای] ہاں جب نفاس وای عورت پاک ہو جا اور مار ت کی علاصت جن پا یکی سفیدری با مل صفا یکو کے لے تو دہ 

نماز روزه شرو )کر دے خواہ وہ لاوت کے ایک دن یا ایک ہش بعد بی یاک ہو جات ےکی وتک تفای کیم ا ک مکوگی جر یں 

سے با حش عورف ںکو نے ولادت کے بعد پاککل خون یں آ٥‏ ازا اس سلسلہ میس لیٹس د نک یکوک شر نیس ے۔ 
سس چم این ری 


جب روز ےکی عالت میں ووپارہ تفای شور ہو سے 


جب نقاس والی عورت ایک بشنن می یاک ہو جائے اور رمضمان کے روڑے دکھنا شرو )کر دے من یھ رنوں 
بعد دوبارہ ون جاری ہو جاے وکیا وہ اس عالت میں روزہ پچھوڑ وسے؟ او رکیا اسے ان تام دنو ںکی فا وتا بے گی مجن 
یں اس نے روزے کے ہیں با پھوڑے ہیں؟ 

جب زچہ جیٹس دنوں کے اندر پاک ہو جا اور روڑے رکا شر عکرروے نان چالیس وو ںکی کیل ے 
ٹیل دوبارہ پچ رخون جاری ہو جاے و اس نے جو روزے رھ ہیں وہ ج ہیں البننہ اب خرن جار ی ہونے کے بعد دہ ماز 
روزہ پچھوڑ رے تج کہ دہ پاک ہو جائے یا پاس دن لو رے ہو جامی ںکبوککہ چالیٹس ون کے اندر اندر جو خون آے وہ 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


كتاب الصیام عاطہ اور رورے پلاے وال گررت اور روڑہ 





e رھ‎ e 

وکے کی وککہ علاء کے ج تر قول کے مطالق نقا کی زیادہ سے یادہ عد الس دن ہے۔ اکر پانس دنوں کے بعد بی 

ون جاری رے لو اے ہرماز کے وقت میں وض وکر کے اسے اداکرن ہو گا کہ خون ”شح ہو جائۓ جعیساکہ ن یک ریم 

یل نے قاض کو عم وی تھا. © چالیس دنوں کے بعد اوند ای بیوی سے ازددای تعاقات قائ کر کک ہے خواہ اس نے 

ابھی تک طمار تکی علامت نہ بھی کی م وکوک پانس دنوں کے بعد خون زیی کا خون یں بکلہ ہے ایک فاسد خون ے 

جو غاز روزہ اور کی اعلق سے باح نمی ہے۔ ہاں امت اکر تفاس کے ایس دنوں کے بع کسی قورت کے خی کے ایام 
شرو ہو ماش نو پچھردہ نماز روزہ تر کر ےکی“ رجنس تلق بھی جاتر نہ ہ وگ کی وتک ہے ج کا خون ہوگا۔ 
سس ان از 


| سوال ] کیا سل جنابت میں طلوئ برک مان کر جائ ہے ؟کیا خواتین کے لیے تی یا نقاس کا تس ل کو طلوع برک 
س2 و 

ایا جب عورت رس لے پاک ہو جا اس کے لیے روزہ رکھنا لاڈم ے۔ طلوغ چرس پیر جک تسل مور 
TIE‏ اک 
کرنا اور نماز پھناواحب ہے۔ ای طح کی مرو اور عور تکو بھی سورج طلوع ہونے سے پل پل تس کر کے نماز اوا 
کرنا چاریے خحصوصآ مرو کے لے ضردری ‏ کہ وہ جلد تس لکرے کہ نماز یمات اد اکر ے۔ 


ے۔- 
نے ہچ ای از 


عاللہ اور رود پلاے وال ورت اور روزه 





عاطہ اور رورت پلاے وای خوا ن جب رمضان کے روڑزے نہ رک یں 


عالمہ اور دودھ پلانے وای وات جب رشان کے روزے نہ رک گیں تو ای ںکیاکرنا چاے؟ اور اگر و 
پان رھ ریت چایں نوکتا نر ہے دیں؟ 
عالہ اور دودھ پلانے وای خواشن کے لے ہے علال یں کہ وہ کی عد کے بغیرایام رمضمان کے روڑے 
وا وے O‏ ہل کرس ک0 
نے ریئش کے بارے میں فرایا سے : 

فو کمن کات منک ہی عل سردي دة مناي أ (ابٹر:/۱۸۰) 


0 سنن ابی داودٴ الطھارة' باب ماروی أن المستحاضة تغتسل لکل صلاة 'حدیث : 292۔ 
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کتاب الحعیام .......... عا مہ اور رورم پلاۓے دا ی گورت اور روزہ 





”ہیں سو جھ ضس تم میں ے یار ہو یا سرش ہو دوسرے دنوں میں روزوں کاشار لوراگرے۔“ 
اور ہے دوفوں ش مکی غور ہیں عریی کے عم می ہیں اور اکر ان کاڈ ر ہے م کہ دہ روز ےکی وجہ سے ہچ ےکی کت کے 
پارے میں اف ہوں و پچ رقطا کے سات ساتے ان بر ندب کی لازم ہے“ نے ے ‏ کہ پر روز ایک می نک وک م یا 
چاول ا کور یا جو لوگو ںکی خو راک ہو“ سو وہ وی جاے. لتض علا کے بقول عالمہ اور مرو پہ ہرعال میں صرف قضامی 
لازم س ےکبوکمہ وجوب فدی ہک یکتاب و سنت سےکوئی یل یں ہے اور اصول ہے ہ کہ جب تک وجو ب کی رمل تہ ہو 


ای وت تک آدی یری الزمہ ے۔ امام الو لیف ہہ کا کی یی رہب ہے اور بی مب قوی ے۔ 


سس جن یں لے ا 
مالل اور رع کو جب اپے یا اس سیک کے بارے میس خط ہو 





عاللہ یا رشع کو جب رمضمان میس روزے رک کی وجہ سے اغ با اچ سک کے بارے میں نحقتصان کا خطرہ ہو 
اور وہ روڑے نہ رے وک وہ ترے اور ٹضارے یا صرف ضارے اور لر تہ رے با صرف ٹدے وے اور لاد رے؟ 
ان وں صورقوں میں س کون ی صورت کچ ے؟ 
صا مالل کور کو اکر رضان مل روزہ رن کی وجہ سے اپنے یا اچ چے کے بارے میں اقصان کا اراش ہو او وم 
روزہ تہ رک اور اس کے مہ صرف قفا موی کی کہ ا کی عالت اس انسمان یی سے ضے روز ےک طاقت ی تہ ہو یا 
روزہ رک سے اے نقصان ہو ہو“ ارشادباری تال ے: 

ا ومن ڪَانَ مي ااو عل سَنتَرتھِ ةينآ ايأر (البقرة۴/ ٠٠۸١‏ 

”اور جو خض تم مم سے پار ہو یا فرٹس ہو تو رو سرے دنوں میں روزو ںکیکفقی پر یکرے۔" 

ای شس مع عور تکو اگر رمضمان یں ست یکو دودھ پلا ےکی وجہ سے اننتصصان کا اندلیٹہ مو روزہ رک ےکی وچ ے 

ےکو نقعمان کے کااندلیشہ ہو او وہ بھی روزہ چھوڑ وے اور رمضمان کے بعر صرف شا رے نے۔ وبللہ اتوق 


ایی 


مالہ ورت پہ صرف قضالازم ے 


میں رمضمان میں عالمہ ی۔ میس نے روزے چو ڑ ویے اور پر رمضمان کے بعد ایک پورے یی کے روڑے 
بھی ر کے اور صدقہ بھ یکیا۔ ا گے رمضمان میس یس یمر مالل شی یں نے روزے پکگھوڑ دیے ادر رمضمان کے بعد ایک ون 
پو ڑکر ایک روزہ رک لیا اور اس طرح وو ماہ میں روزے عم کر لیے لیکن صدقہ ی کیا تو سوال ہے س کہ اس سلسلہ 
یس جھ رکون صرقہ واجب ے؟ 

چوپ جب مالل عور تکو روز ےکی وجہ سے اپنے یا اپنے ےکی کت کے بارے می ںکوگی خطرہ ہو نے وہ روڑہ تہ 
رکے اور اس پر صرف قاو اجب کوک ای کی عالت اس ریش ی ہے سے روز ےکی طافت نہ ہو روزہ رک 
کی صورت میں جان کیا خطرہ مو“ ا رشاو با ری نعائی ے: 
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کتاب الصیام ......... روزوں کی قا 


عرس ہے سے ص بے 


سے سے عر و سے سے ۹ 020 ۰- و 
۶ ومن ڪَانَ مي ا او ڪل سمَرفي دة مِن تار أحَر4 (البقرة۲/ ۱۸۵) 
”اور جو خض تم میں سے یار ہو یا فر ہو تو دوسرے دفوں میں روزو ںک یکن کو پور اکرے۔“ 
زی گیل سے 


شی رخوار کی وجہ سے قضاتہ وی 


ایک عورت نے رمضان میس س یکو جم دا اور بچھررمضان کے بعد شی رخوار ےکی وج سے قضانہ ری ادر پر 
عللہ وی اور دوسرے رمضمان میس پھر کو جم دا ہکیااس کے لے ہے جائ کہ وہ روزے رک کی ہجائے رم مم 
کروے؟ 

۱ اس عورت پر ہے داب ہب ےکہ جن دن اس نے روزے نہیں کے ا دنو ں کی تا دے خواہ دد ہے 
رمفمان کے بع رکوہ اس نے بے اور دوسرے رمضان قضاکو عذ رکی وجہ سے تر ککیاے. کے نہیں معلو مکیا سے 
اس میں بھی مشت ےک وہ مردیوں کے موم میس ایک دن پچھو ڑکر روزہ رک لے؟ اکر دہ س کو دددھ پلا ے ل اللہ 
تیل اے توت عطا ہیادے گا اور روڑہ ا کی مت یا ا کے دودھ بے ا اراز نہ ہو گا الڑادے چا کہ اگ 
رمضا نکی آم سے مل متقدور پھ رکو شش کر کے پطہ رمضا نکی تنا دے نے اور اکر اس کے لے قضادیت کن نہ مو 7 چھر 
اسے دوسرے رمفمان کتک مو رکرنے میں ک یکو رح ں۔ : 

ہہ ہچ این یں سے 


روزول ۲ دسا 





ییارگ سے شفا کے بعد روز ےکی قا ضروری ے 


ایک عورت نفسیاتی ار ی' بخار ڈیپ بیشن اور اعصا ی کزو ری میس بعلا کی سکی وجہ سے وہ تقیبآ چار سال تک 
روزے نہ رکے کی“ اس عالت م کیا وہ روز ےکی فضادے یا د دے اس کے روزوں یکی گم ہ وگا؟ 
اچوایا ار اں نے عدم ندد تک وج سے روزے ترک کے ہیں تو جب اے قررت عاصل ہو جا نو ان تام 
روزو ںکی قضاواجب ہوگی جو ای ےگمزشتہ پار ہالوں میس یں ر کے“ ارشاد ہاری تال ے: 
$ ومن صا ريص ااو عل سَدَرِتمتًهيِن آمکار أُحخَرُ رید اه يڪم اشر ولايد 
سکم اتر واشغیئا اليه وڪيا اه ع تا مدان مڪ 
دشگرو 4 (البقرة۲/ ۱۸۵) 
”اور جو حص بیار ہو یا سرس ہو وسر ولون میس (روڑے رک کر ا نکی ن پور اکرے۔ الد تمارے 
بن میس سای چاتاے اور ن سی چاتا ادر ( آسالی کا سے اس لے (دیاگیا ےا 0لم روزوں کا ار 
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کتاب الصیام .......... روزوں کی تما >2 06 
بود اکر او اور اس اسان کے بد لے کہ اللہ نے مکو ہدابیت کی ہے تم ا یکو بڈرگی سے یا دکرد اور ای کا 
کرو 

ڈاکڑوں کی رپورٹ کے مطابقی اکر ورت انی بیاری اور عابتا ی کی وچہ سے روزہ رک سے تار و ڑوم ہردن کے 
عوض ایک کد کو نصف صا عگندم یا کور یا چاول وغو جو وہاں کے لوگوں کی خو راک ہو “علا و ےکی وککہ اس عور تکی 
شال اس بے مد او ڑھھ رد اور عو ر تکی رح سے یں روز ےکی وجہ سے شد پر مشقت ہو اور وہ روڑے تہ رکھ گے 
جہوں“ یڑا اس صورت میں اس کے لے قا نہیں ہوگی۔ 

فو بھی سے 





۶ریرتے رمضما نکی قضا یں بن کے 





می ییار موی اور مرش جب شرت انقیا رک گیا نے میرے بھائی نے کے کک ہحکرمہ میں پال ہیں داخ لکرا دیا۔ 
یتال میں راغلہ کے روران دوپارہ رشان آیا اور یرای کے بعر کے راش ھکر وکیا اور میں دہاں روہارہ پگ ريال 
میں داغل ہوگئی اور جب پھررمضان گیا س لہ سے ھت زی“ ازا یں نے روزے رکھ لیے ۔کیا روزے دکھنا مییرے 
کے لازم ہے کیہ س ہرباہ تن روزے رکھتی ہوں؟ یا میرے لیے صق ہکرنا مازم ہے ؟؟کیامیش اپنے اکلوتے یٹ سےکموں 
کہ وہ صد کر لے ج بکہ وہ رست سے“ لازت بھی خی سک رب اور ایک کرایے کے مکان میس رتا سے اور میں ایک 
کور عالرت وا ی عو رت ہوں۔ سکوکی کا مکر کے صرق ہکرن ےکی استطاعت بھی نہیں رکھتی۔ ازا اس ستل کاکیاعل 
ج 
سامہ بر ممکورہ وو معینو ں کی فقا وبحب کی وہ (درج ذیل) ار شاد با ری تخا کے عموم کا ہی نقاضاے : 

$ ومن صا تَِيضّااَز عل سَتَرتَتئئ ار أحَري (البق ر۲ / ۱۸۶۵) 

جو س تم مم سے یار ہیا فرمیں ہو تو دو سرے ونوں میس روزوں کی کن کو پر اکر ےے۔“ 

ساگلہ نے جو ہہ زک رکیا کہ وہ رٹ ٹین روڑزے ر ہے امم ان روزوں کے رک سے الہ کی بیت ب زکورہ رو 
میینوں کے روزو ںکی قتا وا ے فو ہے نیت ی ے' ادا اسے باق روزے کی رکھ لے پاس اور اکر ان تن روڑوں کے 
پارے میں ا سکی تیت قل روزو ںکی ی فو اس سے فرض ساقط یں ہوں گے اور اسے مل رو با کے روڑے رکھتا 
ہوں گے۔ روزوں کے ہجاۓ ینو ںک وکھانکھلانا اس کے لے اجب ہیں ےکی وککہ ہے معرور شی اور مار یکی وجہ سے 
اس نے روزے مو خر کے ہیں۔ 

20ں 


بار یکی وچہ سے روزے تہ رنھنا 


چند سال پللہ مس نے ایک بے رمضان کے روزے نمی رک ےکیوکلہ میس تال میس داغل تھا اور ڈاکڑوں 
نے جھے روزے رکن سے من کر وا تھا۔ ہے رک ہو ےکہ معربی کت روزہ رک نکی اججازت یں وق شس نے اگلا 
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روزو ںی تا 5 
رمضان نے سے پل کل تی کا نے اداکر دیا جن ١س‏ کے بعد میں نے کل کی سمالوں کے سے مان کے روڑے 
کے ہیں۔ جس رمضان کے روزے میس نے پچھوڑے تے اس کے بھی ۳۳ روزوں کی قضا رے لی سے اور اب صرف 
سات باق ہیں“ وکیا سابقہ یی کاکغارہ ار اکر دیا جاے فو ہے کان ہو گا یا ہے لیے ان سات ونو ںکی فضا واجتب سے یری 
کت اکڑ وی صصورنوں یں روزہ رک ےک اجا زت ن وک؟ 
آپ پر داجب ہے س کہ ات دو ں کی تنا کی دیں او رکغفارہ بھی ۔کغارہ ہے ب کہ ہردن کے وض شرس 
کھائی جانے وای خو راک کے مطااقی ایک کد نکو نمف صا عکھانا رہ کی کہ آپ نے جس رضان کے روزے پچھوڑے 
ےا یں گل رمضان کک مو خ کر وا جب ارشاد باری تفای ے: 

ون انیس أو عل سَدَرتَیتةیْن کاو أُمَرَک (تر٥/۱۸۰)‏ 
”و جو کس تم میں سے بار ہو یا سفرمیں ہو نو دوسرے ولوں میں روزو ںک یکن کو ور اکرے۔* 
صعفرات کاب ہکرام کی ایک بتاعت کا کی ہیی فو س کہ جو س رمضا نکی قضاکو مخ کر دے فو اس پہ ے لازم ہے 
7 پر ان کے عو ایک مین سےکھانے کے فدہ کے اتر سا ا بھی دے۔ اللہ تا تم سب کو یق سے 


ٹوازے ۔ والسلام۔ 
س ایا 





باریکی وچہ ے روڑے ٹہ ر کے اور ر7 e‏ 





ایک نس ما عیدالفطر کے دن انقال ہوا۔ رمضما نکی کی یا رو سرکی تار کو وہ ییار ہوا تھا کی وچہ ے وہ 
رمفمان کاکوگی روزہ نہ رک کا کیا اب اس کے وارت ا یکی طرف ے روزے رت با ری اداکریں ما اس لیل ش 
میت اور اس کے وارٹوں پر یھ بھی لازم نم ے؟ 

اس ریش نے اکر روزے اس لیے نہیں رک کہ اسے روزہ رک ےکی طاقت نہ شی اور قفا اس لیے یں 
رے ‏ کہ عیدالفطر کے دن اس کا اغتقال م وگیا تو اس کے لے روزہ رکننا داینب تہ تھا ۔کی کہ ییار یکی وچ سے اسے اس 
کی طاقت نہ شی اور اس پر قا بھی واجب یں کوک عیرالفط ر کے دن فوت ہو جان ےکی وجہ سے اسے اس کا موتح ہی 
ٹیس مل تھا۔ اس کے وارٹوں پر بھی ا کی طرف سے روزہ رکھنایا نریے اداکرنا داجب یس ہے۔ 

.فو کی سے 


زی سے ود الک ون کے روڈ ےکی شا ی 


میرے اٹھارہ سا لکی عھر کے بے کا بای دن پل انقال ہوگیا تھا۔ اس نے رمضان کا الیک روزہ نیس رک تھا ہے 
رمضمان کا پملا ون تی تھا اور رای کے بعد اس نے سمارے روزے در کے تے و اس ایک روزے کے پارے می ںکیا م 
ہے؟ اس نے اس دنع کے روز ےکی قشا اس لے یں و یکہ ڈاکٹرتے نو اسے ہ ےکما تھاکہ دہ پاکل روزے نہ ر کے اک 
ا سکی بی بے جائے اور اس کے لے اسے بمت اتی خورا ککی ضرورت گی؟ جزا کم الله خیڑا۔ 
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OT N e‏ ےت 
تل ج: 
و کلف الله تسگا إل وس ما (ابتر:٢/۲۸۲)‏ 
”اللہ تال یکسی شف سک ا سک طاقت ے زان کف میس غ 
فو کش 


یز 1 وچہ سے روڑہ گر ڑنے کاکغارہ 


یس نے رمضان ۱۳۹۵ھ میں دو روزے پچھوڑے کین ا نکی قضانہ وی کہ ۹۹ھ کا رمضمان گیا اور بھ ۹ھ 
کے رمضان کے بھی تین روڑے نہ ر کے اور ب رم ے۹ھ میں مل پا دن فضادے ف کیا اس صورت میں نرہ اوا 
رن ےکی ضرورت و ښس؟ 
جوا| ار آپ ے وره روز ےکی ع رک وجہ سے چکھوڑے ہیں نے آپ پر اس ضا کے علادہ اور ہہ لازم یں ہے 
و آپ نے سرا نجام دے وک ےکی وتک ارشار باری تھی ہے : 
کمن کات نکم ریسا اول ستر فده هن آَييَاي أ (البقرة۲/ )۱۸٤‏ 

۱ ”یں جو شس تم میں سے یار ہد یا مفرم جو فو ددسرے وٹوں میں روڑو ںکی کش کو پوراکرے۔ '' 

اور ار آپ نے روڑے کی (شری) عذر کے خر ترک کے ہیں نو پر زکورہ قضا کے اتر ماھ اوہہ بھی لازم سے 
کوک کی عزر کے بضر رمضان کا روزہ چو ڑا جائز یں ہے۔ ۹۹ھ کے رضان کے آپ نے جو روزے پھوڑے ان کا 
کو کفارہ شٹیں۔ ہاش البتہ آپ نے ۹۵ھ کے رمفمان کے جو دو روزے پاموڑے ہیں قضا کے ساتھ ہے ان اکفارہ بھی 
ہے ادر وہ یکہ جرون کے قوش ایک کی نک وکھاناکطا دیا جال کی کہ آپ ےکی عر کے !ضرا نکو اس رد مخ رکیا 
کہ ۱۳۴نھ کا رمضان آگیا ۔کھوان ےکی مقدار ریہ ےکہ ہر کی کو نصف صاع و ہکا کلا دبی جو آپ کے شرس کیا جاتا 
ہے“ لان یاد رہ کہ ہے اس صورت میں جب آپ کے روزے پچھوڑنے کا سیب بی ل نہ ہو اور اکر اس کاسبب نی 
مل ے نو پچ رتا کے سات سان اس کاکفارہ کی لازم ہے ۔کغارہ ہے ےکلہ ہرون کے عوض ایک ایک موم نمگردن آزاد 
کی وہ مرن ہو لو وو اہ سے سل روڑے ری اور ار روڑے رنہ سے بھی آپ عاج و قاصرہوں و ہا 
ینو ںک وکھا کل اہیں۔ وائلہ لوٹ 

سح 9آ سے یہ 


ایک رمضا نکی تضار و رے رمضان تک مو کرم 


اس ہنس کے بارے میں اسلائی ریت کیا م ہے جوکسی عذ رکی دجہ سے یا عذر کے بشی نیک رمضما نکی قضا 
کو رو سرے رمضان تک متخ کر رتا ے؟ 
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وم سر صم سے سے سے بے اقب 


ون انيس ااو ڪل سَمَردَيدةين آڪاي لت (البقرة۲/ ۱۸۶۵) 
اور جو کش تم شس سے یار موی سفرمی موت وو وو سے وفنوں می روڈو ں کیک کو پور اکرے۔* 
ف 
فاقوا فانتوأ الله ما اطم (التغابن )٥٦/٦١‏ 
E‏ 
اش الہتہ جو خش یرمز ر کے اس تدر تاف رکرے فو اس نے اپنے دب کی نافربا یکی۔ اسے چا ہی کہ فو ہکرے؟ ان 
روڑوں کی قضارے اور ہرون کے عوض ایک مکی نک وکھانا بھی دے ۔کھان ےکی مقار چاول ونیو با جو اس علا ےکی 
خوراک ہو وو صف صاع ف دن کے حب سے وی جا نصف صاع کا وژن تقر یبآ ڈرو کاو ے۔ ب ےکی عض فقراء یاکسی 
ایک فق رکو روزوں سے پل پا بعد می دے وا جاے۔ واللہ ولی التوفیق۔ 
۱ سس چس رو 


تضاا کہ رمضان تک مو کر وی 


3 سال ا ٹنیس کے بارے می سکیا اھ ےجو رمضما نکایک روز یھو ڑدے اور پل تظضادررے ۳ ہار انآ بے ؟ 
حراے اکر پچھوڑے ہوۓ روز ےکی قاس کی مزر شلا بیاری ونی کی وچ سے پان رہہوگی ہو او ای پر بوقت لررٹ 
صرف الام ہوگی اور اگر اس ےکی زد کے اخ رقضا شس ٢ف‏ رک ہے فو اس نے ممت براکیاہےے ۔ اس صورت یں فضا 
بھی لازم موی اور ایک می نک کیان کی کعلاع ہ گا 

اس خض کے پارے ب سکیا گم سے جس کے مہ ۹۳ ۱ھ کے رمقمان کا ایک روزہ تھا اور اس نے قضانہ وی 
تی کہ ۹۴۰ھ کا رمضان آگیا؟ 

ج بکوگی انان رمضمان کے ایک یا ایک سے زیادہ روزو ںکی قضامی اس تدر تب کر ےکہ اگلا رمضمان آ 
جا و روہ قضا بھی رے اور ضف صاع کے صرب سے برون کے عوض مکی نک گند م وغیں بھی دے باکوئی اور ایک 
نس جو اس علاتے می ںکھانے کا مول ہو بش رطبلہ اس نے قضامی ں کی عذر کے خی رتا کی مو اور اگ راس ےکی عذ دی 
وجہ سے قضائیس اف رک ہو شلا یاری با اس قد رکزو ری م وکے دہ فوت شدہ روزو ںکی قضا دی ےکی طاقت نہ رکتا ہو ےھر 


ال بے تد ازم ہو گا۔ 
فی کش 


اع سال پل میس رمضان میس شیر پعار م وکیا مت سک وج ے روڑزے تہ رکم سک اور ان روزو ںکی آرج بک 
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روزول یی ۳ 





تا بھی نہ رے کا وکیا سیت ھکل E‏ 
اللہ تھا آ پکی ات فریاۓ اور اجروثواب ے واڑزے۔ 
اس ست زیادہ ترک وج سے آ پک انشد سبھانہ و تھا یکی بارگاومیس اوہ کرلی اہ ےک وہ آپ ر واجب ہے تاکن 
رمضمان کے آپ نے دوزے نہیں ر کے تھے اس کے روزو ںکی فضااگلے رمضا نکی آھ سے عله چس رے لیے اب آپ ر 
واجب کہ اوہہ کے ساخ اتم ہرون کے وض نصف صاع شع رکی خوراک ازم جو ریا چاول ویر کان ہے بھی اداکریں۔ 
مف صاع کا وزن ریا ڑ ےڈ کو ے۔ ہے تام فدمہ فقو ںکو کی ایک فق رکو وے دیا جائے. ہم اللہ سے دعاکرت چ ںکہ دہ 
آ پک نوہ ہکو رف ولیت سے نوا زے اور ہیں او رآ پک معاف فراوے۔ انه خیر مسکوول! 
ئ این باز 


چو یں سال کے کے رمضمان کے روزو ںکی قفا 


ایک عورت نے ۳۸۲٥ھ‏ کے رمضان کے روزے ایک ی عذر سن اپنے کو دددھ پلات ےکی وج سے 
پچھوڑے تھ۔ وہ پیم اب بڑا e‏ وکر چوٹیں سال کا ہوگیا ہے کین اس عورت نے اب کک روڑوں کی فا تش وی۔ اللہ 
تی مکی عم ! قضانہ ری کا سیب ستی اور قصدد ارادہ ٹنیس بک جمالت ہے نے رای فراش کہ اس بارے م سکیا گم 
س 

جوب اس ورت کے لے ہے داجب ےکم جس قد جلد کن ہو اس سال کے رشان کے ونوں کے پتزر روڑے 
کے خواہ تفر طور پر رکھ نے اور اس اخ رکی وج س ےکفارہ بھی اواکرنا مو گا ۔کفارہ ہے س کہ ہردن کے عوض ایک 
مکی نک کا کھلا ۓےکوکلہ جو شخص ننا می اس تدر اش کر در ےکہ اگل رمضان آ جا و اس کے لیے فقضا کے اتر 
مات کفارہ بھی لازم ہو ہے۔ پورے یی کے کغارہ کے طور پر تالس کاو چاول کان جہوں گے۔ اس عورت کے لیے بے 
واجب ٹھاکہ اکر ا سے معلوم نہ تھا تو دین کے اس ستل کے بارے میں پوچ ھکر تی نکر کوک ہے متلہ شور و محروف 
ہے۔ سب لوگ ہا ہی ںکہ جو سکسی عذ رکی وج سے روزہ پو رے و اس کے لیے فوری طور ر فضالازمے اور 
کی زر کے اخ ر فضامیں اج رکرنا ما یں ے۔ 











ان جرین 


تا لازم ے خواہ الک الگ دنوں میں دے لو 


یس عنزہ بر سںکی ایک لڑکی ہوں۔ روزے فرش ہونے کے بعد کے ابقلداگی دو سال میس نے رعضان کے جو 
روزے پکھوڑے تھے ا نکی اب کک فقضا نیس ری ازا اب س هکیاکرن پاہے؟ 

ان دنو ںکی فورا تاد“ خواہ الگ الک ونوں میں دے لو اور ایگ سال سے زیادہ خی رکی وج سے فقضاکے سار 
سات ھکفارہ کی لازم ہے ۔کفارہ ہے کہ ردك کے عوض ایک مکی نک وکیا لابا جاۓ جیاکہ جھمور علا کی بی رائے 


ے۔ 


0 
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وان چن سب 


شس نے جال لوت ھکر روزے پو ڑے پم رنڈ ےکی ؟ 





اس لدان کے پارے می ںکیا م ہے جس ن کرش ہی سانوں میں رمضان کے روزے ہیں ر کے ' ہاں الب 
دنر فرا لن ادا کے ے۔ دہ اپنے ملک سے بارا لیا کی عز ر کے بی راس نے روزے پچھوڑ دیے ے۔ اب اکر دہ فو ہکر 
ے با اپنے کلک دائی ںآ جاۓ وکیا ای کے لے قظالازم ے؟ 
اچوای] رمضمان کے روڑے ارکان الام میں سے ایک انم رکن ہیں لیا اس خض کا ان بوچ ھکر روزے چو وہنا 
جنس پر فرضش ہوں بست ب گناہ ہے . لس امل علم کے نزدیک ایا خض کافرد مر ہو ہا ۔ بنا اسے کی اور خا توب 
کر چا ے کت کے سات قل اعمال صل اراکرے پاش اور اے نماز“ روزه ي زکوۃ اور دنر اخام شرییت کی 
پاب یکر چاہیے پیے. لاء کے ی تول کے مطابق ای خی پر تضالاذم نیس ہےکیوکلہ اس کا م اس س ےکی با چ 
کہ قضاسے ا سک تلان ہو کے ۔ وبال لتوفیق وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبہ۔ 

فی یی 





لے فوت شرہ روزو ںکی قضا و٥‏ 


| وال ] کیارمضان کے روزو ںکی قضا سے پک شوال کے چھ روزے کنا جائ ہے ؟اکیاماو شوال کے سوموار کے دن کا ردڑہ 
اں یت ے جا ےکہ رمضما نکی تشاک ہو جاۓ اور سوموار کے دن کے روز ےکا جنروا بپ بھی ما کل ہو جاۓ؟ 
ریا شال کے چ روزوں ک ناب ای صورت میں عاصل ہو کہ کے ماہ رمضان کے روزے کم لکر ےئ 
ہوں۔ جس کے ذمہ رمضان کے روزو ںکی فقضا ہو تو وہ فا کے بعد بی شوال کے بچھ روزے ریوک یکریم وم نے 
سے رای ۱ 
من صَامٌ رصان 0 ا 
ستة أيام ... الخ» ح:٤١١١)‏ 
تس ے رشان کے روڑے ر کے اور پچ راس کے بعد شوال کے ہے روڑے رے ئ0 
لیا یں کے ذمہ ضا ہو اس سے ہم مب ہیں کہ لہ رمضان کے روزو ںکی تا دو برای کے بحر خوال کے پچ 
روڑۓ رکون اتشان سے ان جچھ دنوں می سوموار با بعرت کا جو دن آے گا لو چچھ دن کی نیت کا بھی اجروٹواب لے کا 
کوک یکریم ملا نے فرای: 
تما الأَعْمَالُ بالگات وَإنمَا لکل امْریء م ّا وای ا(صحیح البخاري» بدء الوحي» باب كيف 
کان بدء الوحي الخ» ح:١‏ وصحیح مسلم الإمارةء باب قوله ل انما الأعمال بالنية ۔.. الخ؛ 
ح۹۷) 


4 


سا م شوال . . . . ا(صحيح مسلمء الصیام؛ باب استحباب صوم 


امال کا ا کار یڑل پر ے اور ہ رآدمی کے لے صرف دی یھ سے جو اس نے مبی ت کی مو“ 
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کتاب الصیام ....... ماز اون اور تام 





تحت گا تھے 


رمفمان کے روزو ںکی تامو م مرا مک مو رکرنا 


سوال | کي ہے جائ سپ کہ رمفمان کے روزوں کی ام وحم سرا ہک مو خ رک ر وی جاے؟ 
حواب جو ی قزرت عاصل ہو اورعزر زا سل ہو ہے و رمضان کے روزوں کی ا واجب ے او کی جب کے غر 
یجان ٹم مادا یس چاری مرا مو کی دج سے زکاوت پیداجو جائے لین ار کی نے اس رد چٹ کر دی 
کہ سرولوں کے بپھوٹے ون آ گے اور ان دنوں میں قضادرے کی وہ قا بھی جح ہوگی۔ 
سے ز اون رن سے نے 





زتراوں اور ام 


| سوال ] کیانماز راوع صرف سنت ہے پا شت م وکر ہ؟ ہم اس ےکس طح اداکریں؟ 
اجا مس کم نے ا کی ت خیب دی دن ڈرال : 
اس قامٌ رم رمَضان إِيمَاتًا وَاحْيِسَابا فر تچ تدم من دبوا( صح البخاري» صلاة التراويح» 
بب فقل مخ قم غات ح:۰۰۹ وصحيح مسلم» صلاة المسافرینء باب الترغيب في قیام رمضان 
... الخ ح:۷۵۹) 
”جو شس ایمان اور صول ٹوا ب کی عیت سے رمفیان میں تیا مکرے نے اش تدای اس کے سابقہ تا م گناہ 
ماف ہاو ےگا" 
بے بھی حریث سے ابت ہ کہ مھ یکرم مزلم نے ند راتیں کاب ہکرام ا مکو ہے نماز ڑا اور پچ راس خمرشہ سے نہ 
بڑھاگی کہ ہے فرض بی نہ کر دی جائۓ ® کن کاب ہکرا مو آپ نے ہے ترغیب وی کہ دہ اپنے طور بر اس نما زکو 
ضرور پڑھییس ایز اکوئی اکیلا پڑھ لیا کوئی دو لکر او رکوئی تین مل کر جات سے اداکر لمت بحرت رر نے اینے 
وور یں (ج ب کہ اوی فرضیت کا خطرہ وور ہ وگیا تھا ہے مناسب ھا کے تام لوگ ایک اما مکی اقتا میس نماز اعت 
اواکریں ‏ کیوممہ اں طح س بک نماز بابضاععت اداکرنے اور قرآن یر سے کا موتح لحبیب م وگ اور تب سے اب تک بے 
سنت بابماعت اداکرنے کا مسلمانوں میں مول ہار ہے۔ اس زمانے می اس نما زی سس رکنتیں اداسی جاتی یں 





0 صحیح بخاری' التراویح' باب فضل من قام رمضان؛ حديث :2012 و صحيح مسلمٴ صلاة المسافرین' باب الترغيب فى قیام 
زمضان.... الخ“ حدیٹ: 761۔ 
١‏ صحیح بخاری' صلاة التراویح' باب فضل من قام رمضان' حدیث : 2010۔ 
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از او اور ام 


لوگ اس فدہ بی راء تک ر ےکہ سورۃ ابقر کو پارہ اور کی FEET‏ ...7 
اوک رکعا تکی تح رار چوک ن یں فبائی ازا اس سال میں کان گھا تی ہ کہ جو چاہے رکھا ت کی تخرا رک مکر 


نے اور ارکا نکو طول رے ہے اور جو چاے رکھات کی حرا رکو بڑھا ےے۔ 
_ہہ چا این جر 


یس ایک تجار ادارے میس کا مک رت ہوں اور نماز ترا وع مس میں ادا ہی ںکر کنا کوک کام کے اتاك خرب 
کے بعد سے ےکر ری کے تریب تک ہیں وکیا ا کی وجہ سے یھ گناہ ہو گا؟ اس اواب سے محردم رہ ےکی علائ یک یکیا 
صورت ہو لی ے؟ 

صراب رک تراڑ کی وج سے آ پک وگنہ یں ہو اک وکمہ تراو ع سنت ہے “اکر انسان اراکرے تو اسے پاپ لا ہے 
اور ار ہہ ادا ت کرے توکو گناہ نہیں ہو ۔ جب اللہ تخا یکو آ پکی اس خحیت کا م ہ کہ اکر اس طازمت کی وجہ سے 
آ پکی مشقولیت نہ مو ل آپ ضرور تزاوع پڑھھگا۔ اس لیے اپنے بے پایاں قضل وکرم سے آ پک نیت کے ماق دہ 
آ پو ضرور اج ولواب ے لوازے گا۔ 












ماز تراوج میس ت رآن ید وک ھکر قراء ت 


سال کیا نماز تراوجع اور نما زکسوف میں ت رآن یر سے رک ھکر قراو تکی جا ق ہے یا خیں؟ رای راس ۔ الله 
تال أ پکو ا ج ولواب ے نوازیں۔ 

چوای] تام رمفان مس قرآن یر سے دک ھکر قراء تکرنے می ںکوکی حرج نمی سک وہ اس طرح مقتریو ںکو تتام قرآن 
یر سے نا نے کا موتح لے گا کاب و سنت کے ولا تل سے عایت کہ نماز مس قرآن می رک قرا(وت سرو ے اور ہے 
عم عام ہے خواہ قرآن یر دک ھکر قرا و ت کی جاے با زبالی' چاچ عخرت ماشہ با سے ردایت ہ ےک ان ہوں نے اچ 
آزا رکردہ تلام زکوا یکو عم وا کہ دو قیام رشان میں اا مت کے رو کش مرا نجام وی“ چنانچہ ذکوان قرآن یہ سے دک ھکر 
پڑت ے۔ اام منخاری رلٹہ نے اسے ابی تنج" یس حلت کر صحت کے وثوق کے سار وکر راا ے۔ © 


پ حم این باز 


را تک نماز وووو ر دے 


( ض ابام نماز تراو یع ڑھاتے ہو چار یا اس سے بھی زیادہ رکتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑعا سے ہیں۔ رو 
کے بر سور eI‏ سوال ے س ےک کیا ا یں لکی ری مہ 
کو ئی اصل ے؟ 














© م تخار نے ا كو كعاب الاذانٴ باب امامة العبد والموالی میں تعا رک رکیا ے- فتح الباری 185/2۔ 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 








کتاب الصیام سس از او اور ام 9 


اک امل علم کے نزدریک ىہ گل ر شرو بلک کرد یا ام ہ ےکی وکمہ ن یکرم مکی کا اد شا رای ہے ے: 
اصاا الیل ی نی اس ابخزق برپ نر باب ماج تی او +41 رسیم 
مسلم» صلاة المسافرینء باب صلاة اللیل مثنى مثنی . . . الخ» ح:۹٤۷)‏ 
”را تک نماز رو رو وو رکعت ے۔“ 

یز حطرت عاکشہ با سے روات ے: 
ان رو الله کل یصَلي فيا بين أن لزغ من ضلاۃِ اليدَاء إلى ار إخذى 
وکا ل ن کل ركَعتیْن ويور بواحدة (صحیح مسلم صلاة المسافرين» باب 
صلاة اللیل وعدد رکعات النبي يل . . . الخ ح:١١۷)‏ 
”رسول الد ٹول یاز عشاء ے فاررغ و نے سے نج رکک کے درمیاپی و می ںکیارہ رکعتپڑھائرے۔ موو رکون 
کے بح د لام یرری ار ےا ورای رکعت وسار ےک وس ممو نکی او ری بست سی اعادیث ہیں-) 

جخرت عاتشہ جا سے موی ہے جو شور صربیث ے: 
كان بْصلّي من اللَيل] ارا فد تسا عَنْ حُننهنَ وَطولهيَء تُه یُصّلي ارا ا 


مأل عَنْ حُسْيْهنٌ وَطولِهنً٤(صحيح‏ البخاري» التهجدء باب قیام الني ک5 بالیل ... الخ» 
ح٣‏ وصحیح مسلم صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية ... الخ 
(VTA:‏ 
یکریم میم را کو ار رکشیں پڑھاکرتے سے ان کی خوصورتی اور مبائی کے بارے میں مت ہو ئے۔ 
آپ پل رچار رکگٹئیں اور پڑت اور ان کے حن اور طول کے پارے میں بھی مت کے“ 
فو اس سے مراد کی یی ےک آپ ہردو رکعتوں کے بعد سلام پروی تھے۔ اس سے یہ عراد نیس کہ آپ ایک 
ی ام ت پار کن ھی کے ےکک آپ سے هو اھ مھت سے سے ات سے آپ دو ودرکس ڑا 
کر ای فی سے ۱ 
(اصَادۃ للل مى على ا(صحيح البخاريء أبواب الوٹرہ باب ما جاء في الوترء ح:۹۹۰ وصحیح 
مسلم؛ صلاة المسافرین؛ باب صلاة اللیل مثنی مثنی . . . الخ ح:۹٥۷)‏ 
”را کی نماز دو رکٹ ے'' 
جیا کہ ٹل ازیں جیا نکیا چا ہے“ نیز اصول ہے کہ !حش اعادیث لن کی رین اور تفیر میا نکرتی یں لزا 
ملمان کے لیے واجب ہہ س کہ دو تتام اعاوی ٹکو قجو لکر نے اور مین کے اھ مل کی فی کرے۔ داد وی التوقی۔ 
س از از مسبت 


ما زکو ا ینان سے پڑھنا فرش ہے 
مار ی مس کا امام نماز تراوع اس قزر جل ری ڑا ےکہ اس م فرصت سے استظادہکرتے ہوتے کم وھا 
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کتاب الصیام ......... غاز 7او اور ام 


اگ کت ہیں نہ تج بڑھھ کے ہیں اور نہ نماز ضوع سے اداکر کے ہیں۔ وہ صرف تشر اول پر اکتقاکرشن ” اھ ن د 
إل اللہ اض و محا عبدۂ وزشڈلۂ' تک بڑعتااو رگا س کہ یں اس قر تش کان ے۔ یی ورور شریف میں 
باعتا او رتا کہ ہے اضافہ ہے ادر قراءت بھی صرف ایک با دو آیو ںک یکر ہے۔ امیر ہے آپ رجنمائی فرائمیں گے. 
جز اکم الله خیڑا 
تمہ ے لے م شریجت ہے ےکہ نماز خواہ تراوچع ہو یا فر اے ہمبیت اشمیینان د کون سے بڑھانھیں۔ 
تراء ت تر ل کے ماخ ھککریں۔ رکوغ و ود ضتورع کے سا ھکری اور رکورغ کے بعر اور دونوں ہچروں کے درمیان کال 
اختزال سے کام لیس اور تام نمازی خواہ وہ فرض ہوں یا نل مایت اشمینان و کون سے بڑھامی ںکیوکمہ مایت فرش ہے 
اور اس کے بی رچارہکار ہی شییں. جو مخ نماز می عماحی تکو تر ککردے ا کک از ال ہو ہا کوک ” یں ٭ 
میس مرییٹ موجوو سے کہ ب یکریم ڑل نے ایک آو یکو نماز پڑت ہوئے دیکھاج کہ ایتا کے ساتھ نماز نی پڑھ رہ 
تھا آپ نے اسے دوبارہ نماز ہڑ سن کا عم وی اور ا یکی ر شما یکر سے ہوئے اسے جاب اک کو د حبدہ مس مائیت واجب 
ہے نز روغ کے بعر اور دو چروں کے درمیان اخترال واجحب سے لازا اہ صاب رکو چا یی کہ تر تل اور خو کے ساتھ 
تراء تکیاکریں الہ قرادت سے خودبھی اختفادہکریں اور ا نکی اقترا س نماز او اکرے وانے مق زی بھی استفادہکر 
میں ترقل اور نوع سے ک یگکئی قراخوت یکر ی رلوں میں ری“ ضتوع اور اللہ تا ی طرف اناہت اور لوچ پرا 
ہوت٤ے۔‏ 

اام اور عقنرییں پر ہے بھی داجب س کہ تشید میں شاو تین کے بعد ملام سے پل مھ یکرم مو کی ذا تک رای پر دردد 
برا بی بڑھییں کی وکل یہ ہمت ہےکہ م یکریم ملا نے اس کا کم دیا سے لا یڑا ابی عم مکی ایک بت بڑی جماعت نماز 
یس ورور ری ف کی فرضی تک اکل ے۔ امام اور قنریوں کے لے ہے جائز یں -۔۔خواہ نما زکا مسملہ ہو باکوگی اور کہ 
وہ شراجت مع کی تالف تکریں۔ ایام“ زی اور انفرادی طور پر نماز ار اکرے اگ س ون کے لے کی تم 
شریعت س ےکہ وہ نماز س درود شریف کے بعد اور لام بے سے پل اللہ تتا سے مزاب چ مزاب آم فت موت 
و حیات اور نہ“ ضس دجال سے پناہ بھی طل بکری کی وککہ رسول اللہ پل کا انا بھی ہے گل تھا اور آپ نے ام ت کو ای 
دا کے کے کا کم بھی دیا سے۔ © ای طرح سلام سے پل ہکوئی اور دعا سات ملا لین بھی کب ہے خلا اس مو بے دہ 
مور وھا کی ای جاسکتی سے جس کے بارے میں رسول اللہ ما نے حضرت محا بن بل بو کو ہے دعصت فرب کہ دہ ہر 
نماز کے آنخری حص می ہے وھا ضرور ماگیں: 


الفاتحة فی کل ركعة.... الخ حدیث 397- 

la‏ صحیح بخاری' التفسیر' باب قوله ان الله و ملائكته یصلون على الٹبیٴ حديث : 4797 و صحيح مسلم' الصلاة' باب الصلاة على 
اللبی صلی الله عليه وسلم بعد التشهد' حديث 407- 

صحيح مسلمٴ المساجد' باب ما يستعاذمنه فى الصلاةۃ' حديث : 588- 


( سنن ابی داود' الصلاة باب فی الا ستففار؛ حديث :1522- 
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کتاب الصیام ........ غاز اون اور قام 
“وي ٤‏ 1 ین ھا کر ٭ وس ۰ یم 
داللهُمٌ أعئي عَلی ذكرك وَشكرك وَحُسْنِ عَِامَيِكَ؟(سنن أبي داود» الوتر» باب في الاستغفار: 
(oY:‏ 
نناے اش !نے اناز رکرۓے اور ایا شک اداکرنے پړ اور ای پنترین عباد تکرنے بر ری حدد فرا۔“ 
سے چم ان از 


ایک مد کے امام نماز تر او ع بڑھاتے ہو ہر رکعست میں قرآن کا ایک ہو را صحہ نی تربآیندرہ آیات لاوت 
کرت ہیں ی کی وجہ سے تش لوگ ہے کے ہ ںکہ یہ بت ی قراءت ہے ج بکہ !تش کی را اس کے رکس 
ہے۔ صوال ہے س کہ نماز راوگ میں سن تکیاہے؟کیا ئ یقکریم ما ےکوی ای جر تقول ہے یں سے طوالت وعدم 
طوالر یکو ملو مکیاجا کے ؟ ۱ 
جج حدیث سے فابت س کہ ب یکریم ڑم رمضان و غر رمضان مم را تک وگیارہ روات بڑھاکرتے تھے © 
اور تراءت ادر اکا کو آپ بحت طول دسینے کہ ایک ہار تو آپ نے ایک رکعمت مں پاچ پاروں سے کی زیاد ہی 
تلاوت فربائی اور پر مایت تر تمل اور کون کے ساتھ ہے تلاوت فربائی ادر ہہ بھی ی صرییٹ سے عابت سے کہ آپ 
ضف رات کے وت با تھو ڑا ہا صف سے پل یا بعد مم ات اور وع کے تریب تک نماز میس محروف رئے اور 
اس طس قریا پا گھنٹوں میں کل تہ رکعات ادا فریاتے ی کے کن بے ہی کہ آ پکی قرائوت اور ارکوان بت طول 
و سے۔ 

خضرت عم ٹیٹھ نے جب حفرات کاب ہکرام ٹک کو نماز راوع اعت اداکرنے کا عم وی و وہ میں رکتیں پڑھا 
کرتے سے اور پر رکعست میں مورت برک ہیں آیات کے ترب ن چار پاچ فوں کے تز ر لاو تکرتے تے اور ای 
طح آم رکعوں میں وہ سور؟ بقرہ پڑھ لی اک سے سے اور ار وہ پارہ رکحتوں میں مور بقرہ ش مکرتے تے او اس قرو تکو 
وہ تیف پر مو لکرتے ے۔ رہ ے نماز اوت کے بارے می سن کہ ار قراءوت میس تفیش ہو نو رکا تکی تھ رار 
یش اضاف کر وا جائۓ کہ !تش اہ کے بقول زاس کک رکعات بڑھی جا کق ہیں اور اگ رکوئی شف سگیارہ یا تر 
رکعات پر اتنا کرے نے قراء ت اور ارکان کی طوالت میں اضاف کر درے۔ نماز راو ع کی تعداو یں نہیں سے بلک 
مطلوب و متقصود ہے س کہ اسے نمت ا ینان و کون کے ساتھھ اداکیاجائۓ او رکم ا کم ایک گند تو اس نماز ہے ضور 
مرف کیا جاے. جو شخصس اس تدر تام کو طول ھتا ے نے لاف منقول ہوتے کی وجہ سے ا کی ہے بات ناقائل 


الات ہے 





[) صحیح بخاری' التھجد' باب قیام النبى صلی الله عليه وسلم باللیل فى رمضان' حدیث : 1147 و صحیح مسلمٴ صلاة 


0 صحیح بخاری' الوتر' باب ساعات الوتر' حدیث : 996 و صحیح مسلمٴ صلاة المسافرین' باب صلاة اللیل وغدد رکعات النبی 
صلی الله عليه وسلم'حدیث : 745- 
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کتاب الصیام سس از او اور م 





پڑعھوں یا جماں و نکو یں نے اپٹی تلاو تکو پچھو ڑا ہو وہل سے بھی راء ت شرو کر اتا ہوں؟ 
جوب ١م‏ کرا مو پاب کہ گر انی استطاعت ہو نے قام رمضمان میں تنیو ںکو سارا ق رآن سنا کہ کی رات جن 
آیات اور سورتو ںکو لاو تکیا ہو او اگگی رات اس سے آگے کا حص تلاو تکریں کہ نماڑی اسینے در بک یکناب پا کو 
کل اور تیب کے مات من کییں۔ ازا اکر استطاعت ہو نے ىہ مت افضل ہ کہ نماز ادع م ایک ہار مل قرآن جیر 
ش مکیا جا بش ریہ نمازیوں کے لے بھی ی گرا نہ ہو۔ اس کے ماھ اھ ہے بھی بست ضردری کہ تلاوت تیل 
ضٹوع اور ینان کے سات کی جال ےک وککہ نماز سے قصور ہے ےک الد الیکا نقرب مال کیا جا اور اس کے سان 
اس کے عزاب سے ڈرا جاے۔ نماز سے بے ہرکز مقصوو خی ںکہ ضٹوع اور حضور تلب کے بیغ رحس رکی طور پر رک حا ت کی 
گی پور یکر دی جائے۔ ال تال لمانو ںکو اصلاح احوال اور وناو آخر ت کی تجا تکی نول عطا فراسے۔ 
سس چم این از 


رمضا نکی رانؤں می وت می دہاے قوت پڑ ھن کے پارے می سکیا عم ہے :کیا سے تر ککرنابھی چائ ہے ؟ 
چوای] وت میں دعاۓ توت بڑہنا سنت ے۔ ی ی اسے ترک بھ یکر دیا جاۓ توکو مرج ہیں ۔ 
]ا از 


بح امم ہررات وت س قو تکرتے ہیں ۔کیا ہے سلف سے قول ے؟ 

چوای] ای سکوئی مرج یں بللہ ہے شت س کی وک ن یکریم ما نے جب حضرت سن بین علی ب کو وت کی دجائے 
قوت سکھائی © او ےکم یں وی تھاکہ ا کی ی چھوڑ دیا جاے اور نہ ے گم دیا تھاکہ اسے پیشہ بڑھا جائے ابا ای 
ے معلوم ہو ا کہ وولوں طرح ہا ے۔ بی وجہ س کہ ضرت الی ی نکعب باقر سے ہے جابت سے کہ وہ جب سر وی 
میں نفرات اہ کرا مکو نماز بات فو عض راتوں میں توت ر کر رت تے اور شایړ ہے اس لے کہ آپ لوو ںکو 
یہ محلو مکرا وی ںکہ قوت واجب مم ے۔ والله ولی التوفیق۔ 











.سس ہم این از سے 


7 سنن ابی داود' الصلاة' باب القنوت فی الو تر' حدیٹ:1425' جامع ترمذی' حدیث 464 و سنن نسائی' حدیث: 1147۔ 
”٣ن‏ سنن ابی داود' الصلاة باب القدوت فی الوتر'حدیٹ: 1428 - 1429- 
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تام الیل رمضمان یی کے اتر غاص نہیں سے 


| موا | کیا رات کا قیام صرف ماہ رمضان المبارک بی کے ساتھ خاس ہے با سادا سال قا مکیا جا سک ہے؟ رات کا تام 
کس وت شرو او رک وت مکیا جا ؟کیاقیام صرف نماز اام ہے یا غاز اور ترآ نکر مکی قراوت ما نام قیام ے؟ 
ماز اور چ کے اتر قیام الیل سنت اور فضیلت ہے۔ ئ یکریم کم ادر آپ کے اب ہکرام نے تیف قیام 
فاا حیساکہ ار شار پاری تا ی ے : 
لن ريك عار نك فوم مدق ین کل الیل ويصفم وم وطايقة من أبن مك (المزمل ٠/۷۳‏ ۰( 
تما را ہو یی سیچپ کے لوگ (بھی) دو تا رات کے ریب اور (کی) 
آ رگ رات ادر (ی) تھائی رات فیا مکیاکرت ہو۔'' 
رات کا قیام رعضمان کے ساتھ اص یں بلک سادا سا لیا ا سکنا ہے۔ اس کا وقت عغاء اور ٹج رکے درمیان سے لن 
رات کے آخری حصہ میں نمازبڑھنا زیادہ اقل ہے۔ رات کے درمیالی حصہ میں بڑھھ لے وھ ربھی اجروڈواب لے گا۔ بھر 
یے س ہکہ ىہ یام س وکر اک کے بعد ہو یا رات کے آخری صف حصہ میں ہو۔ واش اعم 
سس اس چن سے 


عورف ںکی تر مف 


۲3 سے ہے ممیت و سے سن ٦‏ 0000 





او دب a a‏ 
ظا پر ہیں علوم ہو تا کہ اس حدبیث میں عورف ںکی آخری ص فکو مین قرار دینے کا بب عردوں سے 
دور ے عورت جس در ھردوں سے وور ہوگی ای رر ای رت و آبروکی اض تکرۓے دای اور اغلاق خر یی طرف 
میلان ے ا آ پک دور رک وال وک کن جب کور ںی جاۓ ناز مردوں ے وور ہو اور روٹوں کے ورمیان 
ولوار یا نوا وم وہ مال ہو اور وہ لاڈ کک رکی آواز کے ذریعہ اما مکی متا تک رتی ہوں نے پھر ران بت بچی س کہ 

بشت اور قبل کے قرب کی وجہ سے ۶و رتو ںکی بھی بی صف ال وی 
سس سس چم این تر 


بس نے رمضما نک اک روزہ چو ڑا اور پچ لو کی 





اس شس کے بارے می ںکیا عم ہے نجس نے رمضان میس ایک دن جان ب چ ھکرکھا کیا لیا اور براع یس فو ہکر 
ل“ ذکیاا سک ہہ تول ہوگی؟ 
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ہاں وہہ بول ہوگ یکی وہ ار شاو ہار ی تال ے : 
ونی قار لس تاب وام ول صییسا مم ادى( (طه۲۰/ ٩۸۲‏ 
”اور بلاشبہ جو شخصس فو کرے اور امان لا اور گل تی ککرے پچ رسی ر ی راہ عل ا سکو شل رے 
والا موں۔“ 
علاوہازی کناب وسنت کے ویر ول کل سے بھی بی معلوم ہو س کہ اوہ کرنے دا لک گناہ نہ تال ماف فہارثاے۔ 


ےس لوق ئل سے 


شس نے ا انات ی وچہ ے روزہ پچھو ڑا 


یس ایک وجوان لڑکی ہوں۔ میں نے عالا تکی وجہ سے جور م وکر را رمضان المہا رک کے پچ روزے پچھوڑ 
دے تے اور اس کا سب ہے تھاکہ رمضمان میس انات روغ ہو کے تے اور مضائین بہت مشکل ے۔ ار یں روزے نہ 
پچھوڑتی فو ان مضامین کے شل ہون ےکی وجہ سے ال نکی تارق د ہکر عق ی۔ امیر ہے آپ رشا فا کک کہ اب 
ےکیاکرن چایے کہ اللہ تی شے معاف فراارے؟ جزاکم الله خیڑا۔ 
آپ اوہہ مکی اور نے روزے چاو ڑے ہیں ا نکی قضا دج جو مخ فو کرے نے اٹہ تی ا سکی نوہ قبول فرا 
لتا ے لین قب کی حقیقت ہے کہ ماض کی خلطی ‏ راپ ی ںکرم۔ ی ی تعلق مر حقو لجار سے ہو فو وب کی 
کیل کے لے بی بھی ضردری س کہ متخت بتروں سے اسے معا فکروا لا جائے“ اراد بار تحال سے : 
ٹیا آل ےک ااب لویوت الک تذلشوت ل4 ارر؛۴۱/۷) 

”اور مومنو تم سب اللد کے آگے فو ہکرو کہ فلا پا_'' 
اور راا : 

ایا الیک اموا وبوا بای اھ توب موا اسر ۸/۹ 

”موتو! اد کے آگے صاف رل ے فاص فو کرو“ 
اور نچ یکریم یم نے فریا: 

”وہہ سے سابقہ تما مگناہ معاف ہو جاتے ہیں۔'' 
یز نپ یکریم یم نے فرایا ہے: 

من کائٽ لَه مَظلَمَة لأخيه من عرضه اؤ شيء ليله مه الوم قبل ان لا يکود 

دا ولا نق إن کا له عل صا اذ نه پٹٹرِ تفلي ر لم بن له 

حَسَناث أخذ مِنْ سَيَاتِ صَاحبۂ فحُمل عَلِیْه. . . الحدیث)(صحح البخاري» المظالم» باب 

من کانت له مظلمة ... الخء ح:۹٤٢٤)‏ 

یی یی ےا بای ہے کر کے ای کی عرزت و آبردیاکسی اور چیڑکو نتصان کال ہو اس سے آرج ہی 
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کتاب الصیام ......... لف نڑے 





صالہ ہوۓ و اس کے م کے بقرر دہ (اعمال اللہ اس سے لے می جاتھیں کے اور اگ راس کے پاس خگیاں 
تہ مو تے مظلوم کی جرائیاں ‏ ےکر ای پر لادی پاش کے 
م این باز 


رسول الہ ٹول کا ا رشا رگ رای ے: 

تسوا فن في المُخور برك 

”کر ی کیا“ ری شی برکت ہے۔'' 
فو سوال ہے کہ کر کی بت سےکیا عراد ے ؟ 
جوا بر یکی برکت سے شر اور بدنی برکت مرادے۔ شری برکت او ہے س ےکہ اس میس رسول اللہ یم کے ارشماد 
کی نہاں برداری اور آپ کی اقرا ہے اور بد ی برکت سے مراد ہے ےکلہ یی سے بر نکو ڑا ا اور روزہ کے لے 
تقزیت یب ہو ے۔ 














اس عدیث ےکی مقصود ہہک ”جو س را تکو نیت ن ہکرے اس کا روزہ س ۔“؟ 

جرب نیت بے ہج ےک روزہ رک کے لے ول بی اراو کیا جائے۔ ہے یی ٹکرنا ہراس مسلمان کے لیے ضروری سے سے 
ہے معلوم ہ وک اللد تال نے ماہ رمضمان کے روزے فرش قرار سے ہیں۔ اس فرضی تکو باچاتا اور اس پر گل کرم نیت 
کے لیے کائی ہے۔ زی بھی کان ل ول میں ہے اراد ہر ےکہ و کی رازہ کے کا نپ رک روڑہ کاک مزر د 
4 روز ےکی نیت سے بر یکھانا تھی نیت کے لے کن ہے۔ یاو ہے روزہ یا ویر عبادات کے لیے زبان سے نیت کے 
الفاظ اواک رن ےکی ضرورت نمی ےک وکلہ یت کا مقام ول ہے زبان شئں۔ ہے کی سرو ری کہ ممارے دن کے روڑے 
کی نیت ہو ن ہے نیت نہر ےک و کو روزہ اڈ درے گایا اسے ہا کر دے گا۔ 








این رین 


اسے یار ولائ جو کو کر ون کے وف تکھا ربا ہو 


ار س کی روزہ دا رکو ومو ںکہ وہ رمضمان میس ون کے وقت بھو لک رکھا با ف رپا ہے ف وکیا جھ پر ہے لازم ہے 
کہ میں اسے تق ہکر دو کوک می نے !خض لوگوں سے ہے سنا کہ ہے لازم نیس ہ ےکی وگلہ اے و اللہ کا اور پلا 


ہاے؟ 
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O E Os‏ کت سو 
می معزور ت یکیوں نہ ہو کہ لوگ رمضان میں رن کے وقت ان امور کے تار میس دلیرنہ ہو ہیں جن سے روزہ ٹوٹ 
جا ہے اور پچھربمانہ ب ہکری ںکہ وہ بھعول گے ے۔ ہں الب ال رکو حص وافق بحو لگیا ہو تو اس پر قضا نیس ےکی وک 
کیم و نے فا ہے : 

من سي وهو صائمٌ ل اد شرب فل صَوامَه فَإنَمَا أَطمَمَه الله وَسَنَان (صہم 

البخاري» الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسیاء ح :۱۹۳۳ وکتاب الآیمان والنذورء 11٦۹:‏ 

وصحيح مسلم؛ الصوم» باب أكل الناسي وشربه ... الخ ح:١٥۱۱‏ واللفظ له) 

جو روزے وار بجو لک رکھا لی لے و ا سے اپنا ردزہ پور اکرنا چاہ ےک وک اسے فو اش نت ےکھلایا پلایا ہے ۔ 

ای طرح سا مرکو بھی بن مٹیم لوگوں میں جو سے نہیں جا نے تل مکیل خی سکھانا پیا چا ہے بک اسے پام پک رکھانا پیا 
چایۓ کہ اس پر یہ الزام عائد نہ م وک یہ حرام امو رکا ا رکا بکر را سپ اور نہ اسے دک ھکر دو سے بھی ا یکی ہت 
کرں۔ ای طح ملمانوں کے مابین ”تم کافرو نکو بھی اس سے م کیا جا گا کے تسائل کا دردازہ بن دکر دیا جائے۔ وییے 
بک یکغار کے لے ہہ ممنوع ‏ ےک ملمانوں میس رج ہوۓ اپنے پاطل دین کے شعا کا اما رکریں۔ واش ول الوق 


سس ہچ این از سے 
bh‏ 5 
بتو ےی پر روزہ واجب کمیں سے 


برا ہوا سا چ رمضان کے روڑے رکنے پر اصرا رکر ہے الاک ضف ری اور ح تک یکنردر ی کی وچہ سے 
روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے فوکیابیس شی سے اسے روزہ رکھے سے ےکر روں؟ 

جوب ار پچہ اس تدر چھوٹا کہ ابی بایغ خی ہوا فو اس پر روزہ لازم نیس ہے اور اکر وہ مشقت سے بخ رروزہ رک 
سکم ہو نے اسے اس کا گم دیا ہا ے گا. رات صحاب ہکرام کم اپنے چچھوٹے یچوں سے بھی روزے رکھوایاکرتے کے کہ 
ا رکوئی چوا بی رونے گنا ت ا ےکھلونا ر ےکر بسلاتے لیکن جب ہے ایت ہ وکے پھو کے ہے کے لیے روزہ قصان دہ ہو 
گا پچھراسے روزہ رکنے ہے عکیا جائے۔ اللہ بان و تال نے جب نیس اس بات سے مزع فرمایا س کہ چچھوئے بیو ںکو 
ان کے اموال تہ دیں کہ وہ خراب نہ ہو ہا فو ان ا مور سے انیس ضردر ردکنا ای جن سے ان کے ابدان ‏ قصان 
رہ اثرات تب ہوں لان اولا رک میت کے معاللہ میس کن سے کام نیس لین چا ہیے۔ ۱ 

سس چم این ہیں ._ سس 


| چھوے ہے کے روز ےکی صح کی شروط | 


پھوٹے چے کے روزے کے یح مو ےک یکیا شروط ہیں 6کیا و ہ کہ چھوٹے چ کے روز ے کا اس کے 





محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 





WWW.KitaboSunnat.com 





کتاب الصيام 


یرس تو رت تہ 
دس سال سے بھ یک مو اور سے جب بل ہو جاھیں فو پرا ہیں روزہ رنہ کے لے ہو رکریں۔ بال ہونے سے پل ار 
کوت بچ روزہ ر کے و اسے بھی بدو ںکی طر عکھانے ہے ادر ہراس چ کو چگھو نا ہڑے گا یں سے روزہ فاسد ہو جا ہے۔ 
وٹ کو بھی روزے کا فذاب لگا ادد اس کے الہ یکو کی۔ 

ایق چن سے 


صوم وصا ل کیا مراد ج ؟ کیا ہے سنت ے؟ 
ی صوم وصال (ے مراد) یے س کہ الان دو ون تک افطار تی ت ہکرے اور مسلسل دو ون تک روزه کے رے۔ 


اس سے نیکم نے م کیا اد راا 
ايک رَد أن ُواصل فلَْاصلُ خت الخرانصحی البخاري» الصوم؛ باب الوصال إلى 
السحرء ح:۷٦۱۹)‏ 


ت می سے جو ص وصا لکرنا چا وہ ری ت کر ے۔* 
ری تک وصال از ے۔ ہے گم شریجت نہیں ہ کی وککہ رسول اللہ ام نے جلد افطا رکی تریب وی سے اور فربیا: 
ا اا بر کا لرا لطر (صحیح البخاري؛ الصوم» باب تعجيل الإفطارء 
ح :۱۹۵۷ وصحیح ساب فیا باب فضل السحور ... الخ ح:۱۰۹۸) 
”لرگ اس دقت کک فر رہیں گے جب تک افظطار شس جلر یکریں گے" 
کری تک وصا ل کی آپ نے صرف اجازت دی ہے اور جب کاب ہکرام نے عرض کیا با رسول الل ! آپ بھی نو وصال 
کے ہیں ؟ 2 آپ نے راا : 
ا ای تریس البخاري؛ الصومء باب الوصالء ح:٦٦۱۹‏ وصحیح مسلم» الصيام» 
النهي عن الوصال» ح:١٠١۱)‏ 
یں تہاری سح نیس ہیں 
کان یں 


رصان س وذات 


بی یی نے رای ”جب رمضمان آ٥‏ ے وجنت کے درواز ےکھول وسے جات ہیں اور م کے دروازے پن کر 
ریئے جات ہیں۔'' وکیااس کے ہہ مم ہی ںکہ جو خض رمضان میں فوت ہو وہ لن راب کے جت میں جا ۓگا؟ 

نہیں ہے بات ضہیں! کہ اس حدبیث کا حن ہے س کہ جنت کے دروازے عم لکرنے والوں میس شاط پ اکرتے 
کے لم ےکمول دیے جاتے ہیں جاکہ ان کے لے داخلہ میں آسالی ہو اور م کے دروازے اس لیے بن دکر دیے جاتے ہیں 
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كتاب الصيام 





کہ اٹل ایا نگناہوں سے رک چا اور ان درواڑوں ے داثل تہ ہوں۔ ا ں کا TT‏ 
اوت ہو وہ اتر حاب جنت میں وال ہو گا راب کے قو نت میں دہ لوگ داشل ہوں گے جن کے رسول الہ کک 
نے ہے اوصاف مان فراے ہیں: 

سو الین ل يترود ولا لود ولا يترود رَعَلی رهم بَوَكلد۷(صسی 

مسلمء الإيمانء باب الدليل على دخول طوائف المسلمین ... الخ» ح:۲۱۸) 

”ددم ھا ہی ںکرائے نانیوں و تیرو بر داغ س کے “فال نیس پا ڑے اور اپنے رب بر وک ل کرت ہیں" 
تلاوہ ازہیں ویر اخمال صالیہ ج ان بر داجب ہیں' ا نکو کی جالاے ہیں۔ 

این یں 


| اعگاف اور ا سکی شٹرٹس | 


| سوال | کیار مفمان البارک میس اعتحاف سنت موکدہ ہے؟ رر مضان میں اعتاف کے ل کیا شردط ہیں؟ 
اچوی رمضان می اعکاف سنت ے۔ یکریم مزلم نے انی حیات پاک میں اختاف فرایا اور آپ کے بعد اژواع 
ممرات بھی اخکاف ذرباتی ری یں۔ ال کم نے میا نکیا کہ اس جات پر علا اماع س کہ اعکاف سٹون ے 
مجن ضردری س کہ اعکاف اس متصد سے ہو جس کے لیے اسے شرو قرار دیاگیا سے اور وہب کہ انان مسر می اللہ 
بانہ و تال یکی اطاعت کے ل ےکوشہ نین مو“ وا کے کامو ںکو نیا دک کر اطاعت الی کے لی ےکر امت باندجھ نے اور 
دنیوی امور ے پاک رست کٹل ہوکر انواغ و اقام کی اطاکت و مد جا لے ؟ ناز اور زکر ای زت سے اتام 
کرے۔ رسول اللہ می ایل“ الق رکی تلاش و سو کے لے اعتکاف فرایاکرتے تے۔ مک کو چا کہ وہ دنو مشافل 
سے اکل وور ہے“ خرید و فروخت کا پاک لکوئی کام نہکرے “ر ے باہرنہ کے“ جنازہ سے لیے کی نہ جا اور تہ کی 
مرلی کی یاد یړ ی کے لیے جائے۔ تش لوگوں میس ج ہے راج پاگیا س کہ اعتگا فکرنے والوں کے پاس ون رات آنے 
جاے والوں کا اتا ہیر ہا رہتاے اور ان لاقائوں کے دوران ایی شتو بھی ہو ہا ہے جو حرام ے وہ سب ہے اکاف 
کے مقصور سے منائی ے۔ 

ہل اعتگاف کے وورا نگ ےکوی فرد لے کے لیے آئے اور بات سکرے فے اس می سکوگی حر ُھیں۔ حدبیت میں س کہ 
می ڑم اتکاف مس تے تو حضرت صفیہ بف بلا قا کیل تٹریف لا اور انموں نے آپ سے ہہ پاش بھ یکیں. © 
خلاصہ“ کلام ہہک الما نکو چاہیے دہ اپنے اتا فکو تقرب ای کے حصو کا ذ رجہ بنا لے۔ 

د 

[) صحیح بخاری' الاعتکاف' باب الاعتکاف فى العشر الاواخر؛ حديث : 2026 و صحيح مسلم' الاعتکاف' باب اعتکاف العشر 
الأواخر..... الخ“ حدیث 1172- 


© صحیح بخارى“ الاعتکاف' باب هل یخرج المعتكف لحوائجه ... الخ' حدیث : 2035 و صحيح مسلمٴ السلام' باب بيان انه 
یسعحب لمن رئی خالیا بامرأۃ ...الخ 'حديث :5712- 
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والدی کی طرف ے صر 


| سول | سوال | شض لوگ رضان میس ہاور وغیرہ ز کر کے دعونوں کا اتنا مکرتے اور ا یں اپ دالدی کی طرف ے صرت 
کان د ہیں اس کے پارے می کا ے؟ 
چوپ فوت شدہ دالدی نکی طرف سے صر کر ہار سے اور اس می ںکوگی حرج ہیں ان صرت کے ہججائۓ دعاکرنا 
اففل ہےکیوکمہ می کا نے اپے اس ارشار شس جماری ا طرف رشا فرائی ے: 
«إذا مَاتَ الانْسَان اقم E‏ و من ئة : إل مِنْ صَدقَةِ جاریق آ لم کم یو أو 
ولك صالح يدعو ربص الوصیةء باب ما یحلق الانسان من الثواب بعد وفاتەء ح:١١٦٦)‏ 
”انان جب فوت ہو ہا ے تو اس کا مل قتع ہو ہا ہے ہاں اتد تین طح کا گل ہا رتا ج () صق 
جاریہ (۲) وہ کم جس سے ذائدہ اٹھاا جا را ہو اور )٣۳(‏ وہ تیک اولاد جو اس کے لیے دعاکرگی ہو۔“ 
و اس عدیث میس آپ نے مہ نی فربایاکہ وہ تیک اولاد جو اپنے وار نکی طرف سے صر کف یا زیڈ ق ہو۔ کہم 
ا رکو نس ای یکی می تکی طرف سے صدقہ دے و یہ بھی یی ےکی کہ رسول الد زا سے جب اس کے بارے میں 
و چھاگیا تق آپ نے اسے جائ قرار و تی۔ © 
ین بض لوگ رمضا نکی راقوں مم جافور و کر کے بست سی ای دعوقول کا ابا مکرتے ہیں جن میں سریایہ دار دی 
رک تکرتے ہیں ت ہے مشروع نہیں ے اور نہ ملف صا سے اس طرح غات ہے۔ الندااس سے اعقنا بکرہا چا کوک 
ىہ و ور تقیقت جح لکھانے پیے اور مل یھ کے برانے ہیں مض لوگوں کا جو ہے تضور س کہ قرب ای کے لے ضروری 
ےکآ جائر ٹور ز کیا ہا اور وہ پازار ےگوشت خر ر کر کان ےکی نبت خود(اہپے باتھ ے) فن کر کو انل رار 
دی ہیں نو یہ خلاف شع کوک تقب الھی کے صول کے لے شریجت نے جن زیتوں کا عم دیا ہے دہ صرف قرا“ 
ری اور خقیقہ ہیں“ ازا رمضان س ترب اٹ کے صو ل کی نیت سے جار ذ حکرنا نت نیس ہے۔ 
قا یں 


رضان شس ل زکوڈ اراکرا 


زل جو ارکان اسلام شی سے ایک اہم ہکن ہے کیا اسے رمان میس اراکرم افضل ے؟ 
مر اتال صا کی طح زکوۃ بھی فاضل زمانہ میس اواکرم افضل سے کان جب زکوۃ اداکرنا واجب ہو جا لو 
رمفمان تک مو خرن کیا جاے نل لر رحب میں سال اورا ہو جائۓ و رمضان تک اننظار د ہکرے بلک اسے رجب تی میں 
او اکر دوے۔ ای طرح اکر سال محرم میس بورا ہو رہا ہو نے زکوۃ بھی رم میں اداکر دے اور رمضان تک اسے مو خر تہ 
کرے۔ پل ال مق اکر سا لکی ”کیل رمضان بی می ہو ری ہو نو پھر رمان میں ذکوۃ اداکرٹی چاہے۔ 





ز8۵ صحیح بخارى؛ الجنائز' باب موت الفجأة البغتة“ حدیث : 1888 و صحیح مسلمٴ الزکاة باب وصول لواب 
الصدقة ..... الخ حدپث : 1004۔ 
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: 
0 
7 
سے این یں س 


ا و رو ماہ کے روڑے ہوں؟ 


کے بر کغارہ کے سلسل رو اہ کے روزے فرض ے۔ الہ راہ یں نے دہ رکھ لے ہیں لکن میس نے ایک کم اہ 
کے روڑے رک کے بعد دو دن روڑے میں در کے اور رای کے بعد دوسرے لے کے روزو ںکی کیل شور جکر وی“ 
جن تی کی ”کیبل سے یع میس ییار ہوگیااور ین دن تک روزہ نہ رکھ سکا اور ا نکو می نے بعد میں رک لیا ے۔ حش 
لوگوں نے یھ سے یکم کہ آ پک ووپارہ کل دو ماہ کے روزے اس طرح رنہ پات شسکمہ ان میس ایک ون کا کی 
تات نہ ہو“ لزا ربپمائی فر کہ کے ا بکیاکرنا چاہے؟ 
ار دران جس آپ کے روزے پو ڑۓے کا سبب پاری باکوگی اور شر مزر تاور زر کے زا کی مون کے 
ورأبعد آپ نے دو ماہ لر ےکرنے کے لے روزے رکھ لیے و اعار ہک ضرورت یں ادر آپ کے روڑے جح ہیں اور 
ee‏ ری عذر کے لخ رد رمان میں روڑے پچھوڑے ہیں ت پچ رآ پکو روپار اسل دوماہ کے ٹن ساٹ 
روڑے رکنا ہوں گے جس اک آیات اور احاریٹ ے معلوم ہو٦‏ ےب 

روزے سام ےکم نہیں ہونے چا ال ےکہ شر ول سے ہے ایت ہو جا ے کہ ممینہ ایس دنوں کا ے۔ 
وبالله التوفیق۔ 

"حم بد لاق اڑب سے 


1 روزے 
شوال کے 2 روڑے اور موطاملکگ س وارو مل 


رمضمان کے بعد شوال کے بچھ روزنے رنہ کے بارے میں آ پک یکیا رائے ہے؟ موطا مالک میں کہ انام 
مالک بن الس نے رمضان کے بعر شوال کے ان پچ روزوں کے پارے می کہا کہ میں نے الل م و ققہ میں ےک یکو 
نیس دیکھا ج ان روزو ںکو رکا ہو۔ سلف میں سے بھی کسی کے بارے میں کے مہ خی نہیں ی بک ایل عم ان روزو ںکو 
تھردہ یلت اور ڈرتے تک ہیں ہے بدععت بی نہ ہوں اور ہیں السانہ ہوکہ اس طح رمفمان کے ساجھ ایی چڑک اضاذہ 
کر دیا جا جو اس میں سے تم ے۔ موطا امام مالک' حدیث :928 
جوا تحقرت الو الوب Ea‏ ے روات کہ رسول اش مم ے راا : 

من صَام رَتَضَان تم أنه سا مِنْ شوال فذلِكَ صِیَامم اللَهْرٍ٤(صحيح‏ سلمء الصیام باب 

استحباب صوم ستة 70 .. الخ ح:٤١٠٠‏ وجامع الترمذي» الصوم» باب ماجاء في صیام ستة . 

الخ ح:۷۵۹ واللفظ له) 
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”س نے رمضان کے روزے رکے ران کے بعد خوال کے چے روزے رکھ لے فو ہے ارس ہے کے اس 
نے سال گھرکے روڑزے رکھ لے۔ ۱ 
یہ عد کیج ہے جو اس بات پر ولال تکرکی ےکم شوال کے پچھ روڑے رکھنا سنت ہے۔ امام شالق امام 
اد اور اہ علاکی ایک جماعت نے اس سنت کے مطابق ح لکیا ج۔ ہے یع یں ہ کہ اس حدیث کے 
تتاب میں 'حض علاکی ہے بات یٹ کی ہا ےکہ شوال کے ہے روز ےت ردہ یں کی کہ جال ہے جھیں کہ 
شاید ہے بھی رمضان کے روزے ہیں یا شایر وہ ہے تھی ںکہ ہے روزے بھی واجب ہیں ا کون یہ ہے کک کہ سے 
ساب ایل کم مم ےکی کے بارے میں یہ معلوم نیں جو ہے روڑے رکتا ہو ہے سب پاس کش تون و 
او ام یں ت سنت کے ما بل ہش ا نک کول می یں ادس کوسی سک گیا انس کے متا ہیس 
جت ے سکو اس کا م تہ ہو سکا۔ 
سس فو کش س 


شال کے دوڑوں کے لیے شر یں کک کل رک بان 


| سوا ] کیا شال کے چ روزوں کے لیے ے لازی س کہ مسلسل ر کے جاتھیں با پورے مین میس الک انگ رکئے میں بھی 
کو مع س؟ 
جوا شوال کے کے روزے رسول الہ مکی کی سنت ے ثابت ہیں" ا نکی مکل اور ترق رونوں طرح رکھنا جائز 
ےوہ رسول الد ٹیم نے ان روزوں کا ملق زکر فرلا ے اور اس پات کاکوئی وکر شی ںکیاکہ ہیں سامل کی لے 
نگ نگ چا اس سا می آپ ک فان ےہ 
من صَامَ رمَضان ئم أَبَعَهُ سا مِنْ شوال» كان كصيام الدهْرٍ(صحيح سلم؛ الصيام» باب 
. استحباب صوم ستة ایام . . . الخ» ح:٤١١١)‏ 
سے رر AEE SEG‏ فرح ہے کے 
سال ھر کے روڑے ر گے ہوں۔*' 






سس ہچ این با سے 


شوال کے بعد یھ روزوںکی تنا 


ایک عورت پر سال شوال کے چھ روزے دک یکرت ہے کان ایک سال رمضما نکی ایت دا نی میں اس کے ہل چچے 
کی ولاوت ہوئی اور برجب وہ رمفمان کے بعد اک ہوٹی ناس نے رمضان ے روزو ںی ضا شرو کر وی“ وکیا رمضان 
کے روزو ںکی قضا ے بعد شوال کے چ روزو ںکی قتا بھی لازم ہے“ خواہ ہے شوال کا ینہ دہ بھی ہو با صرف رمضمان ہی 
کے روزو کی فا لازم ہے ؟کیاشوال کے ہے چھ روزے تیشہ دکھنا مازم ہیں یا یں؟ 
جرابا شوال کے ہے کے روزے سنت ہیں “وض تی ںکیوکلہ ٹچ یکریم نے فرایاے: 
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من صامَ فان تم پل ست من خ شال کان کصیام الّھْرا(صحیح سبلم السا باب 
استحباب ستة ایام . . . الخ ح:١٦١۱)‏ 
ٹننس نے رمضمان کے روزے کے یراس کے بعر شوال کے بچھ روزے رکھ لیے فو وہ اس رح ہے یے 
سال کر کے TET‏ 
ہے عدیث اس پات پر ولال کر س کہ اس مم سکوگئی حرج ہیں ہے روزے مسلسل رکے لیے ہاش با مزز زنک وککہ 
عریث ہے الفا لق ہیں ال اہنت انیس جلد رکھنا افطل ےکی وک ار شاد پاری تی ے : 
# وعجلت عَجِلتإِليك رن لرضی کہ (طه۲۰/ )۸٤‏ 
”اور اے ہے برو روگار! شش نے تر ی طرف (آےک) جلری اس لس ےک یکہ پو خوش ہو“ 
علادہ ازیں دنر ست کی آیات قرآمیہ اور اصاریٹ نوہ بھی اس پات بر ولالم یکتاں ہی ںکہ کی کے کاموں میں مایت و 
ہج ۔ ان روزو ںکو تی رکھناواجب و ٹیس ہے ہاں الت اقل ضرور ہ کوک یکرم یکا نے فربایا سے : 
ہا إلى انش مَادَاوَمَ عَلَيْه صَاحبثٌ وَإِنْ قلٌا(صحیح البخاري الإیمانء باب احب 
القین ےی اض ح٠١٤‏ روصحم ملم الاب باب او انی گلائی غ ررض ا ح۸۷1 
0 الحدیث : )۱۱٥۷‏ والافظ له) 
”الد تال یکو وہ گل ات پند سے سے گل لکرنے دالا یی سراضجام وے خواہ وہ گل کم بی ہو '' 
شوال کے تم ہونے کے بعد ان روزو ںکی فضا نہیں ہ ےکیوکلہ یہ روزے سنت ہیں اور اب ان کا وقت شتم ہوگیاے 
وا وق کی مز رک وچہ سے م ہوایا لٹ رطرر ے۔ والله ولی التوفیق۔ 
سس ہے این باز 


لہ رمضا نکی قضا دی ہاے 


جس نیس کے ومہ رمضمان کے بے روزے بال ہوں اور وہ شوال کے بچھ روزے بھی رکنا چاہتا ہو کیا دہ 
رمفمان کے روزو ںکی تضاے پل شوال کے روزے درکھ کا کوک رمضمان کے روزو ںکی تات سار اسا ل کی بھی 
وقت ممکن سے چ لہ بے 4 روزے شوال بی کے اک خصوش ہں؟ اہر ے رال اش الہ تل آ پکو 


کے 
ایا شر ہہ س کہ شوال کے چہ روزوں سے چکله رمضان کے روزو ںکی شا دی جا ےکیوکہ رسول اش ی 
و کے 

من ضام رَمَضَان م عه سنا مِنْ شُوايپ)(صحیح سلمء الصيام» باب استحباب صوم سنة ایام 

OIE: < الح‎ E 


۱ نیس نے رمضان سے روڑے ر پچمراس کے بعد شوال کے کے روڑے رجا 
اور ار رمضمان کے روزوں کی قضا سے پل شوال کے روزے رکھ لیے و وہ رمفمان کے بعد تہ ہوۓ بللہ رمضان کے 
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۶ض روزوں سے کے ہو اور پھر کہ رمضان کے روڑے تو زض ہیں “زا ا یں پم کم کرم افظل ہے۔ 
...سس ہج این از 


کفارہ کے روزوں سے پل شوال کے مچھ روزے رکھنا جاتر یں 


ایک ری کے ہہ اسل رو باو کے روزوں کاکفارہ لازم سے اور دہ شوال کے چھ روزے کی رکھنا چاہتا ہے لو 
کیااس کے لے ہے روڑے رکھنا ہار ے؟ 
حطابا وا تحب ہے ڪل جلری ے پل کفارہ کے روڑے گے جاتیں ۔کفارہ کے روزوں سے لے شوال کے لے 
روزے رکنا چائ یں س ےکی وک ہے روزے غل میں او رکفارہ کے روڑزے رض ہں اور انی فور رککنا فر ے۔ لا 
صدوری س کہ انی شوال کے چے روزوں یا یکر نل روزوں سے لہ رکھا جائے۔ 

.سس چم این باز 


| سوال ] کیا غل روزے میس ہے جائ کہ روزے دار جب چاے روزہ لوڑرے؟ 
ان بے جائنز سے لیکن افحضل ہے س کہ روزہ پور اکیا جا الام کہ ”مان کی عمزت افزائ گر ی کی شدت یا اں 
طح کے کی اور سب بکی وج سے روزہ وڈ ےکی ضرورت پیش آ جائے۔ ہے ماگل جو م نے ذکر کے ہیں نا کی 
فرمووہ حضرت عائکشہ ڈیا سے روک حریث سے مامت ہیں۔ ® واللّ ولی التوفیق- 

سج ابئ از 


قروزڑے شوہ رک اجازت ے 


شرا کے ہے ہن ما سل کہ میں انی یو یکو فی روزے ملا شوال کے چ روزے رنہ سے کر روں؟ 
ار ن کروں تو سی ےگنام تو تہ ہو گا؟ 

حدیث میں اس بل تکی مانت آئی ےک ہکوگی عورت اپنے شد برک موجوری شس ا کی اچازت کے بخ شل 
روزے رک کوک شو رکو اس سے فاکرہ اھا ےکی ضرورت یٹ آ کق ہے۔ اگ رکسی ورت نے شوہ رک اجازت کے اضر 
شی روزہ رکھا اور شوہ کو مباشر تکی ضرورت موس ہو فو اس کے لیے اس کے روز ےک توڑ وا جات ہے۔ اکر شوپ رکو 
34 ایی ضرورت درٹپٹی نہ ہو تو پر اس کے لیے بہکردہ س کہ ای بیو یکو روزے سے مب کرے بش ردزہ یوی 
کے لے نمتصان دہ نہ ہو یا روزے سے بو ںکی ترمیت اور رضاعت می ںکوئی فرق نہ آ] ہو۔ ان مسائل میں شوال کے ج 
روزوں اور وگ قل روزوں کا عم مال ہے۔ 





.سس ہچ این جن سے 





ل ١‏ باب جو از صوع الدافلة بنية من النهار ..... الخ“ حدیث :1154۔ 
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یش چریاہ من روزے رکا ہوں۔ ایک ماہ یار کی دجہ سے مل روڑے تہ رک کان وکیا نکی قضا )کار لازم ے؟ 





چوپ شل روزو ںکی قا ہیں“ خواہ اننیس اپنے اختیار ہی س ےکیوں نہ تر کفکیا ہو“ ہں الہ ایک مسلمان کے لیے ہے 
افضل ضرور ‏ کہ جس گل صلل صعمول ہو اسے پیشہ سرا نجام ر ےکرک حدبیث میس ے: 
«أحَث الَْمَل إل الشر أذْوَمه وَإِنْ قَل٤(صحيح‏ البخاري؛ الرقاق» باب القصد والمداومة على 
العملء TEE‏ وصحیح مسلم» صفات المنافقینء ہاب لن پدخل أحد الجنة بعمله ... الخ 
ح:۲۸۱۸ واللفظ له) 
”الل تما یکو وہ گل سب سے زیادہ پند سے ے بیش سرانحجام ریا جائۓ وام وہ ڑا ہو۔“ 
مکورہ روڑے ٹہ رک نکی وج سے آپ پ رکوگی قضایاکغارہ نیس ے۔ یاد ر کہ انمان کا اگ رکسی گل صا کا مول 
ہو اور وہ بای بای عزر یا رورو کی وجہ سے اسے مرامجام تہ دے کے فو بل بھی اس کے لیے اس کا وتاب کے وی 
جا ہے وہ حدیث میں ے: 
ذا رض الع آز سافر کے لا مث ا كان کٹل متا مهاه سم ماري 
الجهاد والسير» باب یکتب للمسافر مثل ما کان يعمل 2 الخ :۳۹441( 
”جب ( موین) بندہ یہار ہوم سے پا س رک راس پو وہ ی رر عبادات بحالت اقامت اور روران م ت ر٣‏ تھا 


اس کے لیے وو سب کی جاتی یں۔" 
فی ل 


دہ ایام جن ل روزہ کنا ل سے 


دہکون سے ایام ہیں مجن میں روزہ کنا کروم ے؟ 

جوب دہ ایام ن میس روزہ رک ےکی مانت ہے ان بیس سے ایک فو تھ کاون کہ ہے مائ ہی کہ شض تع کے رن کا 
نل روزہ رکھاجال ۓکیوککہ نی ملا نے اس سے مع فرایاے “ای طرح صرف فة ے دن کا روزہ رکنابھی منع ے لین 
اکر یھ کے ون کے سان مت ما بححربات کا بھی روزہ رک لے و پچ رکوگی تح نیس جس کہ نی کو کی اعادیٹ سے خابت ے۔ 
اک طرح عیدالفطر عیدالا ی اور ایام ران کے روزے رکھنابھی ترام ہے۔ ‏ ھی ام نے ان دنوں کے روزوں سے نح فرایا 
ہے۔ فا ہں الت ہے خت کہ اس شخ کیلع ایام تشریق میس (ج) تع ادد قرا نکی بد ی کے مچاۓ رد زے رکھنا جا سے 
جس کے پاس ہد یکی استطاعت نہ ہ دک دنہ ع تخار ی میس حطر عائشہ اور این حم لٹا سے روات ے: 





رن صحیح بخاری' الصوم' باب صوم يوم الجمعة 8 الخ حدیث:1985و صحیح مسلم'ٴ الصیامٴ حديث :1144۔ 
9 صحیح بخاری' الصوم“ باب صوع يوم الفطر' حدیث : 1990۔ 1991 و صحیح مسلمٴ الصيام“ باب نحريم صوم یومی العیدین' 
حدیٹ: 1137- 
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لم بسن في آيام الشذریق أن فصن لا لِمَنْ لم جد الَْذيَ» (صحيح ابخاريء 
الصوم؛ باب صیام أیام التشریقء ح:۱۹۹۷ء ۱۹۹۸) 
”ایام تقریق میس روزے رک کی اجازت نہیں سوائے اس س کے ننس کے پا بد ی نہ مو۔“ 
ان حضل فل یا ویر اسیا بکی وجہ سے روڑے رکھنا جائ نیس جس طرح عیر کے دن روزہ رکھنا جائز س ای طس 
ریت ہلال خایت نہ ہو تو شعیا نکی میں بھی روزہ رککنا ائ خی کیرک یہ وم شک ہے۔ اور علا کے ع قول سے ہمان 
اس ون کا روزہ رکھنا مات خی خواہ ملع صاف ہو یا ابرآلود کی کہ اعادیث کیک اس ون کے روز ےکی مانت پر ولاات 
کر ہیں۔ واش و از نی 


این باز 


مہ زوا کا روزم جات سن 


ایام یش ' گر شرا میس آہ ای وکیا ان دنوں کے روزے رکھنا جات ہے یا یں ؟ 
وی ددا کی تمر تا رن کوکوئی مل یا فرش روزہ رک جائز خی ںکیوکمہ اس کا شار ایام اکل و شرب اور وکر لی میں 
ے اور ان رنوں میں ٹیکریم مو نے روزے رک سے مم فرمیا ہے او رک یکو ان ونوں میں روزے رک ےکی اجازت 
یں سواۓ اس نخس کے جس کے بای ر کی ہرک نہ ہو نو دہ ہری کے ججائۓ تنوں ایام شر کے روزے رک کا 
ہے اور بال مات روڑے اپ نگم ردائیں لو کر رک سے کیو چ ہخاری میس رت ماشہ کف اور ابین ع ٹا سے 
روات ے: ٍ 
َم کمن في آيام التشريتي أن سَمْنَإِلأَ لِمَنْ لَمْ يج الَْذيَ) (صحيح البخاري 
الصومء باب صیام أیام التشریق› ح :۱۹۹۷ » ۱۹۹۸) 
ایام ران مج روزے رک ےک اجازت یں سوائے اس کس کے کک کے پا پک شہ ہو۔” 
زوا کی چودہ اور ند رہ تار کو روزه رک مکو حرج یں کی کک ان کا شار ایام ران میں نیس ہے۔ وباللھ التوفیق۔ 
سس ےچ این از 


شا نکی ند رعویں رات باو تکی غاس رات نیس ہے 


س نے ای کفکتاب میس بڑھاہ ہکہ نددہ شعبان کا روزہ (دوسری) برعات میں سے ایگ پر گت ہے ج بکہ ایگ 
دو سر کاب میں ھا س کہ اس دن کا روزہ قب ہے۔ فو سوال ىہ سپ ہک اس مت می تطبی تی مکیاے؟ 

چولب ] شا نکی ند رعویں را تکی یلت کے بارے مم ںکوئی ایک بھی جح اور مرو ردایت شابت یں ہے جس 
کے مطابق ش کہ فضائل اعمال میں بھی عم لکیا جا گے۔ اس سلسلہ میں جو پک وارو ہے وہ یا نے تش این سے قوع 
ر ہیں یا برای اعادیث ہیں جن میس چ تین کے بارے میں ب ہکما ہا کا س کہ دہ موضوع یا بے حد یف ہیں۔ ب 
روات بہت سےا لے علاقوں میں شور ہے جن میں چہال کا نای ہے اودو لوگ از راہ چبالت ہریت یں کاک رات 
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كتاب الحمیام ......... ص روزسے د0 


موت اور حیات کا فیصلہ ہو ے کو ا یڑا اس رات کا تیا مکیاجاۓ نہ دن کا روزہ رکھا جا اور نہ کسی بھی مین 
عبات کے سے اس را تکو فصو سکیا جائے۔ مالو ںکی ای کک رتخاد اس را تکو جو اکال سر نجام دیق ہے اس کو 
تار یں۔ واوڈہ اعم 

وائ جر 


شب عاشو را کی تلاش کا گم 


بست سے لوگ ہوم عاشوراء کا روزہ رکتے اور اس کا خاس اتتا مکرتے ہی کی وہ دہ ای کی تزخیب کے پارے 
شس ملین سے سے رچ ہیں۔ ت لوگو ںکو اس طر فکیوں توج شی دلائی جات یکم دہ ہلال مر مکو اص امقام سے دیھیں 
اور یھر ری ےلو یا در ذرائح ابلاغ سے ال کاپاقاعدہ اعلا نکر ریا جاے؟ 
چوای| بم عاشوراء کا روزہ نت اور قب ہے۔ ب یکرم کیم اور حرات صحاب ہکرام نے اس دن کا روزہ رکھا 
چ اور اس سے پک الد توالی کا کر اداکرن ےکی نیت سے حرت موی لمیا نے بھی اس دن کا روزہ کی تھاک وک 
اس دن اللہ تان نے موی لصا اور ا نکی تو مکو جات دی اوہ رکون اور ا یکی تو مکو تہ د بریادکر دیا تھا۔ تو اس خجالت 
کی وی میس موک لن اور بی سرا عل نے اود تعالی کا کر اداکرتے ہوئے روزہ رکھا تھا پچ رہ یکرم مزلم نے بھی اللہ 
انی کا کر اور الش کے نی موسیٰ نیم کے اسوہ کے ٹیش ننراس ون کا روزہ رکا بک اٹل چات بھی ا ون کا روڑہ رکھا 
کرت تھ۔ رسول اللہ ڑم ے بھی انی ام کو اس روز ےکی کان کید فبائی تھی لیکن جب ال تال نے رمضمان کے 
روزے فرح کر دی و آپ نے اس دروزے کے پارے میں فرمایا: 

2 شا صامَ وس 2 اَنْطرا(صحیم البخاري» الصوم؛ باب صوم يوم عاشوراء ح:٠٠٠۲)‏ 

”اب ج چاہے رک لے اور جو چاے نہ رکے۔* 

ب لم نے میں ہے بھی بتایا س کہ اس ایک دن کے روز ےکی وجہ سے اللہ تھا یکر شت سال کے گناہ معاف قرماوتا 
ہے۔ انل ہے کہ بیہودیو ںکی تالش ت کی دجہ سے اس سے ایک دن ہیا ایک دن بعد کابھی روزہ رکے لیا ہا ےکرک 
رسول اللہ ت نے ہے فرمایا: 

کر ا ا یوما بعد (مسند أحمد:١/١٢۲‏ واللفظ لہ ؛السٹن الکبری للبيهقي /٤:‏ ۲۸۷ 
وصحیح ابن خزيمة» الصيام» جماع اہواب صوم التطوعء باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء ... الخ 

)۲۰۹٥٢:ح‎ 

ناس سے ہے یا بعد بھی ایک ون کا روہ رک لو“ 
ایک ردایت میں الفاظ ہے مٴں: 


or e o ۶‏ 2 
(صومُوا یوما قله وَيَومَا بعده) (ملسد أحمد ۲٤١/۱:‏ واللفظ له والستن الکبری للبیھقی /٤:‏ ۲۸۷ 


0 صحیح بخاری' الصوم؛ٴ باب صوم یوم عاشوراء؟ حدپث : 2001 “7ر صحیح مسلم'ٴ الصیامٴ باب صوع يوم عاشوزال؛“ 
حدیث :1125“ وما بعدہ۔ 
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وصحيح ابن خزیمةء الصیام؛ جماع ابواب صوم التطوع» باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء ... الخ؛ 
ح :۲۰۹0( 
”اس سے لے ایک دن اور اس کے بعد ایک دن کا ی ردذہ رک لو“ 
لی زا کک شس روا تین روزے رک نے فو سب ور یں یں اوراس میں الد کے د گن ہوریں کی لفت کی ے۔ 
شب عاشورا کی علاش و ت و ہکوئی ضروری چ ری کوک ہے قل چ“ فرش یں۔ ادا لال حر مکی لائ اوہ 
موی ووت لازم نہیں سے کیک مومن کر یکی وجہ سے ایک دن پل یا ایک ون بعد روزہ رکھ سے اس می کوٹ 
زع تین رات ہ عل می اب تیم سے گ. نا حض اس وج سے یی ےکی بترا ناس خیال رکنا ضردری مل 
کوک ان سب عار ںکی حیثیت فتط نف لکی ہے۔ ۱ 
.سس ان از سے 


وم عاشوراء کے روزے کے پارے می کیا عم ہے کی اس کے الت اس سے پل دن کا روزہ کنا انل ہے 
ا بعر واے ون ؟ ىا ان سب رنوں کا روزہ رکھا جاے با رك یوم عاشثوراء کا؟ امیر ے وضاحت اس بد7 
جزاکم الله خیڑا 
وم عاشوراء کا روڈ رکنا سنت س کیو کد رسول الہ کی ی اعادیث سے ی ایت ہے۔ ودی گی ای 
دن کا روڈہ رک اکرتے جےکیوکہ اس ون اللہ تی نے رت موم می اور آ پک قو مکو ضجات عطا رای اور فون 
ور سکی تو مکو ا کروی ھا جارے می ترت مھ چا نے اس بے الد تدای کا شکراداکرنے کے لچ ردذہ کھا ادر 
میں روزہ رن کا عم بھی وی اور فرایا: ”اس سے ایک دن چکلے با بعد بھی روزہ رک او 

فل ہہ ےکہ رس کے سا فو جار کا بھی روزہ رکھا جاے۔ اکر دس کے مات ےگیارہ تر کا روز رگ لیا جاک ر 
ود ںکی اش تکی وہ سے یہ بھی ی ہے. اکر وس کے سائقھ نو او رگیارہ شی جن ردزے رھ لے ا فان ین 
یکو حرج نمی ںکیوکہ لن ردایت می اغائ یہ یں؛ 

اصُومُوا یما ْله وما بعده)(مسند احمد:١/١٦۲‏ واللفظ له والستن الكبرى للبيهقي : /٤‏ ۲۸۷ 

وصحیح ابن خزيمة» الصیام؛ جماع ابواب صوم التطوع» باب الأمر بان یصام قبل عاشوراء ... الخ؛ 

(40! 

”اس سے ایک دن پلیہ اور ایک ون بح رکاکگی روزہ رک لو۔'' 

پل الہ صرف وس حرم کا روزہ رک روہ ے۔ والله ولی التوفیق۔ 





80 بخاری' الصوم' باب صوم ہوم عاشوراء حدیث :2007'2001 و صحیح مسلم' الصیام باب صوم يوم عاشوراء حدیث 
5 “ومابعدہ۔ 
دلائل و براہین ا 0 ê‏ ضوعات 8 ہیں ہے 7٦‏ 
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سس انإ ا 


2 عاشوراء کے روڑے سے متعلق نوی 


جن نے نو اور وی تار کا روزہ رک لیان بعر میس معلوم مواکہ ىہ فو مھ مکی کے اور نو اروئ شی فو اس کے 

پارے می سکیا گم ے ؟کیا ا یکی تضالازم ے؟ 

اجوابا ا کی ضا ہیں ے۔ صب ممیت ان شاء الد اجر و تاپ کی ورا ےے اکب وگ اس نے و ا یکو ثواں اور 

رواں دن کچھ تما جس الہ ژاہروں او رکیلئڑروں میں اک ہوا تھا۔ یڑا اے اھ و اب لگا وو ونوں کا اوڑاپ اور 

اس صورت میں تقابھی ہیں ۔ 

| سول ] ١‏ سوال | ار و مار کو معلوم م وک کل وس رن ہے وکیا چ ربھی تن اون جن کل ےر 

جوا ایا پں اف ہے ےکہ دو مل روزے رکے امہ محر مکی دس جار کا شی طور پے ردزہ دک ے۔ افظل بی ے 

ادد اکر روز تہ ر کے ت کرک یکو حرج میں اور اس طح اس کادسومیں کر کاروزہ وت ہو جا گا۔ 
اون اؤہ سے 








KB ي‎ $ 
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کتاب المناسک ....... ,ج ے مسال 





سای 
بیت اللہ ارام کے ایح کے لیے شتت < 


الْحَمْدُ له رَخْدَہُ رَالصّلوة ة الام على عَبْدِه ورسوله با مُحَكَدٍ وَعَلٰی آله وَأصُخابہِ 
ومن تََعَهُم بإِحْسَان إلى بر وم الڈینِ 
اے مسلمانو! یت اللہ الھرام کے عاجوو! 
می اللہ تال سے اپنے ے اور آپ کے ے دعاک رم ہو ںکہ وہ ہیں ان امال کی نوق کنخ جو ا یکی رضاک موجب 
ہوں وہ ہیی ںگرا ہکن فمتوں سے فوط رکے۔ میں ایٹہ تال سے ہہ دعاب یکرت ہو ںکہ وہ آپ س بکو منانک ر اس 
رح اداکرن ےکی نشی عطا فریائۓ جس ے وہ رای ہو جاۓ۔ اللہ تمالی تممارے رکو شرف ولیت ے واڑے اور 
ہیں اپنے وطنو ںکی طرف سلا تی و عافیت کے اکر وای لوٹاے۔ اشہ خی رمستوول۔ 
اے مسلمافو! یری تم سب کے لیے وعیعت ہے ب کہ مام عالات میں ال" سجعانہ و نال کے تقو یکو اغا رکرو اس کے 
دین سے اسحلقاصت کے ساتھ والسٹے رہو اور ان اسباب سے کیو جو ا سک ناراصی کا باعث نے ہوں۔ سب سے ایم فرش 
اور سب سے مم واجب الد تفای کی فوحید اور تام عبادات یس اس کے لیے اغلا ہے اور اس کے سا اھ ہے ی 
ازس شرو ری کہ تام اقوال و اعمال شس رسول اللد ٹک کی اتا عکو بھی ٹیل نظ ررکھا جاے۔ مم مناسک بج اور در 
تام عباوا کو اس طرح رتام دیا ہاے جس طح الد تعالی نے انیس اپنے بترو ںکو ا سے رسول و یل ؟ سرد کات ' 
مارے بی و ابام اور مسردار حشرت رہن عبد الد E‏ زی گم دا ے۔ 
ای طح سب سے ب ڑاگناہ اور سب سے خطرناک جم اللہ بکاتہ و تال ٰکی ذا تگرای کے ماک شر ککرنا ہے۔ ل 
ہے س ےکہ عبادت با عبادت کا ہے حصہ خیب راللد کے لے اداکیا جائے۔ ہے اتا بڈاگناہ کہ الد تفای اسے ہرگ ہرگ معاف 
نہیں فریاۓ گا۔ جس اکہ ار شار پا ری تال ے: 
۶ ا دک بش آن بش یو ربن ما ہوک اق من كا (انساء؛/۸٥)‏ 
”یقینا اشہ ا گناہ کو ہیں بے ماک ہکس یکو اس کا شریک منایا جائے اور اس کے سوا او رگمناہ س کو چاے 
محاف فریاوے۔“ 
اللہ تی نے اپ می معخرت کر کول ے خخاطب ہو کے ہوئے فرمایا: 
وقد ایی ك وک الین بن کلک لین شرت لیحبطن ملف وت ہی ہو ںان ©4 


(الزمر۳۹/ 10( 


”اور (اے مھ !) تمہماری طرف اور ان (ننبروں) کی طرف جو تم سے پل ہو کے ہیں ری وی میگ یگئی ےک" 
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کتاب المناسک ........ ٌ ے ساگ 





از رت وا سد سرن سی سی 
بیت ادرا رام کے ما جوا یمور وک طرف رت ٠‏ کار ہمارے کی کے صرف ایک کیاے اور ہے دی ر 
سے تو آپ نے انی حیات یاک کے آنخری دور می ںکیا ے اور ہے جد الوداغ کے نام سے محروف ے؟ اں شآ اپ نے 
کو ںکواے ل و گل سے نایک کی کیم دی اور ان سے فریایا: 
«خذوا علي مََاسكَكُم)(السن الکبری للبیھقي )٦٢٥/٥١‏ 
”ل وگو! بے سے مٹا یک رج کے لو“ 
ڑا تام ملمانوں بے ہے داجب کہ رض رخ اراک رے ہوئئے آپ بے اسوٴٌ حن ہکو اچے سا رکھیں اور منانیک 
ر اس طح اواکریں جس طح آپ نے ہیں کھایا ےکرک آپ وہ محلم و مرشد ہیں جنمیس اللہ تال نے رت 
لان ین اکر بحوث فرایا سے اور آپ تام بن گان ای کے لے جت ہیں اس لے فو الد تھا نے ات بندو کو ىہ عم 
دوا ےکہ وہ أ پک اطاع تکریں اور اٹہ تھالٰی نے ہے بھی بیان فرایا کہ آپ کی اطاعحت بی جنت میں راغ اور ”کی 
اک سے چات کا زرل ہ گی اور ہے اس با تک دعل کی کہ بتر ےکو ا سے رب سے اور رب تما کو ان تر سے 
سے بی محبت سے ں مر کہ ارشاد باری تھی ہے: 
وما ءائنک ارول دخ دوه وما ات عله کاپ (الحشر۹٥/۷)‏ 
”اور ج یرکو مبرریں دہ نے لو اور ی سے عکریں ( ای ے)پاڑ رمو“ 
اور فرا) : 
وأفيمو الصاوة وءائوأ رکز وأطيعوا الریسُول نٹ رون )€ (النور٤۹/۲٥)‏ 
”داز ھت یداو زکوۃوسیتارہوادر(ال کے )رسول ڑم کے فران پچ رہو ا الہ ےر س تک جاۓے۔' 
اور ہیا : 
ط لد کان لک ف رسول او حَسَتڈ لمن کن برجو الله والوم ال وگ اللہ کو ©4 
(الأحزاب۳۳/٢۲)‏ 
رسول الل کی زات میس بین اور عدہ نمونہ موجود سے (مشی) اس حص کے لے سے ال (سے )اور 
روز امت (کے آتے)کی امیر ہو اور دہ الم کاؤک کرت ےکر ہو" 
اور قرا : 
ری بی اوخ شت اجکی کج ری ین تھیکاا 
فیا وَد5للك اَلَعَوز العَظیےۂ € و بعص الله وَرَسُولَمُ وعد حدود م يذل 
کا کا ف اراو عدا هيت 4 (النساء٤‏ / ۱4-1۳( 
”اور جو شس اللہ اور اس کے رسول کی فراں بردار یکرے گا اللد تفای ا کو ایے باقات میں واشل 
ف انیس گے ننس مس خریں یہ ری ہیں دہ ان میس پیشہ رہیں گے اور ہے بت بڑکی کامیالی سے اور جو مخ 
الد اور اس کے رسول کی نافربا ی کرے گا اور ا س کی حیدوں سے کل جا گا ا کو انلم تعالی درخ یں 
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کتاب المناسک ........ ج ے سای 
والس گے جماں وہ پیشہ رے گااور ا یکو رسو اکن وزاب ہوگا_"' 
اور ایا : 


ف اا الاش لی سول الہ سکم جیا ان آم ملاک الوت لأر لا له 
لاهو تی یمیت ایوا پا کو وولو اللو ال ایک بویت پاک و ےلو اموه 
لڪ هدوت ©4 (الأعراف۸/۷١۱)‏ 
(اسے مھ !)کہ ونیک اے لوگو! س تم سب کی طرف اللہ کا( کیا ہوا رسول ہوں (وہ اش ی کے لیے 
آسانوں اور زش نکی بارشاہت ے۔ اس کے سواکوگی معبودشھیں۔ وی زنرگالی غا اور وی موت واے۔ سو 
تم الہ بایان لا ادد اس کے رسول بی ائی بر“ جو اللہ بر اور اس کے تنام کلام (خودھی) بر ایمان رت ہیں۔ 
اور ا نکی رو یکرو الہ ایت او“ 
اور فر : 
فل إن کنر تیو الہ تیعون یتک اللہ ویپٹر کک د وی آل عمران۳۱/۳) 
”اے نیرا لوگوں سے) فرا دج کہ آگزتم ا کو دوست کے ہو تہ مکی پیرو یکرو اٹہ بھی یں دوست 
ر کے گا اور تسار ےگٹاہ محا فکروے گا“ (اس سمو نکی اور بھی بت ی آبات ہیں۔) 
آپ سب کے لے اور اپے لے بھی میری وعیت ہے سب کہ تام عالات بی الد تغالی کے تقو یکو یں شر کیا 
جا اور صرت ول سے تنام اقوال و افعال میس حضرت مھ کی اطاعت و فراں برداری کی جا کہ اس شس وتا و 
آثر تکی سعادت اور چات کا راز رے۔ 
اے میت اللہ ارام کے حا کرام! 
ہمارے نی تھ لم انج زوا جک و کک ہککرمہ سے من کی طرف لیک کے ہوۓ روان ہوے. ® آپ نے رات کے 
کرام یکو بھی یہ عم دیاککہ دہ ایی ایی دہاش گاہوں سے ا ام باند لی اور من کی طرف تل پپیں۔ اس موت 
آپ نے ا٘میں طواف و داع کا عم نمی دیا تھ. تو اس سے معلوم ہواکہ ست ہے س کہ جو تخس یح کا ارا ہکرے خواہ 
اس ک تعلق ال کہ سے ہو یا دہ باہرسے آکریماں تم ہوا ہو یا دہ گرو سے طال ہوا ہو تو دہ آم ذوا کو لبیک کے ہے 
مخ یکی طرف روانہ ہو۔ اس موت بر ایج کے لے ىہ عم یں س کہ وہ پر ترام میس جاک رکعبہ کا طواف دداکریں۔ 
کا اترام باند ھت وت بھی ملمان کے لے ہے تب ہ کہ ای طح کے کا مکرے کی طرح اس نے میقات پہ 
اترام بانر جن ہوۓ کے سے حن کک کے“ خوغہو استعا لکرے ا ور صفائی وی وکر نے جعی اہ ہی یکم نے حشرت 
عاتقہ پچ کو اس کا کم دا تھا جب انسوں نے یج کا اترام باند نے کا اراد ہکیا تھا. © انموں نے رو کا اترام باندھا تھاکہ 
وول کہ کے وت ابا مول طروع ہوگیا ج کی وجہ سے من کی طرف جانے سے پل ان کے لیے طواف مشک تی 
اس لے آپ نے کم واک ت لک ر لیس اور ج کا اترام بانرھ یش چتانچہ انموں نے الا ہ یکیا س کی وہ سے ان کا 


0 صحیح مسلمٴ الحج' باب حجة النبى مز“ حدیث : 1218- 
© صحیح بخاری؛ الحج؛ كيف تهل الحائض و النفساء' حدیث : 1556۔ 
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کتاب المناسک.......... رچ ے ماگل 


قران م و کیان ان کار اور رو کا ہوگیا۔ 

رحدل الد یم اور ا ا رسفم خو ا رر عر 
فررانھیں اور نہیں جع ی ںکیا تھا. ۳ انا رسول اہ مزلم کے اوہ کے پیش اظ رنت یی ے۔ یزاس مرعلہ پر اع کے 
لیے یہ بھی سنت ‏ کہ وہ تبیہ ذکر ای“ قرآن می کی حلاوت اور بی کے رر ا موں شلا وکوت الی اللہ ' امروف“ 
خی عن السگر اور خقراء کے سات اسان وظیرہ میں مشقول رہیں۔ 

عرفہ کے دن جب سورح طلوع ہوا و رسول اللہ کیم اور آپ کے اہ تکام عرفا تکی طرف روا ہوئے “اس 
وت پھہ لوگ تبیہ ادرپ گبریڑھ رسے ے۔ عرفات ہہ کر رسول اللہ مل پالوں کے بنے ہو ایک تہ میں روش 
ہوۓ جو لطور خاش آپ کے یی تلایا تھا اہی کہ کے سا سے بھی رسول اللہ لم نے استفادہ راا ۔ اس سے معلوم ہوا 
کہ عاتیوں کے لیے تیھوں اور درضنوں کا سای استعا لکرنا ہار ے۔ 

جب سورج ھل کیان ی علیہ الصاو والسلام انی سوا ری پر جلوہ افروز ہو ' آپ نے خطبہ ارشاد فربایا لوگو ںکووعنا 
و نصحت ڈراتی اور انمیں ماک بیج سکھائۓے . انی سور اور ا مال جاللیت ت سے ڈرایا اور فرمایاکہ ان کے خون'ىال اور 
زین انا گے یه عام مین آپ کناب الد اور سنت رسول اللہ لم کے دام کو مہو می سے تام لین کا عم دیا 
اور فرایاکہ جب ک کناب اللہ اور سنت رسول اللہ مک کو مضبولی سے تھا سے رکھو کے ہک یگ و یں ہو کے ! © 

ایزا قام مسلمانوں پر ہے واجب ‏ کہ دہ آ پکی اس وعییت پر گل لکریں' ہما ںکہیں بھی ہوں اس بر استقامت کے 
اھ وٹ جاھیں. تام لدان حمرافوں پر بھی ہے داب ہ کہ و تاب الد اور سنت رسول ادڈ کو مضبوی سے تام یں“ 
تام معاملات میں ای کے موان عم لکریں' انی اپنی رعایاکو بھی ان کے مطابقی گل کابابند مھا سکب کہ ونیا وآ رت میں 
صرف ہی عرزت وکرامت اور سعادت و تچات کا راس ے۔ دز سرت ہے 
مو ےک وق عطا فراے۔ 

me E EDE E Ê A E EL‏ تر 
جن اقامت دوبار سن ہر نماز کے لیے الگ الگ اام تک یگئی ی پا اور آپ موق ف کی طرف متوجہ ہوے“ قبل کی 
طرف رخ انو کیا سواری پر جلوہ افروز م وکر ایر کے زکر اور دعامیں مشغول ہو کے رعارونوں پاچ اٹھاک مکی اور ذکر و دعاکا 
ہے سلسلہ غروب آغیاب کک ہاری ر اس ون آپ تنے روز بھی نہیں رکھا ہوا تھا. اس سے معلوم ہو کہ قل کرا مکو 
اہی کہ رات میں تام افعال ای طح مرا نجام ہیں جس طرح رسول اللہ کلم نے سراخجام ریے تے مجن وکر ای“ رما 
اور تبیہ میں غخروب آفیاب کک مشخول رہیں' عا دوفوں اھ اٹھاک رکرییں اور یہاں ردزہ بھی تہ رھییں۔ ع میٹ میں 
ہے' رسول التہ یم نے ارشاد فرایا: 


0 سے سرس مود ایت : 8۔ 


دی 20 ا باب جا لی گا حدیث :1218۔ 
a‏ صحیح مسلم'ٴ الحج' باب حجة النبی زم حديث : 1218- 
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کتاب المناسک ....... رچ ے سای 


دا مِن يوم اتر مِن آن ُي اله عَروَجَلَ فيه عدا من الا مِنْ بوم عرف وه 
اما اک ٿم اهي بهم ٠‏ الْمَلاِئْكَةًا(صحم مسلم» الحج؛ باب فضل يوم عرفةء 

)٣۳٣۸:ح‎ 

”یں کرت کے ساتقہ ال تال بترو ںکو ترف کے دن م سے آزادی عطاک را ہے ادر کی دن ا کرت 

وس ۔ الد بھانہ و تحال ا ہے بنروں کے تریب ہوکر ان بر ا فر شتوں کے سان رک ے۔* 
رسول اش ٹیم نے ہے بھی جیا نکییاکہ الد تعالٹی فرماناے : 

«أنظرُوا إلى عِبادي توي شغتا عبرا برجُون رَحْمَتي EE‏ أف قد غَفَرْتُ 

لَهُمْا(صحیح این خزيمة» الحج؛ باب تباهي الله أهل السماء بآهل عرفات» ح ۲۸۹۰۲ وصحیح ابن حبان» 

الحجء باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة ح:١١٠٠)‏ 

”میرے بندو ںکی طرف ذرا ویو تو تی“ میرے پاس براگندہ عال اور غبار آلود ہوک رآ ہیں۔ بے میرئی 

رھت کے طلب گار ہیں۔ میں تم سگواہ بناکر ہے اعلا نک را ہو کہ میں نے انیس محافکردیاے۔" 
ی گی ی حدیث سے ای س کہ رسول اش ی نے راا 

«وققت حَاھنا وَعَرَفةُ 2 مقف (صحیح مسلم» الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» 

)۱۲۱۸/۱٤۹:ح‎ 

میں نے ہاں ولو فکیاے کن سارا عرفہ موف ے۔“ 

رسول اللہ ملا بعد ازاں روب آفاب کے بعد لبیک کے ہوۓ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے' وہاں آپ نے غاز 
مغرب کی تین اور عشاءکی دو رکتیں ایک ازاك اور دو اکا توں کے ساتھ ادا قرا ی“ رات بھی ہیں بسرفرائی ادرک کی 
نماز سنتوں سمیت ایک ازان اور ایک اقامت کے ساتم اوا فرای۔ ۳ پچھ رپ ہے پاس تشریف نے آے اس کے 
ا اد کا وک کیا گب راور یل میں مروف رے اور دونوں پاتھ اٹھاکر دعاکی اور فربایا: 

«وقمت هاهتًا وَجَمْع کل مقف (صحیح مسلم» الحجء باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» 

(۱۲1۸/۱164: 

نم ۓے ہاں وو فگیاے ج بکہ سارا مزرلفہ موف ے۔“ 

اس سے معلوم ہو اکہ عماج کے لیے سارا مزولقہ موف ے۔ ہرحاگی اپنی ای کہ پر رات بم رکرے“ اپنی جل کی بے 
الد تھالی کا کر اور اتتغفا رکرے اور ہے ضروری یک صرف ای جگ دفو فکیا ہاے جماں رسول اللہ سڑم نے وتوف 
فیا تھ. نی مل ن ےکور لوگو ںکو مزواف ہکی رات تی رخصت وے دی کہ دہ رات کے وقت بی سی روات ہو جا یں 
تز ای ے معلوم ہوک ہکزوروں لی عو رنوں' بیاروں اور ہو ڑھوں ویر کے لیے اس رفصت برع لکرتے ہوسے 


0 صحیح مسلمٴ الحج' باب حجة البي ' حدیث : 1218۔ 
0© صحیح بخاری' الحجٴ باب من قدم ضعفة اهله بلیل ..... الخ“ حدیث : 1676و صحیح مسلمٴ الحجٴ باب استحباب تقدیم دفع 
الضعقة ۶٦‏ الخ حدیث :1295۔ 
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Ay‏ کے کب 


کتاب المناسک۔...... رٌ ے ماگل 


رات کے آنخری حصہ میں مزدلفہ سے من کی طرف ہچ جانے سکوی مرج نیس اکلہ وہ بھی کی مش شقت ے پچ کیں۔ ان 
کے لیے را تکو جم ہکو ر یکرم بھی جائز سے جیا کہ حظرت ام لہ اور حرت اسماء بشت ال یبرم سے روات کہ 
یکریم مل نے عورف ںکو ا سکی اجازت دے وی ی“ ۳ پر جب خوب بھی طرح دن روشن م وکیاتو نی ایل تبیہ 
پڑت ہو من کی طرف روانہ ہویۓ “2پ رہ عقیہ کا قصد فربایا ا سے سا ت تگریاں مارمیں ادر رر کے اھ ال اکر 
گا ب رآپ نے انی ہد یکو کیا اور پر سرمبارک کے بال منڈدا دیئے“ پر حضرت عائشہ ڈیا نے آ پکو خوشبو ال مر 
آپ بیت اللد شریف تشریف نے گے اور طواف فرایا۔ نی ٹکو سے ترا کے دن ہے بو چماگیاکہ جو منص ری سے پل 
قران یکر رے“ ا ترا سے پل بال منڑا دے یا ری سے پل طواف افا کر ے.... و اس طرع کے تام سوالوں کے 
جواب میں آپ نے فرایا وی مرج یں _* © 

دادک کاییان ہ کہ اس دن جس چ کے بھی مقدم یا مہ رکر دی کی بات بو چھاگیا و آپ نے فرایا ”و کر لدکوئی صرح 
نہیں.* 2 ایک دی نے آپ سے ب ل چھاکہ می نے طواف سے پل س یکرکی ہے و آپ نے فرااکوی حرح س“ 
یر ضز کان کے کے و و ےن د î‏ ذکریں ب رکریں ج بک ان بر 
کلام د ادد رس رکے پا ںکومنڈد ا دیں“ کر باو ںکو منڈوا یتر داد سے افطل ےکیدکہ بکرم ا 
نے بال منڈدانے والوں کے لے مغفرت و رمت کی تین پار اور با يکتردانے والوں کے لے ایک پار دعا فرمائی شی - 
اس سے ا جکو لل اول عاصل ہو جا ہے تین وہ کے ہو ۓےکیڑے دن کے اور خوشہو استتعا لکر کے ہیں اور ان کے 
لے عورنوں کے سوا ہراس چزکا اتال مہا ہو جات ہے جو اتا مکی وجہ سے رام ہوا تھا رحاح مییت الد ہیں اور عیر 
. کے دن ما اس کے بعد طوا ف کر اور اگ ری تع ے فو صفاد موہ کی سی کک یکر اس سے ان کے لے عورتؤں سیت 
ہردہ چززعلال ہو جال گی جو اتا مکی وجہ سے حرام ہوگی کی۔ 

عائی اکر مفرد یا تقارن ہو تو ای کے لیے دہ سی اول تی کان ے جو اس نے طواف قددم کے سان ھ کی ی اور ار 
طواف تروم کے ہار سی نکی موو رو ری کہ طواف افاضہ کے ماخر س یک ری جائے۔ 

پھر رسول اللہ مز می دالہیں تشریف نے آۓ اور آپ عید کے دن کا بان حصہ او رگیارہ پارہ اور تر بر تک 
کییں شم رہے۔ لن ایام ران میس ہردن آپ زوال کے بعد را تکو ر یکرت ےج“ و رر کو سا تہکنگریاں مار ے“ © 





© صحیح بخاری؛ الحج“ من قدم ضعفة اهله بليل ..... الخ“ ح۔ و صحیح مسلم ٴالحج' باب استحباب تقدیم دفع الضعفة ....۔ 
الخ“ حدیٹ: 1291۔ 


حدیث : 1306 - 1807- 
2 حواله سابق۔ 
4{ جو یں سس سو سن ہج سو سر پت سی 


(ق سنن ابی داود سے باب فی رمی الجمار' حدبث : 1978- 
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کتاب المناسک .........ٌ ے ماگل 


ہ ری کے مات اللہ اکر پڑت اور جمرہ اوی اور انی سے فراخت کے بعد پات اٹھاکر دع اکرئے۔ رما ے وق ؟ آپ رہ 
او یکو اپٹی دا یں قرف اور مرن ےک این طرف کر لیت جن تیسرے کے پاس ولوف نہ فرائے۔ ت جار کو ری 
اترات کے بعر آپ رواشہ ہوۓ اور مقام الخ میں ریف نے آئۓے اور بیماں آپ نے ظبر کم مغرب اور حشاءکی 
اس اران تا 

پل آپ رات کے آنخری حص میس کک کرمہ تشریف ہے ہے لوگو ںکو نماز ٹر ڑھائی 'طواف و داع فربایا ادر پچ رچودہ 
ار کی مم ماز کے بعد آپ سوۓے رین روال دوال ہو کے عليه من ربه افضل الصلاة والتسلیم۔ 

وس سے معلوم ہواکہ ما کے لیے سنت بے ہ کہ ہر مرگ کو اس طرح مرا نجام دے جس طح ب یکریم میم نے 
سرا تام دیا تھا ۔ ایام ی س مرون تئوں جھرو ںکو زوال کے بعد ر یکرے“ کے ارات ان مار ے' ررق 
سا الد اکر کے . جرد او یکو ر یکرنے کے بعر رک جاۓ اور قبل ررغ م وکر پاجھ اش اکر رما کے ۔ جھرو او یکو اپٹی باش 
طرف بر نے“ رو اض ےکو ری کے بعد بھی وو فکرے؟ اے اپنی دائھیں طر فک نے“ وار چ ي 
یں ہے تیسرے بر ےکی ری کے بعد وقوف کرے۔ ار زدال کے بعد اور روب آ غاب سے لے ر یکرم یکن نہ ہو 
تو لاء کے یع تین قول کے مطاان آنے وال رات کے آخ ری حصہ تک ر یکر کک ہے۔ بے اللہ تھا کی طرف سے اچ 
ہنرول بر رمت اور و سحت ہے۔ جو حص بارہ روئ یکو ری بقار کے بعد جلد یکر لے اور چ دے فو اس می ںکوئی حر 
نہیں اور جو مخ ہہ پئ کر ےکہ دہ را رہے جاکہ تیرو جار کو بھی ری ہما کر نے ت یہ افطل کی وتک یہ نھیکریم 
کول کے گل کے موا ے۔ 

ما کیلع نت ی ہ ےکہ دوگارہ اور پار ہک رات ی میس بس رکرے “بت سے ایل گم کے فزدیک ہے دا یں می میں بر 
کرناداجب ے۔ اگ رآسائی سے رات کا اکٹ حصہ بس کرن کن ہو تو ہے بھی کاٹی ے اگ رکون شری مز ر ہو جم اک ہکا رکتوں اور 
جکریوں کے جروا موں وخ وکاعزر سے ان ے لے یال رات اس رکرنا ضردری یں ے۔ تل جکیلے رہ ارو کی رات من 
می اسرکرناداہنب نہیں ہے ج بکہ وہ جرب یکر کے خروب آقیآب سے آمل می سے رخصت ہو ہیں او رآ رات می یش آ 
جا و پچ رتجرہ جار کی رات بھی می بی میں بس رکی جاۓ اور جیرہ نر کو زدال کے بعد ری ہما رک جاۓ اور یغرو پال ے 
رخصت ہو جائے. تیر جا رن کے بع رک ی کیلع ر یکا عم نیس ہے خواہ دہ مخ یی میں میم ہو۔ 

عای جب اپنے وط نکی طرف والبی کا ارادہکرے و اس کے لے ہہ ضروری س کہ طواف د داع کے نے میت اللہ 
شریف کرد مات چا لے کیرک کرک می کاارشاد ہے 

دیپ ْفرَنَ اح سے حت كت خر عهده بالْْيّتِ؛(صحیح مسلم» > الحج؛ باب وجوب طواف 

الوداع ... الخ ح:۱۳۲۷ ومسند أحمد:۱/٢۲۲)‏ 

”اس وق ک ککوئی ص روانہ نہ ہو جب کک اپنا آخری وق میت الد یں نہگزار لے۔" 

پل الہن تی اور تفاس والی خوات کیلع طواف و داع یں ےکی وککہ ابین عباس ڑا سے ہے مابت ے کہ لوکوں 


)0 السنن الکبری :161-160/5- 
صحیح بخاری' الحجٴ باب طواف الوداع' حديث: 1755 و صحیح مسلم' الحج؛ حدیث:1828۔ 
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کتاب المناسک ........ رق ے سال 


1 بی گم دیاگیاکہ دہ اپنا آخری دقت بیت الہ س گزاریں۔ a TT‏ 
سے می قرار دے دیاگیاے۔) 

نس مس نے طواف افاض کو م رکیا ہو اور وہ اب سغرشرو غعکرنے سے پل ہے طوا فکرن چاہتا ہو نو کورہ وونوں 
مرخوں سے پیش نظرطواف افا “ طواف ورام سے بھی کفای تکرے گا سی ایک بی طواف کان ہوگا۔ 

س الد تفای سے ہہ دعاکر ہو ںکہ وہ م س بکو ایی رضا کے مطالق عم لکی فوٹیی عطا فرائے' ہمارے اور آپ کے 
تام اما لکو شرف قولیت سے نوازے'“ سے شک وی تادروکار از ے۔ وصلی الله علی نبینا محمد و آله وصحبہ وسلم۔ 








فطل اچ کی حا حکرا مکو ایک اور حت 


عبدالعزن: بین عبر الشہ بن با زکی طرف سے ہراس مملمان کے لیے جو اس گر کو وکے۔ اللہ تال انیس ایی رضا کے 
طاق گل کی تونق عطا ذریاے۔ آیمن۔ 
السلام عليكم ورحمة الله وب رات امابعد: 
اللہ تمالی نے ہے واچب آرار یا کہ ہرمللمان کے سات کی اور تقر کے کاموں س تخاو نکیا ہاے۔ کے باض 
جھائیوں نے ہے بات چا س کہ می میس موجوو اض اتی اپنے پڑوسبیوں کے لے سگریٹ وی او رگانوں کے ذرلیےہ ایزاء 
رسانی کا سیب نے ہیں اور بلا شیہ وین کا رہ عم س بکو معلوم کہ ممسلمانو ںکو ایزاء یہنپانا ترام س ےکی دنہ ارشاد باری 
تال ے: 
و ران د ہؤڈورے الممیو وَالمُوْمتت بعَتر م اَکَْتسبوا فق احتملواً بھتتا وما 
يسا ل4 (الأحزاب۱۸/۳۳) 
”اور جو لوگ موی مردوں اور مور عورف لکو ایےے کام سے جو اہول نے ت ہکیا مو ایزاء دیں فو اہول نے 
ان اور صر گناک بوجھ اپے رر کیا“ 
ار ہہ ایذاء رسای ریت نوشی یا ریب با گنو ںکی کیسٹو ںکی صورت مس ہو نے ہے ایزاء بست بی اور ہے گناہ بت م 
ہو کوک گان سنا ترام ہے اور ای طرح سگریٹ وی بھی دین و ونا اور حت کے لے قصان دہ اور ترام ے۔ ارشار 
ای تا ے: 
$ ومن الاس س ری لهو الکیثٹ لیل عن سیل ال4 (لقمان۳۱/٦)‏ 
”اور لوگوں میں بض الاج جو بے ہودہ کاک ریم سے الہ (لوگو ںکو) اللہ کے راتے ے کرام 
e‏ 
اکٹ علاء کے بقول اس آی تکریہ میں ”لکھوالیریث' سے مراد گانا جاع اور آلات مو یی کا استعال ہے۔ ار شاو باری تال 
ہے 


ek‏ ار پی 


7- ا ر سر صظ لا 
# ستو ك ما15 أل َة ل أل نک اٹپ (المائدةہ/٤)‏ 
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کتاب المناسک ......... چ ے سال 243 
”زاے تٹمبرا) لوگ آپ سے بے ہہ سک کو نکون ی چچزیں ان کے لے علال ہیں؟(ان سے )کہ و کہ 
سب پاکیزہ یں تھمارے لیے علول ہیں۔" 
اشر تخا نے اپنے بھی کے اوصاف وک رک رے ہو ہے بھی فرایا ہے: 

3 وََرم عليه لخبت (الأع راف۷/ )۱٥۷‏ 

”اور دہ یاک چو ںکو ان پر رام تھراتے ہیں" 

اللہ بات و تحال نے ہہ دانع ڈراویا کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے صرف پاک چیڑوں ب یکو لال قرار دیا ے اور 
اش کے ھی ٹلا نے بھی ایی امت کے لیے مرف پاک چڑوں یکو علال قرار دیا ہے۔ پاک زس مفعت کش مون ہیں 
اور ان کے استعال س ےکوی اقصان نہیں ہو ج بک مالو نوشی حتصان دہ اور یاک چڑوں میس سے ے۔ تام اطیاء اور 
گر سب بار یں ۲ کی اس بات پر بنا ہےکہ او شی کت کے لیے بے حد قصان دہ اس اجام ست اور 
ا کی بدبو بت حیث ے (لنرا اس سے اجقناب واب ے)۔ اللہ تفا م سب کو دی نکی کے بوج عطا فرماۓ 
انقامت کے ماھ گل کی وین چٹ اور ہم س ب کو شیطان کے وسوسوں سے کفوظ ر کے ۔ 
والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاتہ۔ 

عمپرالتزیز بین عبداشد بن باز 
الرئیس العام 
لادارات البحوٹ العلمیة والافتاء والدعوةوالارشاد 


0 ور طور ر واجب ے 


جب رش ہوا تھا اور اس با تک کہا دسل کہ ر فوری طور پر واہتب ے یا ہہ تآتُرے واجب ہو٢‏ ے؟ 
کچح قول سے مطالق رج ۹ھ میس فرش ہوا تھا۔ ہے وی سال سے جنس میں محخلف وفور رسول اللہ مکی رمت 
میس عاضرہوئۓے ے اور ای سال حور٤‏ آل عمران ازل موی نس میں ہے ار شاد ہار ی تا ے : 


سرپ e‏ قرو تم س و 
٭ ولھ عل الاس جح الست مَن استطاع یه یلا 4 (ل عمران۹۷/۳) 


”اور لوگوں پر اتش کا ن (مشی را ےک ای لرک جاے رور رگ ووا ا چ آرے:؟' 
بے آیت اس بات کی ول ےک ر فوری طور بر واجب ےک وکلہ ام نتن م) کا قاضا ہے ےکہ اسے ورا اواکیا 
جاے۔ امام ام مہ اور ائل کر نے ہے رایت میا نکی کہ یکریم ویم نے فرایا: 
«َعَجلوا إلى الْحَحٌ - يعني الَْيضَة - فان أَحَدئ ل يري ما عرض لہ( سند 
اأحمد:۳۱۳/۱) 
”ا ین فر کو جلہ اداکر وک وتک تم میس س ےکوی ہے ہیں چات اک اسے ک ليکیا عالات د رٹیل ہوں۔'' 
ایک اور رواٹ میں الفاظ ہے ہں: 
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سن أراد احج فليعَجل فإ قذ مَنرَضُ المَريض» وض الرَاحِلَڈء وَعْرض 

اکا ام ابن ماجه» المناسك» باب الخروج إلى ا ح:۲۸۸۳ ومسند احمد:۱/ ٣۵٢‏ واللفظ 

ل( 

”جو شف رج اراد ہکرے ت اسے جلد یکرم چاہ ےکی رککہ اس ےکوی مرش لاحن ہو کک “وار یکم مو کق 

ہے او رکوگی ضرورت و ماجت پل آ کق ے۔" 

اام شاق ملیہ کا رہب ہہ کہ ر فدری طور پر نمی بلک نے اداکیا جا ےکی کہ رسول اللہ مو نے اسے 
وس ری تک مخ کر کے ادا فراا تھا لیکن اس کا جاب ہے دیا جا مکنا کہ آپ نے اسے مرف ایک سال مہ رکیاہے 
ک وہ آپ کا ارادہ ہے تھاکہ یل میت ال کو مشرکوں' برشہ م وکر ر ےک نے والوں اور برعات سے یاک فرما دیں۔ چنا جب 
ان سب سے آپ نے بیت ال کو پا گکر دیا نو پرا ی کے بعد واسے سال ر ادا فرمایا ر فور ی طور ہے اداکرنا اہی کے کی 
داجب ہے ہیں ایباتہ م وکہ اس کے اداکرنے سے پل موت آ جائۓ اور دانستہ اق رکرن ےکی وج سے انسان اللہ تخا کی 
رصت ے رور ہو جات ےکی کہ مریث شس ے : ۱ 

LT TET TTR ات 06 وا‎ 

تَصرَانيًا٤(جامع‏ الترمذي» الحجء باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج» ح:۸۱۲) 

”جو نس زاد راہ اور ایی سوا ری کا ماک ہو جو اسے میت الد کک اجچا تی ہو اور رر ہکرسے تو اس میں 

کو مفائکقہ خی سک وہ ووی با عیسا یکی حثیت بیس ھرجاے۔' 

س ہچ این ر سے 


ووب رک یکیا شر یں؟ 
اچوا وب کی ہہ ی ری ہیں ۵ اسلام ے عقل ھ بلوغت ® آزادی اور © استطاعت۔ کا زکارم سج س 
اور تہ بول بی ہو ےکی وہ اس میں جیادی شرط بی مفتور ہے جو رج اور در تلام عبادات کے لے شرط ہے نیشن اسلام۔ 
ای رح داد انے بے بھی رج لازم س ہے اور اکر د ہک ربھی نے فو اس کارج ادا تہ ہو گا ہاں الہتہ برغت سے یل ےکا 
ی ہے ای کے و یکو اب لے گا اور اسے بھی اج لے گا کان بلو غت سے پل کے اس رج سے فرض ادات موک بکلہ 
برغت کے بعد اس پر فرش ر اداکرنا لازم ہو گا۔ لام پر بھی رج لازم نیس ہےکیوکلہ دہ اپنے آ کی رمت میں مشخول 
ہو سے اور اگ روہ کر لے نے اس کار ہو ہے گا اور اسے واب لے گا۔ 

میں نک شرا استطاعت کا تعلق سے تو اللد تال نے رکو اس کے لے واجب قرار ویا سے تے راست کی استطاعت 
ہو. استطاعت سے مرو زاو راہ اور عوارگی سے تحن زاو راہ ا کی ای ھاجں اور امل و عیا ل کی ضردرقوں سے زان اور 
رج کی وای تک کے لے کان ہو۔ ہے عام یں ہیں۔ اور لع لوگوں نے ایک چ شر ٭ بھی اضاف کیا سے اور وہ ے 
رات کا بر ان ہونا لیکن ہے شرل تو استطاعت میں داشل ہے اور ایک شر ورول کے جوا نے سے ص وک ے اور وہ ے 
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کتاب المناسک ........ چ ے سال 





ان کے ساتم گرم کا موجور ہویا۔ 
چم این جرن سے 


خی اور گر وکرنے وانے کے ل کیا ضرو ری ے؟ 


ر اور گرو ادارنے والے کے لس کیا ضروری ے؟ 
کراب جو فص رج وغیر: کے لیے ول سن رکا اراو ھکر لے وذ اسے چا کہ یل اپنے قرش اداکرے یا قرش والوں 
سے اجازت نے نے ج بک وہ ریش ہوں اور ا نکی طرف سے تفاضا شد یر ہو“ یرای وصدتوں اور اہن فراکش و قوق 
ک و کے رے پھر نماز سارہ پڑت اور اللہ تال سے ہے واک کہ ا یکی نوق عطا فرہاے جنس میں ا یکی بہتری ہو اور 
بچھ رہ شح صدر کے مان ش لکرے۔ امل کم و دین اور تیگ رفقا کی رفاقت افقیا رکرے۔ ہے عم یں بھی اپنے 
سات رکھھ نے بن سے اعمال رج اور در سا تی کے پارے میں استنقار ہکرے اور اہین رفقام سخ رکو بھی فامکدہ کاپاسے۔ فقہ 
اور زاو راہ کیک رمقدار س ساتم نے لے کہ بوقت ضرورت اپنے اور ای بھاکیوں پر خر ےکر ھے. سفرکے وقت 
اپے ال و عال اور دوست احا بکو الوداع کے ادر راک سے ہے کے: 
اتود الله دِينَكَ وَأَمَالَكکَ وَخواتيم عَمَلِكَ)(جامع الترمذي» الدعوات؛ باب ما جاء ما يقول إذا 

ودع إنساناء ح: ۳٣٤٣‏ ومسند أحمد: ۷/۲) 

”یں اللہ کے سیر رک ر ہوں تمارے دی نک و“ ابات (و دیات )کو اور ہار سے عمل کے خا تمو ںکو۔“ 

کے شش کر ےکہ اس کا ىہ ئل الس ہو۔ رج اور رو کے اداکرنے سے کش اللہ تال کی رضا مقصود ہو “کسی کے 
تی فکرنے یا ہکرنے کاا سکی ”کت ب رکو اث نہ ہو اور بچلری کک یک وش کر ےکہ اس کا ففقہ طال اور پا کات سے 
ہو سرش آتے جاتے ہو واجبات دی نکی ادائگی کے ساتھ ساتم توا فل عبادات کا بھی اتنا مکرسے۔ اپنے ہا تیو کو 
ارہ سے اور اہی علم سے استفارہکرے۔ رج اور رو کے واجمبا تکی کیل کے لے مقدور بر سنن اور امال صالہ بھی 
سراخجام رے کہ تتام اعمال کا اسے دوکنا اجر وٹڈاب تے۔ داش اعم 
و ے این جرین س 


5 وال سے مان کے واتبات 


رض س اراک رے ہویۓ مسلمان کا واتجب ہے کیا روران رخ ارت کے علاوہ در یرون کاموں میس بھی 
خوت پار ے؟ 

مصلمان کے لے داجب س کہ اللہ تحال نے نمازو کو پروفت اور باجاعت اداکرنے کا جو گم دیا چ“ اس گم 
کی اطاعت کا خصوضصی اہتنا مکرے۔ علادہ ازیں دوران بج امروف “خی عن اکر اور لمت و موعظت سنہ کے ساتتھ 
دحوت الی ا کا کا مکرے اور ان غمام امور سے انتا بکرے ج یکو الد تال نے حرام قرار ریا ےکی کہ ارشاد باری تال 


سے 
0 





محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب المناسک ....... رق ے سای 





حر کک سر مر مر ےکر 


3 رض پیھک الج فل رك وَل سوک ولاج دال ف اَل 4 (الیقرۃ٢/‏ ۱۹۷) 
”ہیں جو مخصس ان (معیتوں) میس ر کی نبی ت کر نے فو رج کے ونوں) میں عورفیں سے اختا طکرے ت ہکوگی برا 
کا مکرے اور کی سے ٹھلڑے_'" 
اور یکرم سڑم نے ارشاد فرمایا ے: 
من سج فو فَلَمْ رفت وَلَم يسن رجح کیم ودنه أَئہ(صحح ابخاریء الحج» باب 
فضل الحج البروں: ع٠١١١٠‏ وصحیم سلم: الحجء باب فضل الحج والعمرةء ح:١٠١١٠١)‏ 
”جو حص اللہ ای رضاجوئی) کے لیے ر جکرے اد رج کے ونوں میں عورنوں سے اخطا طکرے ت کو براکام 
کرے فو وہ اس طح گناموں سے پاک صاف ہو جا ہ ےگویا ا کی ماں نے اسے آرج بی م دیا ے۔'" 
ای آیت اور میٹ میں جو ”رفٹث'' اور ”فو ق“ ے الفاظ آے ہیں و رفثٹ ے راد مار اترام میں ورول سے 
اط اور اس ساسلہ کے قول و نل کی صورت میں اسباب و دوائی ہیں اور ضسوق (ف قکی جع ہے اور اس) کے می 
مگناہوں کے ہیں۔ رصان کے لیے ىہ واجب کہ وہ وروت اور ہ رجہ اللہ تھا سے ڈرے' واجیا کو اراکرے اور 
محیات سے امتا بکرے لن جب وہ بلداللہ الھرام می ہو اور مناک رق اداکر ربا ہو ےریہ واہجب اور بھی م اور 
ردیر ہو ا٣ے‏ اور کی رام کم اکنا بھی بست بڑا اور بہت کت ہو ہا ہے 'ہالں الہت ددران ر تخریروفروشت اور ور 
مباح اقوال و اعمال جائز یں کی وہ ار شاو بار ی تال یٰ ے : 
ط لیس رڪم جاح آن تجْت اشامن رَڪ 4 (البقرۃ۲/ ۱۹۸) 
”اس کا ہیں پک گناہ یں کہ( کے ونوں میں ہز رجہ“ تجارت) ا سے پردروگار ے روزی طل پکرو.'' 
بن عباس اقا او کی دنر ایل گم اس آم تکری کی فیرش فریاتے ہی ںکہ موس رق میں بھی تبار تکی جاک چ“ 
بے الہ تھا یکی طرف سے فطل ور مت اور اپنے بناروں پر تیف و اسان کہ ما یکو وران رق ا کی ضرورت ل 
آ گت ے۔ والله ولی التوفیق۔ 
ب این باز بث سے 


رف ' فون اور دال کا ن 


ار شار پاری تل ے: 
الح اض نومت مسن یی فیوک اک کے رك ولا شو ولاج دال ن الح 4 
(البقرة۲/ ۱۹۷) 
سج کے یی (مقرر ہیں جی) معلوم ہیں میں جو ص ان (مینوں) مس ر کی خی ت کر لے فو رج کے دنوں) مس 
عورفوں سے اخطا ر کرے کو برا کا مکرے اور نکی سے ےر“ 
تو سوال ہے ےکہ رفث؟ فون اور مدال ےکیا مراد ہے مجن سے اس آبیت میس شض عکیاگکیا ے کیا جو س رج کے 
دوران لڑائی جاک ر٣‏ کو عحبٹ کا مکر ہے و اس کارج باظل ہو ہا ے؟ 
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ان مد ھی وم کی یبس کو 
لے واک خر دیا ج نے اس میس جھھڑ ےک یکوئیمنجئکش ہیں ۔ ” بدال'' میں ایے تام تازعات شای ہیں جو عاتیوں کے 
لیے ایڈاء کا باععث یں یا امن عامہ س غلل ڈالیس ا جن سے ماد ہاگ یکی ووت وتا اور ہن سے روکتاہو اور وہ مدال جو 
اصن انداز سے ہو اور کو شاپ کرنے اور ہاش کو مٹانے کے لے ہو و وہ شرا ہا ے اور اس جدال میں داشل یں 
ہے جو و ے۔ 

فون اور جدال ے رج اگل یں ہو٣‏ کن ان سے رج“ روڈ اب اور ایمان میں قش ضور آ ما٢‏ ے ج بک کلل 
اقل سے آمل عورفوں سے اشطا طکی صورت مس رج اگل ہو ہا ے۔ 

رق ادر عم وکرنے داسے کے ے ہے ضردری ےک دہ اللہ جعانہ و تال کی اطاعت اور اپنے رج د مر وکی کیل کے لیے 
ان نمکورہ پالا امور سے اجا بکرے۔ 

س ہ۳ این باز 

و خصس رج میس رفث اور ا مگنہ تر ککردے اس س ےگا ما کر وسے جا 


| سول | ا سال | سثش آڑے: 
من حج لھ فلم رٹ ولم سق رجع کیم وَلدنهُ اس البخاري؛ الحجء باب 
فضل الحج المبرور» ح ٥١٠:‏ وصحيح مسلمء الحجء باب فضل الحج والعمرة ح: )٣٥٥٣‏ 
ہے ے نت تحت 
تقو ود اس طح ایی لوف ہے جیسے ا سکی ماں نے اسے آرج بی جم را ہو۔'' 
سوال ہے س ےکیااس حدیث کے پیش تر جکرنے دائے کے رج سے په کے ترا م گناہ محاف ہو جاتے ہیں؟ 
جوب ہے حدیث رسول اللہ ٹکو کی جج تین اعادیث یں سے ہے ۔ اس میس مو کے ے شارت ےکہ جب وہ 
صفت پکورہ کے مطالق رق او اکرے ل یقیا اللہ تخا اس کے تھا مگمناہ معاف فرمادے گی وکلہ رضت اور فون کے رک کا 
مع یہ کہ اس نے صمدق ول سے لوب کر ی سے اور جو خص نوہ ہکرے اس کےگناہ محا کر دیے جات ہیں۔ رف 
سے مرا عالت اترام میں عورفوں سے اختاط اور وہ ٹول و گل ے جو اس کا سبب ہے۔ فوت سے راو نمام گناہ ہیں“ جو 
شس رج میس رضت اور تام معاصی پچھوڑ دے لو اس کے سار ےمناہ معا کر دیے جاتے ہیں۔ محصبیت پر ا صرا رکرنا گی 
فو میس شای ے جو مخ محصیت پر ڈٹا رے فو وہ فو قکو تر کفکرتے والا یں ہے۔ الا اس کے لیے ہے وعدہ نیس 
ہے۔ بے حدبیث ای طرح ہے جیسے ایک دد سرکی حدیث یں ے: 
وَالْحَحُ الْمَبْور لَیْنَ لَه جرا إلا جمس ايه الى لب رت الس 
وفضلهاء ح:۱۷۷۳ وصحيح مسلمء الحج» باب فضل الحج والعمرة» ح:۹٤١۱)‏ 
متخ مرو رکی ڑا جت کے سوا اور پگ خمیں_'' 
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کتاب المناسک ........ رعٗ ے سای 





پرور ے رت TS‏ 
اصرار ہکیاگیا ہو۔ رج اور گر وکرنے وانے تام مومنوں پر اجب کہ وہ تما مگناہوں سے اتا بکریں' یل کے ہو 
تتا مگناہوں سے اللہ تعالی کے حضور اوہ ہکریں اور اللہ تعال کی گت اور اس کے ہاں جو اجر لزاب ہے“ ا کی رخبت 
کے پیش نظریہ چا عز مکری ںکہ آتندہ ا نگناہوں کا اد اب نمی ںکریں گے۔ 

کیل وہہ میں سے ہے بات بھی ےک گناہ کا تعلق اکر موق العباد سے ہے و ای کو اواکرے با متعلقہ آدبی سے 
اسے معا فکردا لے“ ارشار پاری تحال ے : 


ڈیا ل اہ جک اہ ا مہوت ملک ٹفلیخورے ایاگ (لنور؛۴۱/۷) 
”اور مومنو! تم سب الد کے کر کس ٤‏ 
اور قربا : 


و ا ایت مامتا ا نووا ای اللہ و تَوبَة وکا سی رگ آن کر عنکم سَْتَايکم 
ري ڌخلڪم ج جلت ری بن تھا نھر 4 (لسرں٦٦/۸)‏ 
”مو موا الہ کے آگے صاف رل ے (خمالصس اور ی) اوہ ۔کرو“ ایر کہ وہ تمار ےگناہ تم سے وو رکم رے 
گا اور غ مکو باغ ہاۓ بھشت میں ن کے ی نمریں ہہ ری ہیں داش لکرے گا 
جو مخ صن ول سے ی گی اہ ہکرے وہ کامیاب ہو جا گا اور اللہ تخا اس کےمناہو ںکو معاف فر اکر اسے 
جو دال ریا سے گا۔ ہم الل تخا سے ہے وعاکرتے ہی ںکہ دہ عاجیوں اور غیرحعاجیوں تنام مسلمائو ںکو ی وہہ اور تق 
بر اخقاص تک تلق عطا فریاے۔ انه سمیع قریب۔ 
گے ڪڪ خخ ابن باز 


لوگ ۶ض مشار کو اداکرتے ہے قد مزا عم تکرتے ہیں ۔کیا اییے لوگوں کار یی ہے با اضل؟ 
مزا مت سے رج پال و یں ہو٥‏ کان جو لوگ خر ضرورت قصر و ارادہ سے ایماکری دہ گناہ گار ضرور ہوں 
ےک وکل اس میں عاجیوں کے لے م ایذاء رمان اور انی ج سے ت زکرم ہے۔ 
ار انان قصر د ارادہ کے بن کسی رو سرے انسا نکی وجہ سے ازدعام کا سبب بنے فو اس میں ان شاء ای دکوئی میج ہیں 
کی وہ ار شاد با ری تعالیٰ ے: 
$ انقو ال ما ملع4 (التغابن٤١٦/٦٦)‏ 
”مو جہاں کیک ہو کے تم الد تخا ے ڈرو۔“ 
اور فرمایا: 
لا کلف آله تنا لا وسم (البقرة۲۸۹/۲) 
”الد تا کی سکو ا سکی طاقت ے زاره تکلیف ہیں رٹا۔“ 
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کتاب المناسک ........ ج کر 


ئن باز 


| 


جب محر مکو یہ غرشہ م وکہ دہ یھاری یا خو کی وجہ سے ماک ع ادا ہی ںکر کے گان برو وکیا رے؟ 
اس صورت میں اسے اترام بان تت وقت ہ ےکنا چاہ ی کہ: ”اگ کسی رو کے دانلے نے کے روک ریا توس وہاں 
علال ہو جاوں گاجماں و بے روک ودے گا۔'' 
نان جب کی ریو ٹک وج سے خدشہ ہو شلا اری (وغیرد) فو چم رسنت ہے س کہ اترام باندحت ونت ذدکورہ شرط ذکر 
کر دی جائۓ جعیساکہ می ڑپ سے ثابت ہ کہ جب ضباصہ بنت زہیرین عبدراطلب نے آپ سے اہن ھار ی کا ت دکرہکیا او 
رسول اللہ ملا نے انی اترام کے وقت کو رہ بالا شرا کے وک رکا گم دیا تھا. © 
چ 


e 


جب پھونا بے از خو طواف ت کر سک ہو وکیا سے اٹھاک رطوا فکرانا ہچ ہے؟ ھا پچہ ےکی اگ کسی شر کو 
اورا ت کر کے وکیا ای رکو یکقارہ لازم ہو ؟ 

اچڑیا ۓے کا اتام پانرعنا کے نواس کا وی اس کا ذمہ دار ے۔ وی ست ہک وکبڑے پناک اوہہ اترام باندھ دے اور 
ا کی طرف سے کی خبیت بھ یکرے۔ ا کی طرف سے لبیک بھی سے۔ اس کا ہق چک رطاف وک یکرا دے۔ ادد اکر 
یہ طواف و سب یکرنے سے عاجز ہوکہ وہ بھت چھوٹا با شیر خوار ہو تو اسے اٹھائے می ںکوگی حرج شس ۔ اور ی قول کے 
مطاق رونوں(ۓچ اور ا کو انا والنے )کی طرف سے ایک طواف می کائی ہوگا۔ ار پچ ازراہ مال کوئی نوع کا کر 
نے صن سلا ہوا لپاس بین نے با مرکو اتپ نے و اس رکوئی فدہ دہ ہو گاکیوککمہ اس نے قر و ارادہ سے ایا ی سکیا 
اور ار ایا تمر و ارادہ سےکیا ہو نشی خلا سردبی ونی کی وجہ سے لہا بین لیا ہو فو برچ کے وٹ یکو فدہ اداکرنا 
بڑے گا۔ 


ان جن .سے 


ت0 صحیح بخاری' النکاح' باب الاکفاء فى الدین' حديث : 5089 و صحيح مسلم' الحج' باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر 


المرض و نحوه' حديث: 1217- 
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یس نے اپ گھردالوں کے ساتھھ اس وقت ر ےکی اکہ میس ابھی پکھوٹا تھا کان آنٹھ زدا کو کے الام مو گیا و 
میں تے مس یکر کے اپنا اترام من لیا اود انا جم لک رلیا۔ بچلرٹش نے سات سال بعد اپے اس سے کے بارے میس بو اک 
ال سے رش ادا مو گیا یا ہیں۹ و یں نے سناکہ اس سے فرض ادا ٹیش ہوا۔ اب می انی فوت شدہ والد ہکی طرف ے 
کرنا چاہتا ہوں جہنموں نے صرف ایک ہی کیا تھا وکیا کے ایق طرف سے ر ےکر مو گایا اس صورت میں اکر ائ وال ہ کی 
طرف سے کروں لو وہ ہو ہا گا؟ 

چوایا| ب ار دد ران ر رنہ میں با اس سے پل اور گرو میس طواف سے پل با ہو جاے نے اس کا فرش ادا ہو جائے 





گا۔ سال چک لہ آھ زوا کو باغ ہوا ج بکہ وہ رم تھا اور اس کے بعد اس نے عرفہ می وقو فکیا لیا اے وہ ایا 
ترار دے اور اب اپٹی دالدہ یا ی اور کی طرف ے دہ ر ےکر کا ہے اور اس کے بعد بھی دہ ان شاء اللہ ای طرف ہے“ 
ا بے دالدین گی طرف ے ادر یک طرف سے چاہے بار باد ر جکر سا ے۔ 





این رن 





کر ٹکار 


نس عورت کے اھ رم د ہو اس پر ری داتب یں 


سبا ءکی ایک عورت جو می اور قوی میں شور ہے وہ ادمی عم رکی ہے باک بڑھاپے کی طرف مال ے۔ وہ 
رش ر کرنا چاق ہے کن اس کے مات کو رم نی ہے“ اں البتد منزذین شمر سے اسیک نس جو بی و تتوی میں 
مور ہے اور اس کے بھراہ رم عو رفیں بھی ہیں وکیا اہی عورت کے لے مہ یی س کہ اس آدبی کے رہ عورفیں کے 
ماھ کر ر ککرے جبکہ آوی ا کی بھی داش تکرے گا؟ یا اس عورت سے ریہ رخ ساقط ہو جائۓ کاک کک اسے 
ارچ لی استطاعت و ہے لین اس کے ساتھہ رم نمی ہے؟ برا ہکرم اس لہ میں میں فی وہ ےک کہ ہعارا شض 
بعاتیوں کا اس متلہ میں اخلاف ے۔ بارک اللہ فیکم 
دہ عورت جس کے ماھ رم نہ و اس پر داعب نیس ہےکیوککہ عورت کے لیے رم لہ کیل کے 
ہے اور استطاعت کنل ووب رج کے لے شرا کوک اش تھا نے فرمایاے : 
یک عل الَا جج ايت من سطع الب سیل 4 (آل عمران٣/‏ ۹۷) 
”اور لوگوں پر الل کا ہن (شی رش ) کہ جو ا گی کک جانے کامقددر ر کے وہ اس کار مکرے۔* 
اس عورت کے لیے بے جائز تی ںکہ دہ رع یا کی اور قد کے لیے اپ شو ہریا رم کے بی رسفرکر ےکی وکل رسول 
اللہ سڑم نے فرمایا ے: 
ا جل لاِمرآ تومن پاشر ايوم الآخر» ساف مَسيرة بوم وَلَبلَء إلا مع ذي تخرم 
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اا البخاري» التقصیرء باب في کم يقصر الصلاةء ح :۰۸۸ وصسحیح مسلم» الحج» باب 
سفر المرأة مع محرم. . . الخ» ح:۱۳۳۹) 
”اٹہ تھالی اور روز آرت پر ایمان رک وای کی عورت کے لیے ہے لال کہ دہ ایگ دن اور رات کا 
رم کے اخ رکرے۔* 
بخاری وسلم میں حضرت ابین عراس چا سے ردایت س کہ انموں نے ب یکرم مز کو بے ارشاد رات ہوئے تا 
لا لود رل بارآ ةٍ إلا وَمَعَھَا ذومَخرم» وَلاً تُمَافر الْمَرأة إا کے ہوا 
لوی مر وکس عورت کے سات خلوت افقیا ‏ ہکرئے ال کہ ا کا رم اس کے سان ہو اور کو عورت 
حرم کے ل رس رکرے۔' ' ہے اداد یکر ایک آدی ےکھڑے م وکر عرض کیا ا ر حول الد ( نا می بیو یی 
کے لیے جاری ہے ادر میرا یم فلاں فلاں غزدہ کے لیے اعا جاچکا ہے ن آپ نے فرای: 
«إنطلق فح م امأك ا(صحیح بغزی قب باب ١‏ يخرن ول غراف ا 
ح: ٥٥٢٣ء‏ وجزاء 0 باب حج النساء ح:٢٢۱۸‏ وصحیح مسلم؛ الحج» باب سفر المرأة مم 
e‏ الح ۰ح:١۴٣)‏ 
جا اور انی یوی کے ماھ ر کرو" 
امام تن بعری “فی ا 7ر 'احال ان منذر اور کاب الراے کا کی سی قول ہے ادر گم اعایث کے موا ہونے 
کی وج سے بی قول م ےکہ عورت کے لیے شوہراور محرم کے کی ر کرم ا ہے۔ اام مالک ' شاف اور اوزای مام 
رو تک SEE J ED‏ 
انموں نے ظاہرحدیث کے مال قو لکو تر کر دیا ج اور ان س سے چ ریک نے ایک ایی شرا دک رکی ہے من سک یکو 
رمل یں ے۔ وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
فو یی 


9 ےکک س — 


| سوال ] ایک ۶رت ہے تی س کہ میری دالرہ مغرب میس ہے اور می سحودیہمیش کا کرت ہوں۔ میں ای ریہ ع 

اوا کرنے کے لیے یماں بلانا پاتی ہوں لیکن ان کے اتر کول محرم نیس س کرک میرے والد فوت ہو گے ہیں اور 

مے ریہ رج اد اکر ےکی استطاعت یں رکھت؟ 

ایی اس یش پک دالد ےہ جن نی ںکہ دو اداکرن ےکی ای آ ےکی وک ب یکریم یکا نے ریا ہے: 
ج تافر اة ةل م دي سو 

ونی عورت رم کے اخ رغ کرے۔* 

یکریم ڑم نے ہہ بات لوگو ںکو خلبہ وی ہو ارشاد فرائی نو ایک آدی ن ےکھٹے م وکر عرس ض کا ا رسول الد 

مز ! مب ری یوی رج کے لے جا رتی ہے اور میرا فلاں فلاں غرزدہ میں جا م کھا جا کا سے فو ب یکرم سیم نے فربی: 


لی 
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نطَلِقْ فح م امراك (صحیح البخاري» جزاء الصیدء باب حج النساءء ح:٦٦۱۸‏ وصحيح 
مسلمء الحج» باب سفر المرأة مع محرم ... الخ: ح:٤١٣۱۳)‏ 

م جا ادر اپٹی یوی کے اھ ر کرو۔“ 
عورت کے سات ہیں پر وس سن جا نی ۱ 
` وو ی د کا کے ب درت تی ی اورم من درت ش ری عفر یاک پر کی ارس ی داجب 
میں ے؟ ازاون ت و ر ن 2ے 

:رمال میس اس سا کل اتون سے بی ہکموں کاکہ اکر ورت لوت ہو جاۓ اور وہ تر مکی عدم موجو دک یکی دج سے رع نہ 
کر کے اس کو گناو ہ گا کو تسا نکوککہ ہے عورت شیا عدر اور یتلج سے اور قران باری شان ےہ 
وَل عل الاس جج لیت من سکم إل سلپ4 (آل عمران٣/‏ ۹۷) 
”اور لوگوں پر اللہ کات( یجن فرضش) کہ جو اک تک جانے کا قور ر کے دہ اس کار کرے۔* 


این سین 


ایک عو ر تکو اس کاشو ہر سے نم قک را سے 


میں ایک بد رک مامدار خان ہوں۔ میں ےکی دفعہ اپنے شوہرسے ب ہما ہک ام عکریں کان اس نے 
کسی وجہ کے بی می اس نواٹ کو ر وکر دیا ہے۔ میرا بڑا بھائی اس سمال ر جکرن چابتا ہے وکیا س اس کے مات رق کے 
لے ہا کن ہوں خواہ میرا شوہراجازت نہ درے یا اپے شوہ رکی اطاع تکروں اور رع تر ککر دوں؟ برا ہکرم فی ر ۔ 
جزاکم الله یڑا 
واد انی تام شروط کے ساتم فوری طور پر واجب ے۔ ہے ائؤن چوک مکلف ہے“ اسے قررت بھی حاصل سے 
اور ای کے لیے محرم بھی ہے“ ازا ای پر ہے داجب کہ و رار م کرے اور اس کے خو م کے لیے بضی ر کی سبب کے اسے 
a‏ 

مرکورہ صو ر تحال کے مطا اس عورت کے لیے ہے جائز کہ وہ اپنے بھائی کے اھ جکرے خواہ اس کا شو پرا یکی 
اجازت نہ دے وہ بی بھی ای طح فرش ہے کے ماز اور روزہ فض ہے اور اللہ تھا کے کو مقرم متا زیادہ 
اقل ہے اور اس عورت کے شوہ رکو اس بات کا قط اکوئی جن ما سل ہیں کہ وہ کی سبب کے بغر اسے رج سے 
روے۔ والله الموفق والھادی الى سواء السبیل۔ 

















این رین 


شوہ رک اجازت کے اخ رعور ت کا رخ 


کیا شوہ رکی اجازت کے بخی رہوگ مار سج ہے ؟کیاشو ریو کور کی اجازت د ےکر رتو کرک ہے گ کیا شوہر 
انی یو یکو حکرنے ے کر سکم سے ؟ 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 








چوپ 
رہ یمر موس و و وت e‏ 
اپنے شوہرسے اجازت طل بکرے ار دہ اجازت دے دے ت ٹیک ورنہ بقیرامجازت ہی کے پگ جائے۔ شو ہراجازت دے 
دے ز پھراس کے لے رجو کرٹ جائز نہیں ے۔ رج ال ل ہو فو چھرشوہراپنی بیو یکو م عکرسکت ہے۔ ففل ری دی اپنے 
شی اھات کے بش کر کیرک وہ فرش نی ے۔ وال علیہ 








ابن جرین 


می نے اٹی خواتین کے اتر ر کیا اور ان کے سات ایک ایی بدھیا بھی شائل ہوگئی ی کے سا ےکوی رم 
یں تھ. میں نے اس بدھیا بر بھی خر کیا کہ اس نے سارے مناسک یج اداکر لیے اور پرا سپچ شمر میری خوا ین کے 
ساتم ہی واییں لوٹ آگی کیا کے اس سلسلہ می ںکوئ یناہ تو نی ہہ وگا؟ ۱ 

ىہ عورت جوک عمررسیدہ شی اور سال نے وک کیا کہ اس کے چھراہ ای کی اپنی خوائین بھی یں ادر ہے 
بویا ان کے ساتم شال ہو کی کی وگنہ اس کے چھراہ اناکوئی ا ی نہ تھا اور پھر مناک ر اداکرنے سے کی والف نہ 
تھی و اس طرح ال نے اس کے اتر احا نکیاادر احا نکرتے والوں پ ہکوگی الام ہیں۔ 


فو کی 


عورت کے لیے ایام رج س مال نیف سگولیوں کا استمال 


عورت کے لے ایام میس اس تہ تمو لکو رو کے کے لے کولیوں سے استعال کے بارے می کیا عم ے؟ 
اس سکوی حرج کوک اس میں فاکرہ و حت بھی ے اور اس طح بے لوگوں کے ساتھ م یکر طواف 
ب یکر گی اور راء سر سے بھی بے نہیں رہ ےگی۔ 














ھچ این باز 


2372٦ 


جو خض تا رک نماز ہو خواددہ جان بوچ کر تر کک اہو با جن کک کی وجہ س ےکیااس کا فربیض رج ادا ہو جاۓ ؟ 
اچراپ جھ خض ر کر ےگمردہ ارک نماز ہو و اکر اس کا ترک وجوب کے الکارکی وجہ سے ہے ل دہ پلاہماع کار چ 
اور اس کار یم نی اور ار وہ کش سس اور غفل کی وچ سے تر ککر ہے تو اس میں اال کمک اتتلاف ہے۔ لب 
کے دیک اس کار ی سے اور کے نزدیک کیچ نیس ہے اور بی پات زیادہ درست ہ ےکم اس کار کی نیس ہے 
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کتاب المناسک ....... ارک نا زک 





کیک بیکریم میک نے رال ہے: 
(الْعَهْد الذي بنا ويم الصلاة هَمَنْ ترکھا فَقَد کر ٤(جامع‏ الترملي» الإیمانء باب ما جاء 
في ترك الصلاةء ح: ۲٦٢٢‏ ومسند أحمد: )۳٤٤ /٥‏ 
”وہ عمد جو ہمارے اور ان کے مان سے دہ نماز سے ی نے اسے ترک وا اس ےکرک *٭ 
ای طرح رسول الم لم نے ہے بھی ارشاد راا ے: 
ين الوَجُلِ وَين السك وَالکفْر ترك الصّااةا(صحيح مسلم» الإیمانء باب بيان إطلاق اسم 
الكفر. . . الخ ح:۸۲) 
”ری اور رک وکفمرکے درمیان(فرق) رک نمازر(ے)ے۔" 
یہ عم عام ے اور جو خض نماز کے وجوب کا کر ہو“ اے بھی شای ے اور جو حض نفلت اور سس کی وج سے 
ترک ہو اسے بھی شال ے۔ والله ولی التوفیق۔ ۱ 
غس سس ت این باز ت 


فض الخ ! !خر ر بت اور ٹوا کش کے کش مالا تکی بور یکی وج ے کے نف رمضمان کے وقت ایک ای 
مل ککی طرف سفرکرنابڑا۔ اپنے ملک میں رمضان کے تصف اول کے میں نے روزے ر کے تھے ان جب میں نے سفرکیاذ اس 
لک میں قام کے دوران وین د رہ ون پر تل تما نے ماز اور روزہ دونو ںکو تر کر دیا۔ س یہ کچھ تیک ہے لوگ 
اک ہیں ا نکی اشیاء ضردر تکواستعا لکرم مائو نیس “مہ قبل کی جت ابھی علم نیس تھا مس نے ان ک ےکھانے پٹ ہک یکوئی 
چ بھی استعال ٠ی‏ ںکی۔ مرا سوال ہے س کہ ان ینہ رہ دنوں میں میں نے جو نماز اور روزہ تر کیا وکیا اس کامییرے اس ریب 
کوگی اث نمی پڑے گاج میں ےکی سال بے اداکیاھا؟اس نماز اور روز ہے تر ککی وچ سے میرے ل کیا عم ہے با ا سکیا 
کیاویت سے اک الد تدای مر ےگنامو ںکو ماف ہارے؟ رای فرائیں۔بارک الله فیگم۔ 
اں رت میں ترک نماز و روڑہ کا اس رق ب ےکوی ا یں پڑے گا جو آپ نے کئی سال پل اداکیاتھاکی کہ 
سابقہ گل صا جس جزے بال ہو جات ہے دہ ہے س کہ انان ریز م وکر فوت ہو جعیساکہ ار شاو باری تال ے: 
وسن رَد نگم ڪن ويڃو مَيَمْت رمو ڪاو اهک حيطت لَمْکَلهُۂ ‏ ايا 
ارۇ أو اَسْحَبُ الام یب کیٹرک 46 (البقرۃ۲/ ۲۱۷) 
”اور جوکوئی تم جس سے اس دین سے پچ راک رکاف رہو) جا گا اد رکافرہی مرے گا اپیے لوگوں کے اعمال دتیا 
و آخرت دونوں میں برہاد ہو ہیں گے اور بی لوگ وو زر س جاتے دالے ہیں نس می دہ تیش رہیں گے" 
گناہوں سے سابقہ اعمال صالیہ پال نیس ہے“ کن بسا ا وتات ہے دنر جات سے اعمال صا کو با کے کا بب 
بن جات ہیں اور وہ ای طح کہ جب ہے گناہ بست زیادہ ہوں او رگناہوں اور خُڑیوں میں وزن کے وق تگناہوں کا پلڑا 
بعاری ہو سے فو پچ رگناہو ںکی وجہ سے السا نکو عزاب ہہ وگ“ ازا اب آپ پر واجب س ےکہ نرکورہ ونوں میں رک نما زی 
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کتاب المناسک......... ارک ناز کر 


وجہ سے اش کی پا رگاہ س فو کر“ اال صال ہکرت سے مالاس اور ران ٹول سے مطالق وا قرف 
نی ہے۔ ان مکورہ رنوں ش آپ کے لیے روزہ تر کفکرنا جائز خاک وک آپ ساف ر یں اور سافرکے لے روزہ لام 
میں کہ ارشادہاری تحال ے 
رن ڪا ری ازل يبن اجار لتہ4 (لبقرة۲/ ۱۸۵) 
”اور جو شس پار ہو یا رییں ہو تز وو سرے رفول می (روزے رک کر) ان کا غار پر اکر نے۔' 
ازا ان ردزو ںکی آ پک قضاء ریا موی ۔ نماز تر ککرنے کا آپ نے جو ہے جب بتایا سےکہ آ پک تب ہکاعلم یں تھا 
ادر آپ ان کےکواتے ین ےک یکسی جن کو بھی استعال نمی کرت یں فو ہے بات درست ٹیس اور نہ اس وج سے نماز کک 
کرنادرست ہ ےک کہ آپ پر واجب تھاکہ آپ بتزر استطاعت نماز شور اداک می کی شک ار شار بار ی تعالیٰ ہے : 
لک یکلیث اک نا لا وکیا € (لر"/۷۸۱) 
”الد تھا کی شخ سکو ا یکی طاقت ے زیادہ طف ےت 
اور ارشار پار ی تحال ے: 
ناو الله ما اسم (التغابن (٦١/٦١‏ 
”مو جماں تک ہو کے تم الہ سے ژرو۔" 
اور یکرم یم نے رای ے: 
اد أمَرَنكُم نشی 0 | مله ما اسْتَمْتُمْا(صحیح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنةء باب 
الائنداء بسٹن رسول الله ي ح:۷۲۸۸ وصحیح مسلم» الحجء ہاب فرض الحج مرة في العمرء 
(TTY:‏ 
”جب میں ہیں کی چ کا عم روں و مقرو ر بجھراسے الا 
لنرا انان ج بکی ایی تہ میں ہو جماں اہے تل کا علم تہ ہو کوئی جت قبلہ بتانے والا قابل اعد آری کی نہ ہو او 
و ہک وشن کر کے جت تیل کا تی نکرے اور ینس جت کے بارے میں یں غالب ہ وکہ تب اس طرف ے و اوھ رہن کر 
کے نمازبڑھ نے۔ ان نمازوں کا اعادہ تھی لازم نہ ہو گا۔ 
> اہن میں کے 


بے نما زکی طرف سے رع ہکیاجائے 


مرا ایک ق ری رشع وار اہ رمضان میں فوت ہوگیا۔ وفات سے کے وہ نماز اور رکوہ کے اداکرنے می کو تی 
کر تھا اس نے ای زندگی مج بھی یج خی سکیا تھا کیامیرے لیے ا کی طرف سے ر ےکر اور زکوۃ ادا رن ہار ے؟ 
ار ہہ خض بھی نماز بڑہتا او بھی پچھوڑ دنا ھان ا کی طرف سے ر کیا جاے نہ زکوۃ اداکی جائے۔ اس کے 
ملمان ری رشن وار اس کے کہ کے دارث بھی یں ہوں کے بللہ اس کے نزک کو مصلمانوں کے میت امال میس مع 
کرا دیا جا ےکی وک ترک نما زکفراکہر ہے جس اکہ نی چو کے اس ا رار سے غابت ے: 
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کتاب المناسگ ........ .کی استطاعت 





(َلْعَهْدُ الي بنا وبيتهم الصّادَةَ فمن ترکھا فَقَد کَفْرا(جاہم الترمذيء الإیمانء باب ما جاء 
في ترك الصلاة» ح: ۲٦٢٢‏ ومسند أحمد:٥/٤٤۳)‏ 
”وہ ہر جو ہمارے اور ان کے مان ہے دہ نماز ے۔ جس نے اسے اس ےا 
ای رح بی سیم نے بے ی نایا ےر 
مين الرجل وَیَیْنَ الشرك والكفر ترك الصّااّةا(صحيح مسلم» الإیمانء باب بيان إطلاق اسم 
الکفر . ٠‏ الخ (AY:‏ 
آری اور شرک وکفمرکے درمیان (فرق) زگ نازرے)ے۔" 
ای طح کاب و ست کے اور بھی ولا ل ہیں جو ما ری جات پر ولال تکرتے ہیں۔ ہم اللہ تفال سے ہے دعاکرتے ہی ںکہ 
وہ مسلماوں کے عالا تکی اصلاح فرب ورے۔ س بکو نما زکی حفاظت و اس پر استنقامت اور رک نماز کے اسباب سے نیچ کی 
تونق عطا فریاے۔ انه جواد کریم۔ 
سے ا اق 0ڑ __ے_ 


رج کی استطاعت 


یج کے ہوانے سے استطاععت ک ےکا حن ہیں کیا کہ کرم ہ کی طرف جاتے ہو کے زیادہ واب ملا ے با دای 
؟ او رکیا اللہ تحال سے نزدیک اس کا اج و ناب کہ سے اپنے ومن دائچی کے وت زیادہ ہو گایا ا وق ت کہ جب وہل 
اس نے پملا تیگ عە لکیا؟ ۱ 
جج کے حوالہ سے اسنتطاعت کے ن ہے ہی ںکہ آدبی ع البدن ہ۔ آوی کے پاس ہوائی جماز یا گاڑی یا ایی 
سواری ہو جو بیت الہ شریف کک باجیادے یا ب مال اس کے پاس سوا ری وخر اکرایے موجود ہو۔ آنے جانے کے لیے 
زاو راہ کی موجود ہو اور ر سے وای تک ابل و عیال کے لے بھی فقہ و رچ وغیر: موجود ہو اور اکر عورت ٗیا گر کے 
لیے ہا ری ہو اس کے لیے شو ریا کی اور محر کا عات ہنا بھی رو ری ے۔ 

ہماں تک رج کے واب کا تحلق سے فو وہ اے اللہ تفای کے لیے اخلاضص کے مطابقی لے گا اور اس کے ما کہ اس 
نے مام کک وکس طرح اداکیاہے اور ان امور سے کس قر اجا بکیا ہے ج وکال ری کے منائی ہیں۔ یزاس نے اش تی 
کے راس میں اکتا فر جعکیاے؟ مشق ت کس تدر برداش ت کی ہے؟ اس س ےکوی فرق نیس بے کہ وہ واپس لوٹ آئے 
ادہال تم ہو جاۓ یار م لکرنے سے پل با بعد میس وفات پا جات ےکہ الد تال اس کے عا کو خوب جانا اور اے جزاء 
سے ٹوا ڑتاے۔ 

پر کلف مخ کے لے ہے ضردری س کہ وہ عم لکو خوب ا یکی طر حکرے تلا ری د بای ہہ رعال میں اسلائی شربعت 
کی پاب یکرے اور عبات ای حکر ےگویا اپ رب تفال کا دیا رکر راچ ادر ار ب ہکیفیت پیا نہ ہو فو چھردہ ای 
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کتاب المنا سک ......... ب کی استطاعت 





یق کو یاو رج ےکہ اللہ تعالی اسے دکچھ ر اور اس کے تام عالات سے با ہے۔ سے 
کر کہ اللہ سبعانہ وتال ایغ بنروں بر بے جد رم فرمانے دالا ہے“ وہ تی وں کاک یکنا زیادہ اجروٹواب عطا فرباتا او رگتاہ 
متاف فریادیا سے اور تارا رپ کی بر گبھی لم نہیں فرت تم اپنے شس کی تفاظ کرو اور انل تعالیٰ کے محال ہکو یل کے 
ہر وکر وو جو کم و عاول اور روف رم ے۔ واللہ الم وف 

فو ی 


کے جوانے سے استطاع تکیاسے اور ا کی شرو طکیا ہیں ؟ 

چوای] میٹ مس استطاع تک تفیرزاد راہ اور سواری سے ک یگئی ے کن استطاعت کا لفظ شایر اس سے تھی زیادہ 
عام کہ جو مخ س کی طح بھی کہ کرمہ ی جائئے اس کے لے بج ادر گرو لازم ہے اگ رکوگی فص پیدرل لے اورابنا 
سان اٹھانے کی ترت رکھتا ہو یا اس کاسامان اٹھائنے وا اکوئی موجود ہو تو اس کے لیے بھی رع لازم ہے ادر اکر دہ جدید 
وسال مل و غل شلا ری جمازوں'گاڑوں اور ہوا چمازوں ویر کاکرایہ اداکر سنا ہو تو اس کے لے بھی رج لازم ہے۔ 
اگ کی شض کے پاس زادراہ ور سواری لے ہو کان اس کے مان اور اکل د عیال کی اش تکرنے وال کو ت ہو یا ت 
بس اس کے ال و عیال کے فقہ و ترچ کااننظام نہ مونو مشق ت کی وجہ سے اس پر رع لازم تہ ہو گا .ایر اراس 
خط رن اک ہو باراستتہ ہز الو ںاور را زنوں کا غرشہ ہو یا کوت کی طرف ے ما دکردہ الی کس ناقائل برداشت ہو یا 
وت اس فی رکم ہوک کک ہککرمہ اچنا من نہ ہو یا بار ی یا ضر( یف )کی وجہ سے وہ سوا ری بر سوار ہون ےکی قدرت نہ 
رکتا ہو نو ان مام صوروں میں ری ساقط ہو جا گا اور اگر اس کے پاس بای استطاعت ہو او ا یکیل یہ لازم مو کاک ایی 
جد نچب وشت رن وی 








E3‏ لے ےکی عرتبیایں لے ۔ میرے پاس گاڑی ہے کن میں گاڑی چلانا نیس جادتا۔ مرا بنا گا ڑی چلا۲ 
ہے اور یں ے اپنی گانڑی می حکرنے کا اداد ہکیاے۔ ھیرا بی بھی سکول میس مستا ے اور اس ےکی سے مہ سنا کہ 
بی نے ار ابھی تک فرض رج ادا ن ہکیا ہو تو اس کے لیے ہے جائ یں کہ دہ اپنے باپ کے مال سے ر کرے بلک اسے خود 
ال اکر ر جمکرنا جاہے ہے۔ میرے پاس ال تال کے شل وکرم سے کان مل ہے تو رای فیا سکیا مرا بنا میرے مال ے 
ر کر تا ے؟ الد تھالیٰ آ پک ا جروڈاب سے وازے۔ 

اکر اپا فرض ‏ اپے باپ کے مال سےکرے او اس کا ی ہے بکلہ اس کے لے افضل یہ ہ کہ دہ اپنے 
وال ہے ساتھھ جلد ر کے اور گا ڑی چلانے میں ایت با پکی مد دکر ےکی وکلہ یہ بھی اپنے باپ کے سا کی ہے۔ 


فو بی 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 








WWW.KitaboSunnat.com 





کتاب المناسگ ......... کی استطاعت 


یں نے پر سال کرت ےکا اللہ تعاٹی سے عر کیا تھا 


می نے اللہ تالی سے ہرسال ر کے کا ع کیااک وہ لہ میں ازم ہیں تھا تچ ربععد میں عالا تکی مجبد ری 
کی وجہ سے کے فو میس ازم تکرنا بڑی اور اب مگ ہ کی طرف سے کہ م رسال ر حکرنے کے لیے رفصت نہیں متی۔ 
لیزا امیر ےکہ رشا فا کہ ان عالات میں رچ ہکرس کی وجہ سے تج کاو نے نیس ہو ؟ 
ار حض برسوں می ںکوکی ایی رکاوٹ پیل آ جائۓ یں کی وجہ سے آ پکو رک استطاعت نہ ہو اور آپ اں 
رکاوٹ پر غلبہ تہ پا یں وکو گناہ نہ ہو گاکیوککہ ار شاو پاری تال ہے : 

کا کلف امه تسا للا و سا € (البقر:۲۸۱/۷) 

”اون ر کی شف سکو ا سکی طاقت ے زیادہ نیف میں دنا" 

نیز فربان باری تعالیٰ ے : 

ارڈ اله جل عََکم من حرج (المائدة٥/٦)‏ 

ا مکی نک شی یں کا جات" 
وباللّه التوفیق و صلی الله على سيدنا محمد و صحبه و سلم 


وی ی 


شردر یکا مکی دجہ سے کو ۶ خرن جات ہے 


اسول ] زشنہ جن سالوں سے میں اپنے مہ میں فریضہ“ رج اداکرنے کے لیے تھی کی درخواست دے ر ہوں کان 
میرے سیر مکی اامی تکی وجہ سے کے مش نہیں مل ری وکیا رج ہکرت ےکی وجہ سے گناہ مو ؟ اکر میں کہ کے 
م اور اجازت کے بی ےکر لوں وکیا اس می ںگناہ ہو گا؟ 

اجوات' إل جب تک آپ ووسرے کے سات مقید ہوں فو ا کی اجازت کے اف رآپ بج بر یں جا سے اور اکر 
ضردرت کا نقاضا م کہ آپ کا مکی جک ہے موجود رہیں و ضردرت پو ری ہو نے تک موجود رہ سکوی حرج نہیں الام کہ 
کوئی خض آپ کے تام تتام کا م کر کے باکسی اور یق سے ضردرت بو ری ہو کے۔ ٰ 

ابن کین r‏ 


مزرور اور سپا یکا اجازت کے !خر 


اسول ] کیاسای کے لے اپنے مکی اجازت کے !خر کرم ہا ہے ؟ 

مزدور اور سپا یکو اپنے کہ کی اجازت کے اغیرمطلق رج نمی سکرنا چاہے' بللہ حم ہکی اجاذت کے !ران کے 
لے کرنا مات ہی نہیں ے۔ خواو رج فرض ہو یا نف کی وہ ان کے اوت کے سخ ان کے کے ہیں اور رامال کی 
وج سے ہے اہن کا فراش بھی فو رونام ہیں وے یں کے۔ 








یم این پاز 
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کتاب المناسک 





پا ی کا کی اجازت کے بی رای واللدہ کے ساتھ ج 


میں مہ ولس میس سپاہی ہہوں اور اپنی دالدہ کے سان ر حکرنا چاہتا ہوں لین یکی طرف ے کے اجازت 
نمی عی. اکر میں حم کی اجازت کے بضیرانی دالدہ کے ساھھ ر جکر اوں وکیا ی گناہ ہہ و گا؟ 

آپ ازم ہیں اود اتی ڈاوئی سراضجام دی کے عوض آ پکو اہ نی ہے“ ا کی اجازت کے ان رکام 
تر ککر کے والدہ کے سات جکرنا بے جا تصرف ہو کاو آ پک ہے ذمہ داری س کہ محم کی طرف سے بر دک یگ 
ڈاوئی انام دیں' لاکوی ابا کام نہ سج جو اس ذمہ داری میس رکاوٹ بن الا ےکہ آپ نے یه رض رق کیا مو او 
رض رج ابغیراجازت کے اداکرنے می ںکوئی اھ ماع نہیں ہ کوک لومت کے ام میس مشقوایت سے پل ہے فریضہ آپ 
کے زمہ عات ہے؛ ازا معلوم ہو کہ اپنے کہ کی اجازت کے اخ رپ ایی دالدہ کے ساتھ رق تی ںکر ھے. اگ رآپ نے 
یه رض رج خی کیا نو بر کی اعقاط ای میں س کہ آپ محگمہ سے اجازت فیں۔ آ پکی دالدہ کے حوالے ے ہے بھی 
کن ےکہ ان کے راہ آپ کے علاد کول اور رم چلا جاۓ اور ترچہ ونی آپ اداکر دیں۔ وصلی الله وسلم علی نبینا 


محمد و آله وصحبه۔ 
فو کی 





قش اور 


کیا موس کے لیے ہے جاتر کہ دہ ریہ رج اراکرے ج بکہ اس نے پل رج د کیا مو؟ کیا ہو اور اپ وہ 
فل ر کرم چاہتاہو؟ 
ار انان بر اس قد رض م وک اداکرنے بے تام مال ہی م مو جا و اس بے رج داجب یں ب ےکی دککہ ر ا 
انل تھا نے اس پر واجب قرار ریا ے تے ای کی استتطاعت مو ار شاد باری تال ی ے: 
وَللّ عَل الاس جج ات مَي اَستَطَاء َه سیا (آل عمران۳/ ۹۷) 
”اور لوگوں پر انل کا ن شی رض ٢‏ کہ جو اگ رک جانے کا مقددر کے ؟ دہ اس کار جعکرے۔'' 

اور جس پہ اس کے ممارے مال کے ابقر قرش ہو فو اسے ر کی استطاعت نیس ہے“ الما اسے یه ابنا قر اداکرنا 
ای اور ار بعد میس کن ہو فور کر نے اور اکر ترش کم ہوکہ دہ ر اداکرنے کے بعد بج بھ یکر کن ہو تو وہ کله قرش 
اداکرے اور پھر ےکر لے“ خواو رج فرض ہو یا ثفل. لیکن رج مر فرض ہو و اسے اداکرتے میس جلد کرک چاے اور اگ ر اس 
نے فرض جج پل اداک لیا ہو فو اسے اخقیار ےک فل رج ار چاے کے او رار نہ چاے فو ا ےکوٹ یکناہ نی ہوگا۔ 

قون کی سے 
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کتاب المناسک ......... رض اور و 


رض اداکرنے سے بے ر کرم 


یش کم کے دو مال کے معاہرہ بے ووی عرب میں آیا ہہوں۔ میں نے اپنے بھ دوستوں کا رض دیناہے۔ رش 
داکرنے کے لیے کی مرت یں نیں ہے باک جھے اجازت س کہ جب آسانی سے کن ہو ت می ترش اداکر روں۔ 
میری نیٹ ای سال سپٹ دالدرین کے ماھ رن ےکی ہے کین مس نے بڑھا س کہ رع سے چللہ قرض اداکرنا ضرو ری 
ہے فو سوال ہے س کیا ای صورت میں میرے لے جکرنا جات سے ج بکہ میس اپے دن دای لو ٹکر اپنے قرش اداکر 
رو ں گا؟ 

آپ کے لیے قرض اداکرنے سے پک ر کرنا جانز ہے۔ آپ مار ی ہو کوک ترش اداکھرنے کے لے وقت 
کا تین یں سے بللہ آ پک ہے ہولح دی گی ےکلہ آپ جب چاہیں آسائی سے اداکر دیں اور یھر قرش وہندہ مال 
موجودٹمیں ہیں دہ آپ کے دوست بھی ہیں ار انمیں معلوم م کہ آپ کر چ ہیں فو دہ آ پکو من بھی ہی ںکریی 
گے“ ہں الب جب رض دہندہ گن سے اپنے قر شک وصوٹی کا معطالہ ہکریں و پچ رہ رض اداکرنالازم ہو اور گر دہ 
درگز رکری اور آپ ا نک تال اور م یکر کی ںکہ رج سے داپیں نے کے بعد آپ ای ترض اداکر یں گے فو ر 
جم سے ان شاء اللہ تال یکو اراح نہیں ہے۔ 





ان رن 


ایس کار نس کے ذے چو ر یکا مال مو 


یس نے اپنے دال دی بجو یکی کا یھ مال ان کے م کے بی ر لے لیا تھا۔ اس ما لکی دای سے پل ان کا اشقا ہو 
گیا۔ میں ن ۓےگزشتہ سال رج بھ یکیا ہے ج بککہ اس ما لکی دای میرے ذمہ تھی سوال می ہےکہ انس صورت میس مرا 
گجح ہے؟ یری الذمہ ہونے کے لیے اب میں اس ما يک وکیاکروں کی وک اس ناون کے وارث اپ صرف میرے وال اور 
ان ے بھائی ہیں ؟ امیر ہے رما فراش گے۔ جزا کم الله خیڑا 

آپ کا ان شاء الد کچ ہے بش رطیایہ آپ نے ان تام امو رکو اداکیا مو نکو الد ایی نے رج س واجب قرار 
ریا سے اور ان تتام امو رکو تر کر دیا ہو جن سے رع فاسد ہو جاتا ہے۔ آپ نے نام اپنے وال دکی وی کا جو مال لیا ہے و 
اس سے اللہ تما کی بارگاہ میں وہہ کے اور ار آپ کے والہ ان کے دارث ہیں فو دہ مال ا ہیں دے وعجے۔ ہم اللہ تا 
سے ہے دعاکرت ہی ںکہ وہ ہیں آ پک اور برای سلا نکو معاف فریادے۔ 





این باز 


یس اس سال فریضہ“ رج اداکرنا چاہتا ہوں گن مس نے بپیک سے قرش لے رکھا ہے سے مابانہ طو ں کی 
صورت میں اداکر را ہوں اور ہے یں اب سے چ اہ بعد م ہو ںگی کیا ای صورت میں ممیرے لیے ریہ رع اداکرنا 
جا ہے یاد رہ ےکہ ہے ر میں ن ےکی اور مقصد کے لے لیا تھااس وقت ری رج اداکرا میرے ٹیل رنہ تھا 
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EES‏ تو حتف رک ےر پ بر تب ڈنل ارشادباری 
.بت 
لآ عل عل الاس جح ایت مَن استَطَامَ إِلي ک لا (آل عمران٣/‏ ۹۷) 
”اور لوگوں پر اللہ کات الژشنی فرش س کہ جو ا سکع ےکک جانے کیامتقدور کے “دہ اس کا جحکرے۔' 
اور ار قرش اداکرنے کے ساتھ ما ری کے ا راما تک آ پک استطاعت ٹنیس ے فو پچ رف ہکورہ آی تکرییمہ اور اس 


سے م حن رسول اللہ مو کی اعادیث ریف کی رو سے آپ پر رج داجب یں ہے۔ 
این باز 


یش میت اللہ شریف کار عکرنا چارتا ہوں۔ میرے پاس بای استطاعت ٹنیس سے لان میں ٹس ادارے میں کا مک رتا 
ہوں اس نے شک رخ کے لیے ترش دن کااس شرا بر وعد کر لیا کہ دہ مبربی زا سے ہے رش وصو لکرآ رے گان 
کیا ای صورت میں برا ہے ر بول ہو ؟ 

چوای] آپ اس س ےکر لیس تج متبول ہو گا۔ رض ے ہوئے مال سے کیا ہاے و ول سے کان بھتراور 
ال ىہ کہ آپ ایا ہکری ں کوک اللہ تال نے ری اس پر واحب قرار ریا ے سے استطاعت ہو ادر آ پکو ال وقت 
استطاعت نیس ے۔ آ پک رض یں لین چاہ ےک تل ایام کن شا رر رس . سااوقات انان 
یار ہو جاتا ہے فیت ہو جات ہے یا کن س کہ بعد س آپ اس ادارے میس کام بی نہکریں' نذا آ پکو چا کہ قرض 
نہ لیں۔ جب الد تحال آ پکو ای وسا تی عطا قرا وے فور ےکر لی ورن ن کریں۔ 











این باز 








٤يرل‏ 
اج ت کر رع بد لکرم 


جو خی پر ی کے بخ رین ہرار ریال کی اجرت لے نے ادر ی طریلة سے ےکر نے وکیا اسے ر لداب 
لے گا کیا اس سے تون کا بھی رج مو جائۓ گا؟ اور اس کا کی نس نے ارت ادا کی ہے؟ یا ی نے ج کیا دہ روم 
رے گا کی وکر !عض لوک ایا فو وسینے گے ہیں سے ہم نہیں جات من وہ بی کے ںکہ ر کے واس کور کا ناب 
یں سے کاک وک اس نے ر کی ہجائے اجرت ےی ے۔ م اس ستل میس ی صو رتال معلو مکرنا چا ہیں۔ 

چوای] ار ای س نے کی اجرت شض تیا کے حصو لکی خاطری ہے تو ہے بست خط رتاک صو رتال ہے اور خطرہ ہے 
کہ شاب اس کار مقبول بی تہ موی وک اس شخص نے آخرت پہ دڑیاکو تر یی دی ہے۔ ادد اکر اس نے اجرت اس لیے ی 
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کتاب المناسک ......... رع برل 





ےکی ریش رج اد اکر کے وہ الد سعانہ و تعالی کی رضا ماک کر کے ERE‏ 
پا عر“ مفاعر جج میں مسلمانوں کے اکر ریک ہو کے“ طواف “سیر ترا مکی نمازوں اور ی محفلوں میں رک مر سے 
اوتاب حاص لکر کے وو نین ہت زیادہ ڈرو کت عاص ٥‏ کر کے رک کی ای تدر اب عاص کے اجس ندر اسے 
ذاب لگا سکی طرف سے اس نے ر کیام گا۔ 

فو ی 


درست آو ی کی طرف سے رع بدل 


ایک ی مام ( تد رست) آدی ہے چاہتا کہ وہ اپنی طرف ےک یکو پہ گج دے ‏ وکیا اس کار ی مو ؟ 
علاء کا یں پات پر اجماع ‏ کہ جو ص خود ےکر ےکی قدرت رکتا ہو اس کے لیے مہ جائ نی ںکہ فرض رج 
ہے لی کسی او رکو انی طرف سے باک بناکرکییجے. این قرامہ رہہ ا خی“ میس فریاتے ہی ںکہ اس بات پ اھا کہ 
جو خض خود کرت کی درت دکتا ہو اس کے لے ہے جائز خی ںک ہکس یکو نائب بناکر گج رے۔ ای طرح ع قول کے 
ماق فل کی یات بھی جائز ہیں ےکلہ رج عباوت ہے اور عبادات میس اصل ہے کہ ہے ونی ہیں اور ہمارے 
م کے مطابق شریعت میس اس یکوئی دیل یں سے جس سے ہہ معلوم م وک تن رست آدی بھی ابی طرف س ےک یکو ۾ 
گج سک ہے اور بیکریم یم سے ب امت ہک آپ نے فراا: 


اور گا 


من ت في مرت هذا م تا مله" فهو ردا (صحیح البخاري› الصلح؛ ء ہاب إذا اصطلحوا 
على صلح جور ... الخ :14¥ اف » الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ... الخ؛ 
ح:۱۷۱۸) 


”جو خض جمارے اس دین می سکوگی ایک بات پیر اکرے جو اس میں سے نہ ہو و دہ (بات) م وور ے'' 
ایک اور روات می الغاظ سے ہیں: 

امَنْ عمل ما لسن غل اہ مرا فهو رٗ۷(صحیح مسلم؛ الأقضیةء باب نقض الأحكام 

الباطلة. . . الخ؛ ح:۱۷۱۸) 

”یں خض ےکوی ایا ک لکیاجس کے بارے میں مارا گم نہ ہو تو وہ (گلل) رور ے۔“ 
ای طرح ہا الخ عمبدالعزی: بن باز رحہ الد سے ہے سوال او اید جو مخص یکل فربیضہ“ رج ار اکر کا ہو وکیا وہ فل رج 
کے لک یک پاب عقر رک رک چک دہ د کی تےکر و ماحد لغ نے اس سوال کے واب ول 

اس ستل می ارچ ایل م می اختلاف سے کین زیادہ نمایاں یات ہے س کہ ہہ جائ نمی سکب وتک ج بد لکی اجازت کا 
تلق عبت اور اس بے ر بوڑھے انان سے ے جو خور ر کے سے عاہتزوقاصر ہو اور اس دای مریش چ کی بی عم 
سے جس کے کت باب ہون ےکی امیر نہ ہو اور عبادات کے سلسلہ میں اکل عدم خیابت ہے انا اجب کہ اس 
اصو لکو با رچے دا جائے۔ واللہ ول اتوق 
سے اق ال سے 
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کتاب المناسک ...رع برل 


ای موضوع سے تاق صب زم ل سوال اح الخ مھ بن نین رہ اللہ ے پچھاگیا: ”ایک عورت ہے چاق ہے 
کہ و ہک یکو اپناوکیل تاکر ر کے لے ع دس کوک ای کو ر کے سال با عکم ہے اور اس عور کو ؟ ال ے 
اعماد ب ےکہ وہ تمام مناک رج مل طور ہے اواکرے گا ج ب کہ اس عور تکو مناک ر کا ہم کم گم ہے اور مان 
مول وی کی وجہ سے بھی رج میں فلل آنے کا انریۓ ے۔ نز ہے عورت ہے کی چاق کہ وہ ا چے کیو ں کی ترمیت اور 
گر ا نکی گی داشت میں مصروف رے۔ وکیا انر ری صورت عال اس کے لے شرھآیے جار س ےک ہک یکو ابنا وکیل با 
کر بر ی درے ؟ اح الجخ نے اس کا ہے جواب دا: 

انان ج بک یکو کے لیے اپا کیل بت ہے توا سکی صب ذیل دو ماتیں ہو ہیں : 
۵ وض کے لیے دا ! 
@ و وا 

ار رض ہو نو پچھربہ جائز خی کہ انسا نک یکو ا بنا وکیل بنا کہ وہ ا یکی طرف سے رق اور گر وکرے الا کہ 
دای ر مو جنس سے کت یاب ہون ےکی امیر نہ ہو یا بڑحایے دغیر کی وجہ سے میٹ اٹہ تک انچن کن بی نہ ہو۔ اکر 
پاری سے حت باب ہے کی امیر ہو و پر ظا رکرے ی کہ اللہ تعالیٰ اسے حت و عافیت عطا فر رے لو اناج وو 
کرے اور اگ ری اداکرتے می کو رکاوٹ تہ ہو بللہ آوی خوو ر کرس ہو نے پچھرا ی کے ہے علال کہ کیل ےکی اور 
کو ابناوکیل بنائ ےکیوکلہ خوداس سے ذا طور بر مطا لہ ہ کہ ہے خوور ےکر ے ؟ ا رشاو اری تعالیٰ ے: 

یح الَا جج لت من سط ِلد ملا 4 (ک عمران٣/‏ ۷ه) 

”اور لوگوں پر الہ کا ن (نی )س کہ جو ا سیگ رک جانے کا رور ر کے دہ اس کار جکمرے۔ * 

عبادات میں مقصودبی ہے س کہ انان انیس خود سرا نجام دے کہ الد ہانہ دتالیٰ کے ہا وہ خود بندگی اور عاجئی 
و اکساری کا اظما رکر کے اور ظاہرہ کہ جو س کسی او رکو ایا وکیل بنا سے نے وہ اس یم متم رکو مال ی ںکر کک 
جس ے لے عبادات کا گم دیاگیا ہے۔ :۱ 

جج ار ففل ہو تن وہ س فرض رق کے اداکر چک ہو اور اب دہ رق ا مرو کے ل ےک یکو ا بنا وکیل مقر رکرن چاہتا ہو 5 
اس ستل میں امل کم میں اشتلاف ے۔ !شض نے اسے ائ اور ۶ض نے اجات قرا دیا ے۔ میرے نزدیک کچ بات ہے سے 
کہ یہ بھی ناچائز ‏ کہ انا نک یکو فل رج اور گرو ٹیش ابنا وکیل ہیا ےکی وکمہ عبارات شی اصول ہے ہ کہ انان ا یں 
توو سرا نجام وے جس طح انسان روزوں کے سلسلہ می ںکس یکو اپنا وکیل نیس بنا کے اہی رح رج س بھی نمی با کنا ان 
اتد اگ رکوک انمان فوت ہو جاۓ اور اس کے ذمہ فر روڑے ہہوں ‏ و پچھردہ روزے ای کی طرف ے ال کے وار ثکو 
رکے چا ای رئا رکو ت ہو جائے ادر دہ فرش رج ادا ہکرس ہو ےرا کادارٹ ا کی طرف سے رج کر 
سکیا ہے۔ چ کہ الیک بد عباوت ے کے انان خودجی سرا جام وتا چ اور حب ہے بدلی عبات ہے فو ب کی اد کا اس 
کی طرف سے اس عباد تکو اداکرنا یع ہیں ہے سوا ان صورتوں کے جن کا سنت میں وک ریا سے اور غل رج کے 
پارے میں سشت می ںکوئی وکر نیس ہے۔ امام اد سے بھی ایک ردایت ہہ ہےککہ انمان کے لے شل ربا عحرہ می کس یکو 
وکیل بتانا چ نیس ہے خاہ دہ خود قارر ہو یا نہ ہو لیا اس قول کی یار یر صاحب ڑوت و ترت لوگو ںکو چا کہ وہ ڈور 
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ج اداکریں۔ خض او قات بیوں بھی ہوا ہ ہک کئی سا لگزر جات ہیں اور شض لوگ وسائل کے باوجودج کے لیے کہ 
کرم نہیں جات ےکی وک وہ ہے وت ربچ ہی ںک ہکس یکو وکیل بتاک ر گے دہیں گے اود اس طر کی سا گر جاتے ہیں اور 


تہ ہے ہوا ےک ری فوت ہو جات ے۔ واللّه اعلم۔ 


جن میں سے 


دالدی نکی طرف سے کرو یں واب نل گا 


بمارے دالمدرین لوت ہو کے ہیں اور امول ہے فرییضہ رج ادا خی سکیا تھا اور نہ ای کی وصیت ہی کی شی ' وکیا 
ما نک طرف سے رک عة یں؟ 
اکر وہ انی زلرگی می خوش عال تے اور کی لی استطاعت رک تھے و آپ پر داجب ےکہ ان کے مال ےا نکی 
طرف ےرب کر او رآ رآپ ا ال سے ا نکی طرف ےر کریں آ پکو اس کا جر واب ے گا۔ اد اکر وہ تک رت 
تھے نپ رآ پکیلع ا نکی طرف سے ر جکرنالازم نی ہے جا ان جس سے اگ رکون ایک تک رست انو لگ رس تک طرف سے 
کر لازم ٹیس ہے “پل الوقہ اگ رآپ ا نکی طرف سے کر فو مہ کی ہوگی او رآ پکو اس کا م لےگا۔ 

کان باز 


والدہکی طرف سے رج یس ال نکی طرف سے لہ بحو لگیا 


اس س کے بارے می ںکیا عم ہے جس نے اپنی وال ہکی طرف ے کیا اور میقات پر رج کے لیے لبیک دکھا 
لن اپٹی دامدہکی طرف سے تب ہکن بحو ل گیا؟ ۱ 
ار اس کا مفصود انی وال ہ کی طرف سے ر ےکر تا اور وہ ا نکی طرف ے ل کن بحو گیا نو ہے ر ا نکی دالدہ 
بی کے سے ہو کوک اس میں زیادہ قوی رقل خیت کا سے رسول اش ڑم نے فرایا سے : 

بِنَمَا الأَعْمَالَ بالات ؛(صحیح البخاري» بده الوحي» باب كيف كان بده الوحي ... الخ؛ ح٠٠‏ 

وصحیح مسلم› الإمارة» باب قوله ية إنما الأعمال بالنية. . . الخ ح:۱۹۰۷) 

”ائال کا کمار صرف یڑل پر ے۔“ 

اڑا جب قصر و ارادہ مال با پا پ کی طرف سے رع کا ہو اور بچھراترام کے وقت آری ان کی طرف ے ل کین بحول 
جا فذ می ری ا یا ہلپ یا ان کے علادہ ای کے لیے ہو گا کے لیے بیت کی ھی۔ 


۱ سر سس 





ایک آری اپنے مس با پکی طرف سے رج بد لکرانا چاہتا تھا اس نے اپنے با پکی طرف سے رج کا خرن ایک 
عورت کے سیر دکر دیا کہ دہىہ رنہ اپے شوہ رکو کے لیے دے دے اور اس نے ابل م کی طرف سے کا خر اس 
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0 ی ےی 
اجرابا آپ کا اپنے ماں یاپ پر رج کا صرت کا 1 اور اصان ے۔ اللہ تفا آ پکو اس نی اور اصان کا یب 
اچ ولواب عطا فمہاۓ گا۔ 

آپنے اپ دالدی طرف سے مر کا رچ جو اس عورت کے سیر وکر دیا ماک دہ اپنے شو م رکو درے دے فو یہ وکال ے اور 
اس کام یش وکالت چات ہے اور رج میس خیابت بھی جائز ہے بشرطیلہ باک خودر عکرچکاہد۔ ای طح آپ نے عور تکو جو خر را 
کہ دہ آ پک ا یکی طرف سے ر جکرے فو ۶ور تک کی“ عورت اور مدکی رف سے رخ بیس یات ہار ے جاک بھی مم 
کی اعادیث سے عابہت ے۔ © رکیل ےک یکو پاک بزانے وا ل کیل ہے ضرو ری ہ کہ وہ اہ کیل کسی ای نف سکا ا خاب 
کرے ججوائل وین امات میں سے ہو اک یہ انان رہ کہ ای نے فر شکو جج طور ر ادا ا 

س- ا 


لوت شد ہے ر کیا ہو نہ ای کی وص تک ہو؟ 


ج بکوقی نس فوت ہو جائے اور انس ن ےک یکو اپٹی طرف سے ر ےکر ےکی وصیت بھی ت کی ہو رار ای کا 
نا ا کی طرف سے کر لے کیا ا کی طرف سے فریضہ رع اد ہو جا گا؟ 
جوب جب اس کا لمان بنا ا سکی طرف ے جکرے “ج بک وہ خود انا ےکر کا ہو نو ای کی طرف سے ریہ رج 
اوا ہو جاۓ گا۔ ای طح سے کے سوا اگ رکوئی اور ملمان بھی جنس نے کے ایتا رج کیا موا ہو“ ای کی طرف ےر جکرے لو 
پر کی فرض ساقط ہو جاۓ گاکیوکنہ ” یں“ بی ابین ععباس اطا سے رواییت کہ ایک عورت ن کیایا رسول 
اللہ ! مرا باپ بہت بوڑھاے۔ اللد نے اپنے بنلروں پر جو فریضہ“ ری عائ ر کیا ہے“ دہ اس پر فرش ہے کان دور کی اور 
وار بر سوار ہو ےکی استطاعت ہیں رکتا وکیا ا سکی طرف سے ےکر کق ہوں؟ فرمیا: 

َعَم فحجّي عَنْها(صحیح البخاري» الحج» باب وجوب الحج وفضله. .. الخ؛ ح:۳١١٠‏ 

وصحیح مسلم» 'الحج» باب الحج عن العاجز. . . الخ )٣۳۳٣١ ۱۳۳٤:‏ 

"!ا نکی طرف ے ںں کرو" اس سے کے پارے میں اور بھی بحت کی اعادیث ہیں جو ای بات پر 

رلا یکر ہیں جو م نے دوک رکی ہے۔ 











ہہ پچ چا این باز 


لوت شدہ کے مال سے جکیاجاے 
ایک حص فوت ہ وگیا۔ اس نے فرییضہ“ رج ادا نی سکیا تھا۔ اور وصی٥‏ تک یکم اس کے مال سے کیا ہے وکیا 
خی کا کرناای طح ہے جس طرع بذات خود اس کا جکرنا؟ 
0 صحيح بخارى؛ جزاء الصیدٴ باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت ..... الخ' حديث : 1854 و صحيح مسلمٴ الحج' باب الحج عن 
العاجز .... الخ' حدیث :1335۔ 
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و ضروری س کہ اس کے کہ سے چکیاجائے خواہ اس نے دصت کی ہو ما ن کی ہو۔ اور ج بکوگی دو را کش فوت شدہ 
کی طرف سے کرے جو یه خود انا کر چکا ہو لو ہہ ر ی ہے۔ اس سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ بای رہایے ستل کہ 
کسی خی رکا کر کیا خودر جغکرن کی طرح ہے با اس کاخوا بکم یا زیادہ؟نذ ہے معللہ اللہ تھاٹی کے سرد ہے کین اس میں 
کوئی شک کہ جب استطاعت ہو 5 پر سکو اہ کہ دہ جلد یکرے اور فوت ہونے سے پپلے پکلے ریہ رج ادا 
کرے عیباکہ اولہ شرع سے معلوم موتا ے۔ نیزاس ساسلہ میں اخ رکرنے میں گناہ کا بھی اریہ ہے۔ 


فو کی 











بالخ بٹافوت ہہ گیا اور اس نے رج ںکیاتھا 


مرا سول سال کیٹا وت م وگیاو ر اس نے رج ٠ی‏ سکیاتھا۔ دکیاجھ پلا زم ہ کہ بیس ا ی کی طرف سے جکروں؟ 
جب بنا یا ئی بالغ ہو جاسے یا ا نکی رین رہ سال ہو جائۓ تور اجب ہو جاتا سے بشرطیلہ استطاعت ہو۔ باوت 
سے یکل سے ہوے رج سے فرش ادا نمی ہوگا۔ اگ رکوئی نس باوت اور استطاعت کے بعد فوت ہو فو اس کے مال سے را 
کیاجاے با اس کادارٹ ا سک طرف سے ر غکرے۔ 








امن ججرین 


مع روالد ہک طرف ے کرنا 


ایک مخ سک والدہکی عمرقریاسترسال ہے اور اہی کی بیت ہہ س کہ دہ گاڑیوں بر سف ہیں کر تی خواہ 
مانت تریب بی م وکوک وہ ایپ مرش میں ملا کہ جب وہ گاڑی بر سوار ہو ہے و اش پارداش تکھو مٹمتی ے' لزا 
وہ فرش رج ادا ی کر کی وکیا میرے لے ىہ جا س کہ اپے مال میس سے ا یکی طرف سے ر کرو “یاد دہ ےک یش 
یی اٹی والرہ کا او یا ہوں؟ 

ار صورت حال ای طح سے جس طرح سوال میس ن کور ہے و آپ کے لیے اش دالدہکی طرف سے ر کرنا اور 
اس ساسلہ یس ایتا یھ مال خر جکرنا بھی جائز ہے بکلہ دالدہ کے سا مکی اور اسان کے یی نظ رآپ کے لیے ا نکی طرف 
سے جکرن کی کید مزید بڑھ جا ےکب نہ انی استطاعت نیس ہے اور اس کورہ عالت میس رق س خیایت جا ہے۔ 
وباللّهالتوفیق- وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم۔ 


فو یکیٹی 











میربی والرہ ڈت ہورگ جک میس پچھوٹابی تھا ازا س نے یک تاا اناد مخ س کو اجرت پر رج کے لیے کا 
ای طرح میرے دال کا بھی اشقال ہو چا چ ادر ان میش سے ں کی کے بارے میں کچھ ٹیس جادتا۔ میں نے حش رشن 
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داروں سے ہے سنا کہ ممیرے والد نے رکا تھا کاک یکو والدہ کی کے رت 
ضردری س کہ میس خود ا نکی طرف سے ر کروں ؟کیامیرے لے اپنے دال کی طرف سے ر کنا بھی لازم ہے جبکنہ ہیں 
نے سنا کہ انموں نے کیا ا؟ امیر سے رجنمائی فر اکر شکریہ کا مو کش کے ۔ 

اگ رآپ اپنے دالدی نکی طرف سے خودر کریں اور شرئی ط رل سے کی کیل کے ےی ےک وش لکریں تمہ افضل 
ہے اود ار آپ دین داد اور ات دار لوگوں میں ےک یکو ا جرت پر یج دیں فو اس میں بھ یکوئی حرج ہیں ۔ لان افضل ہے 
کہ آپ خود اسے دالدی نکی طرف ے بج ادر عم کریں اور ارک یکو باک بناک یں نے آپ اسے م دی ںکہ وہ ا نکی 
طرف ےج ادر گر کرے۔ آ پکایے اپنے ماں باپ کے ساتھ کی اور ص٠‏ نع سل وک م وگا۔ تقبل الل مناومنک۔ 

ست ایز نے 


وت شدہوالدی نکی طرف سے کر 


کیا میں اپ فوت شد ہ دالدی نکی طرف سے ر کر کک ہوں کی وککہ فقرکی وجہ سے دہ ریہ رج ادا ہی ںکر کے 
ایزا شس ا نکی طرف سے ر کرم چاہتاہوں فو ای کے ل ےکیا گم ے؟ 
اچوی آپ سے ے ے با ےکہ آپ اپت دالی نک طرف ے یں بشرطیہ آپ نے خود پل ر کیا ہو۔ ای 
بح ان کے ری کے ےکی ام سک پاب بزاکر بین بھی درست ے جو خود لے اپنار ےکر ہکا ہو۔ سن ای داور س 
ید اللہ بن عباس شا سے روات ےکہ نہ یکریم ملا نے ایک شف سکو ہے کے ہے سنا: 

لی دن حر 

”یں شر کی طرف سے عاضرہوں۔" 
و آپ ے راا : a. KitaboSunnat.‏ ,+ 

لاص rk‏ قال : أ لي ا ربب لی 

رکون ے؟" ای ےکم اک د یا کل رشتہ وا ے۔'' 
آپ نے رای: 

(احجچت عن قْكَ؟ قال لا 

کیا نے خوور ےکر لا ہے؟'' اس نے جواب وا شیں۔ 
رپ نے را 

احج ع مك حح ع شمه (سنن أبي داود» المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» 

)۳۳٣/٤:یقھیبلل والسنن الکبری‎ ۱۸١١: ج‎ ٠ 

”یم خو ور کرد بی رر کی طرف ےر کرو۔“ 
اام ای فا ےپ سک اس صد ٹک شد 7 0" سٹ سے 

وی 
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اییے اشفا سکی طرف سے کرم ی کے ام معلوم نہ ہوں 


میرے بال اور دادوں میں سے چا مرد ادر عو رج ایک ہیں جن میں سے تش کے میں م بھی نیس جانا 
ین ان میں سے ہرای ک کے میں ایک ایک شف سکو اپنے یت پر کیلع کنا چابتاہوں ناس کے ل کیا عم ے؟ 


اخوا یا ار امرداقح ای طرح ہے جس طح سوال میس کور ہے و جن ھردوں اور عورنوں کے آ پکو م معلوم ہیں نو 
ان کے پارے می ںکوگی اشکال ہیں ہے اور جن پٹچاول' مامووں' ممردوں اور عورنوں کے آ پک ام معلوم نیس ہیں نو ان 
کی عمروں اور اوصاف کی تریب سے ان کے بارے میں می تک ر لینا تی کان ے خواہ نام نہ بھی معلوم ہو وباللّہ ااتونقی۔ 
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم۔ 

فو ی 


وال | ایک نس نے خود اپنے لے ر اداکر ےکی نیت کی کی“ ny‏ ےر تات ی ۶ط 
کی طرف سےکرے نو اس پارے می سکیا م سے کیا ہے جانزے یا تیں؟ 
جوب نان جب اپے لے تام نہ لے ق راس میں یا رنہ یں تیر کر جائ میں ہے کہ ا کے لیے 
یہ لازم ہج کہ دہ ای رکو اپنے لیے عم لکرے' تب رہ یکر کے اسے اپتے باپ ما ماں یا کی اود کے کے نہ یتاس کوک 
اب بے رج اک کے لیے ین ےکی کہ ارشاد بار ی تدای ہے: 

9 انوا كل الم ل4 (البترة٢/١۱۹)‏ 

”اور اللہ ری خوشفودی) کے لے رج ادر گر ےکو لوراکرو۔“ 
اب جک اس نے اپنے لیے اترام باندھماہے نے ضرو ری سپ کہ اسے اپے لے تی پور اکرے اود ار اس سے کی اور 

کے لیے اترام باندھا ہو نے پچھراسی کے لہ اسے بو راکرن چاہے اور اام کے بعد اس میس تبدیی ی سکرلی چاہے۔ 


وکیل جب ر کے سے عاج و قاصرہو؟ 


پار سال ٹل ایک من نے ایک طوا فکرنے دانے سے ری برل کا خرچ وصو کیا کہ دہ رون لک میم ای 
سکی طرف سے ر کرے لیکن لی ضردرت ادر ستیکی وجہ ے ےکس نی سکرسکاادد اب دہ ہے چابتا س کہ ر ےک رکے 
برک اللذزمہ ہو جا لیکن تار یکی وچ سے ری کر سن ہاں اتد ا سکیل تیار ہکم خر اداکردرے۔ یادر ہے جس طواف 
کرنے والے نے اسے کے وکیل بای تحادہ اب موجود یں ہے اور نہ ا سکی ج کے پارے میں ھھ معلوم ہے ؟ 

ایا ار رواخ ای طح ے جس طح سال نے وک رکیا ہے 5 اسے پچاہ کہ رج کا خر کی ای شی سکو سے 
دے جو وین اور امات کے اتقبار سے تائل ا ینان ہو تاک دہ ا کی طرف سے کر کے جن کی طرف سے کرنے کے 
لیے ا سے مال وا گیا تھا ا رشاو پاری تفای ے: 
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انوا انت (التغابن (۱٦/٦٤‏ 
رس ور ا 
اللہ تتا ہم س بکو این رضاکے لیے عم لکی نب عطا فراسے۔ والسلام 
سس چ۳ این باز 


رو روک طرف سے میں ہو کت 


المدللد تم رسال عرہ ادارنے کے لیے رمضان السبارک میں کک ہکرمہ جاتے ہیں فو ایک سال میس ا سے باپ کی 
طرف سے اور دو سے سال اتی والد کی طرف سے روک ی تک لتا ہوں لان آخری گر جو س کیا ہے و اس میں 
وولو ںکی طرف سے خی کی ی اور جب میں نے اس عھرے کے بارے مس بے ھا کے با اگ یاککہ ہے گرو آپ بی کے لیے 
ہوگا آپ کے ہاں باپ کے لے نیش ہو گا وکیا ہے بات جج ے؟ 
اجوانے ال نیہ بت کیج ہے۔ ال م کے ہی ںکہ رج اور گرو دوک طرف سے نمی بلک صرف ایک می مخ ص کی طرف 
سے ہو کا ہے۔ من اپنے لے یا صرف اپنے باپ با ماں کے لیے اور ہے کن کہ ری دوک طرف سے ایک کے اور 
اگ رکسی نے الیاکیانے یہ د کی طرف سے نیس بلہ خوو ا ی کی طرف ے مو گا۔ 
میں ہے بھ یکھموں گاکہ پ رانا کو چا کہ وہ ر رج صر“ نماز“ تلاوت قرآن اور وکر تام اکال صاللہ اپٹی طرف 
سے اد اکر ےکی وہ چرانسان ان اعمال صالل کا خود اح ے۔ ایک دن آنے دالا کہ انان ایک ایک مک یکی نا رے 
گان یکریم مزلم نے امت کی ہے رای یں فربئ یکہ لوگ اپنے اال صا کو اپنے باپ ہاں یاکسی زندہیا موہ انا نکی 
طرف خضو ب کر دیں' پاش الب آپ نے ہے ضردر شای فربائی ‏ ےکہ لوت ش گان کے بے دخاکی جائے“ چاچ آپ کا 
ارغارگرای ے: 
إا مات الإِنْسَان عله عله إلا مِن تة : لاهن صَدَقة جَاريةء 0 عم تفع به 
ولد صالح لعو له (صحیح مسلم» الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
اح OT:‏ 
جب انسان اوت ہو جا ے ت اس کا ل تقلع ہو جاج ے٠‏ ال الب مین طح کا عمل بائی رمتا ے () صرق 
جارہہ (۴) علمجنس سے آم اٹھایا جارہا ہوں اور )٣(‏ تیک پچ جو اس کے لیے دعاک ر٣‏ ہو“ 
می ملا کے ان الفاظ پر غور رما کہ ”تیک پچہ جو اس کے لیے دع اکر مو۔“ آپ نے ہے نیس فرمایاکہ تیک کہ جو 
اس کے لے قرآن بہت ہو با اس کے لے دو ہیں پڑھتا ہو یا ا کی طرف سے بج اود عم کر ہو یا ا یکی طرف سے 
روزہ رکتا ہو لہ آپ نے بے فرایا کہ ”نیک بچ جو اس کے ے دعاک ر٣‏ ہو۔“ ملاک اق میس گل صل کر ہے۔ 
اس سے معلوم ہواکہ افأفل ہے س کہ انسان اپنے دالدین کے ل کول اور گل صا کرن ےکی ہجائے دعاکرے مین ار 
کوت س گل صا کر کے اسے اپ دالدین کی ای ککی طرف مضو بکر دے لو اس می ںکوئی رج نی لیکن رع ادر 
گرو س یک دقت دونو ںکی طرف سے لیک نہ سے۔ 
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موافیت 


زا اور مکالی مواقت 


د عمرہ کے سے سے ای اور مکالی مواقی کیا یں ؟ 

اچاپ ی رخ کے لیے زانی مواقیت نو ماہ شوال' ذوالقعرہ اور زوا چ کے اترا دس دن ہیں نار کا اترام مرف اتی 

ونوں میس پانرا جا کت ےا رشاو باری تفال ے : 020" 27 

العا ان نے کمن رس پیھک ج رك وَلا سو ولاج دال ن الج 4 (ابفرة۹۷/۲٠)‏ 
E‏ ( ھن ہیں ج معلوم ہیں تو جو شخص ان میٹوں میس کی یت کرے توج کے ونوں مس عوریں 

سے اختل طھکرے کوک پرا کا مکرے اور ہی سے بھگڑے_' 

عرفہ کے دن میدران عرفہ میں وتوف کک مرم رمتا ہو گا۔ مرو کے ل ےکوی وفقت صوص نیس ہے بک اسے مارا سال 

اداکرنا ی ے۔ ہل الہنتہ رمضان شس عمرہ او اکر اقل ہ کی وککمہ ہے ری کے برابر ے۔ 
مکانی مواقیت حصب ذیل ہیں: 

)0 ای ینہ کے لیے ذدالیفہ ہے ج کہ ینہ سے پچ کل کے فاصلہ پر ہے اور کک رہ سے اونٹ کے سفرکے حاب 
سے سولہ مرول بر ہے۔ عوام اس تک ہکو امیا ی کے نام سے موسو م کے ہیں۔ 

(۴) جفہکمہ سے تین مر ھل کے فاصلہ بر ہے او رآ کل ہے تراب ہو کا ہے اس لیے لوگ اس سے تھو ڑا ای تام راغ سے 
اترام بائرھ لیے ہیں ۔ می اب شام “مصراورمخر ب کے میقات ےجب کہ دہ دی کی طرف سے ہگزریں۔ 

() قرن المنازل ىہ کہ سے دو مرعلوں کے فاصل پر ے۔ آر کل ہے مقام ”السیل الکبیر“ کے نام سے روف ے اور 
خی ہاب سے لائی علاقہ وادی محرم کے نام سے شور ہے۔ ہے ایی جھ طا تف اور اس رات سےگگمزرنے وانے ویر 
لوگوں کے لے میقات ے۔ 
م ل نر سس ہے ھت پھ سس ۔ اٹل بین اور ای راس 
ےگمزدنے دالے لوگ یماں سے اترام باند یت ہیں۔ © ٹس کے راست میں میقات نہ ہو و وہ اس کے تریب رن 
مقظام کے جب برابر ہو تام پاندھ لے خواہ وہ پرگی“ مکی با فضا کی بھی راستہ سے سفرکر ر ہو۔ ہواگی جماز کے 
ما مرکو بھی چاہ کہ دہ میقات کے برابر ہی کر اترام باندھ نے یا اط کے طور بر لہ بی باندحھ لے کہ دہ اترام 
اندرھے سے بے میقات سے ن ہگزرے۔ اگ رکسی نے میقات سےےگزرنے کے بعد اترام باندھا مو فو اک وی کے 
کفارہ کے لیے اس پر دم لازم ہو گا۔ واللہ اعلم۔ 


ج ال پاستان کے لیے بھی بی میقات ہے۔ 
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. چ۳ این جر ےت سے 


۰ ببقات سے امام پائ رھنا راجب ے 


اہ رجب ۱۰۰۵ھ می میں نے روک نی ت کی اور می میقات م سے جوکہ امل کک کا یقات “بخ اام 
کے گز رگا اور جب ری ایک بھائی سے طائمات مو“ اللہ تعالی اسے جزائے ہے وازے اس نے ری رما رال 
کہ میرے لے ضرو ری کہ میس وایں ہاؤں اور یقات سے اترام باند ھک رآ سکی ومک کک کرمہ میں مول ےکہڑوں 
میں راخل ہونا چائز نہیں ہے“ چنانیہ میں یں کلو می رکا فاصلہ ہے ےکر کے واپ آیا اور س نے میقلت ے اترام باندعا۔ 
امیر ہے رجنمائی را ک کیا بی اترام کے کک ہرم می وال ہونے سے دم لازم ہو جات ہے ؟کیااس مہ سے اترام 
اند عنابھی جائز تتماماں می اس بھائی سے ملا قات موی یا میرے لے میقات پر وائیں جانا ضروری تھا؟ 

جو حص رج ما ر کے لیے کل ہمہ جانا چاچ و اس کے لے داجب ہ کہ اس میقات سے اترام باندھھ جس 
کے پاں سے و گرد رہاہو۔ بغی اترام کے میقات ےگ را جائز یں کوک ب یکریم مزلم نے جب مواقیت کا تی نکیا 


او فرایا: 
من هن وَلمَن آئی عَلَيْهنٌ من عير أَمْلهنء یئن اراد الْحَجٌ وَالْعُمْرة» عَمَنْ کَانَ 


3 بے 


دونه فمن الع حى اهل مَكة يُهلونَ مها (صحیح البخاري» الحج» باب مهل اهل مكة 
للحج والعمرةء ح:١٢٥۱‏ وصحیح مسلمء الحج؛ باب مواقیت الحجء ح:۱۱۸۱) 
”عابت ان علاتوں کے لوگوں کے لے ہیں نی ان کون ےی چان کے پاش ےا میں کن 
ال سے ان کاگزر ہو اور ان کا و رو کا ارادہ ہو اور جو لوگ مواقیت کے اندر بہوں فو وہ اپی ای کہ سے 
اترام ہاٹرھ شس تی کہ ایل کل مہ تی سے اترام پائ رہیں۔“ 
انا بن اکوئی پاشند: جب کم کے رامت س ےگزرے فو اس پر واججب ہےکہ وو مشملم سے حرام ان ھے۔ ای طرحع 
ا رکو شض می دی طرف سے آرم ہو آڑ اس پر واجب س ےکہ وہ ینہ کے میقات سے اترام باندھے اور اگ رکوگئی شس 
بر اترام میقات ےگزر جا و اس کے ہے بے ضردری س ےکہ وہ وای لویٹ کر میقات سے اترام بانرھے ابندا کس 
شخ نے آ پکی ضا یک کہ آپ والیں ہیں اور کم سے اام باندعیس اس نے بمت اچ اکیا اور آپ نے بھی بت 
اچھاکیا جو میقات ر دائیں آ کے اور وپال ے ا7ام پاندعا۔ والحمد لله 
ار آپ ای تہ سے اام باند ھت جماں آ پک ر شای یکی ی نے پچھردم داجب ہو نکی وککمہ آپ نے میقات سے 
تھاو زکر لیا تھا حالاکنہ آپ کا عمرے کا ارادہ تھا۔ وم اونٹ یا گاسے کا ساتواں حصہ یا بھی رکا چھ ماہ کا یہ یا دہککری ہے جو 
دوسرے سال می داخل ہو یکی ہوکہ اسے کہ ہیں ذز کر کے عم کے فقراء میں ”ی مکر دا جاتے مہ گرو کے لیے 
میات ے بغیراترام ‏ ےگ ر ےک کثارہ ارا ہو کے۔ والله ولی التوفیق۔ 
س جم این باز سس 
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ناسک ......... موان 7 


کہ میس رپ واس کے لے میقات رکون کی ج ہے؟ 
اچڑاپیا] کہ بس ہے دالے کے لے میقات عو جل (ھرم سے باہ رکی جگ ) س ےکی و کہ ححضرت عائشہ ولا نے نی مم 





کے مات بج قران کے بعد جب یک تغل مر ہکن ےکی خوش کا ادا کیا و آپ نے آپ کے بھائی ترا ن بی ھکو 
کم داکہ دہ آپ کے ساتھ تیم تک ہیں اور داں سے عمرے کا اترام بان کر یں ۔ کہ سے قرب تزین متام عل 
تیم سی سے چائ حخرت عاش پا رات کے وقت مکی یں ا رک ا مک کی بھی جل سے اترام پاندمنا 
جائز ہو نز رسول ال ام عبرا بن ب کو ہہ عم نہ رپ کہ وہ ایی بن حشرت عائشہ لا کے ساتھ تیم پاش اور 
واں سے اترام باند ھکر آئیں۔ ہے رات کا وقت تھا رسول الڈد مل سف رکا ارادہ را گے تے اور اتظار شی بست دشواری 
بھی تی ایا اکر تجا کہ میس اپنی رہش بی سے اتام انر من جائز ہو نہ شریعت کے آسانی و ولت کے اصول کے مطالق 
آپ ا یکی اجازت رے رکوہ آ پکو جب وو کاموں میں اففتیار وبا ات و آپ ا س کا ا تاب زیت مین می ایق 
Js‏ ب طیہ و گناہ تہ موا اور ار و گناہ کا کام ہو آپ ان سے سیت لکن ین اوو رور جو تے کے کن رول اللہ 
لم نے جب حشرت عاش وکو کک ہکرمہ کے اندر اترام باند گے کی اجازت نہ دی فو ہے اس جا تکی دل س کہ کہ 
کرے کاام بن ھن دالیں کے لیے قات ہی ہے ادد اس نے رسول اللہ کی اس حدی کی خیش ب یکر دی 
ہنس میں ہے س کہ رسول اللہ میم نے ائل یہ کے لے دال“ لی شام سے لیے جھفہ وف بین سے لے مل مک 
یقات مقر رکیااور فرمیا: 

و هن وَلِمَنْ ئى عَلَيْهِنَّ مِنْ عير أَهْلِهِنٌ لمَنْ كان یڈ الْحَيٌ وَالمُمرَةَ فَمَنْ كان 
دون E TENE‏ فل ت ن بح کا سے بعر الحج» باب مهل أهل 
الشام» ح:١٥٥۱ء‏ وياب مهل آهل الیمنء ح: ۳٣‏ وصحیح مسلم؛ الحج» باب مواقیت الحج» 
(A1:‏ 
”یہ ان علاقوں کے لوگوں کے سے میقات ہیں ادر ان کے لے بھی جو بیہاں سے گر اور مال کے 
اشنرے نہ ہوں اور ان کا رق و گرو کا ارادہ ہو۔ جو لوگ میقات کے اندر موں تو دہ اپٹی کہ ہی سے اترام 
انداعمیں کہ ایل کم کہ ی سے (اترام باندعیں۔') 

اور کو 





جو ص رج اور گرو کی خیت کے خی رہ جائے 


| وال | سوال ] اس مض کے بارے میں کم شریج کیا جو ریاش سے کل ہکرمہ جا ہے کن اس کا ارادہ ری و گرو نیس 
سے لیکن ب رہ میس کی کر اس نے رج اراد ہک لیا اورہدہ سے رق قران کا اترام باندھ لیا وکیا ہہ سے ہے اترام باند نا چ 
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ہے با ای صورت میں اس پر دم واجب او ر کی معلوم میقات کے پا چاکر اترام پان نا ضوری ے؟ قوی کے الله 
نای آ پکو اجر ولواب ے وازے گا۔ 

جو مخ ریاش وخی سے کک ہکرمہ جا اور اس کا ارادہ و گرو کا تہ ہو ہلگ ا کاکوئی اور قمر خلا ارت یا 
اعز: و اقارب سے طاقات ویر ہو اور ب رک کرم می یکر اس کا جکرنے کا اراوہ ہو جاے فو وہ ای جلٰہ سے اترام پاندھ 
نے جماں وہ موجود ہو۔ ار اس ونت جدہ بی ہو و جدہ سے اترام باندھ نے اور اکر کہ بی ہو او کہ بی اترام باندھ لے۔ 
الغرض بس وشت وہ رق یا گرو کا اراد ہکرے فو ای ہہ سے اتام باندھ لے ججماں اس تے یہ اراد کیا ہو ج بکہ وہ میقات 
کے اندر ہو اور اس صورت میں اس سکوی میج یں کوگکہ اس کے لے میقات وی مہہ ے ججماں اس نے بیت کی 
لے سسس سس ہی را تھا: 

لوَمَنْ کان دُونَ ذلك ھ72 ٠‏ حي آنا حَئی اهل مَك م منْ کا (صحیح البخاري» 


الحج» باب مهل أهل اليمن» ح: ۱٥١١‏ وصحیح مسلم؛ الحج؛ باب 7 الحج؛ ح:۱۱۸۱) 
”جو تس ان کے اندر ہو نو وہ دہاں سے اتام باندھھ جماں وہ موجور ہو ی کہ ایل سک کے بی سے (اجرام 


پانرعیں۔)' 
فقو کی 


اترام کے بش رمیقات س ےک رن 


جو فص رج ما گرو یا کی اور غر سے ک ہگرمہ جا ربا ہو اور وہ اترام کے بی رمیقات سےگزد جائے فو اس کے 
ارے می کیا عم ے؟ 
جو کس رق اور رو کے لے بی راترام کے میقات س ےکر جائے ل ای کے ہے واججب ‏ کہ وہ وای لو ٹکر 
میقات ےن درا نرس ےکیوکہ رسول الہش نے اس ام سی ہوئے فراا: 
بهل مل المَدِيَة من ذي ليق رَآمْلْ انام من الْجَْخقَة وال جد من قژن 
و0 اهل لیکن من للم (ميح البخاري» الحج؛ باب ميقات أهل المدینة . . . الخء ح ۱٥٥١:‏ 
یں الحج؛ باب مواقیت الحجء ح:۱۱۸۲) 
اال مدع ذدالحلیفہ سے “اٹل شام ف ے “ابل تید تر سے اور ایل ین م سے اترام بانرھییں۔ ٌ 
ای س حدیث سے“ این عبای تیا ےکم اکہ رسول اللہ ٹکو نے امل ہیدہ کے لے ذدالحیضہ ‏ امل شام کے ہے 
“امل نہد سے لیے قن منازل اور ھل ھن کے لے اتی نیکرتے ہوئے راا 
اهن لن وَلِمَْ آئی عَلِيْهيَّ من عير آله یکن اراڌ لحَيٌ وَالُّْمَْةَ(صحیح البخاريء 
الحج» باب مهل أهل مكة للح والعةرة؛ ح:: ٢٤٤‏ وصحیح مسلم» الحجء باب مواقيت الحج» 
:1۱۸1( 
یمواقیت ان علاقول کے لوکوں کے لے یں زان لووں کے ل بھی جوان کے پاشند ےا ہو ں کن 


ےچ 
٠.‏ 
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وہر اور گرو کے ارارہ سے یہاں NS‏ 

انس شخص ک رج با گرو کا ارادہ ہو تو ای کے لیے ىہ لازم ےکہ اس میقات سے اترام ہائرے بس سے و ہگزر رہا 
ہو نشی اکر دہ ہے کے راس سے آ رہاسے و زوا لیف ے“ثا با میا خرب کے راسد سے آ رہاسے لو تفہ سے نے 
آ کل را کہا جانا سے اور اگ مر کن کے راستہ ےآ رہاے فو م سے امام باندھے اور اکر وہ تجد یا طا فف کے راس 
سے آرا سے فو واوی قرن سے کے ارج کل یل“ یا عض لوگ وادی رم کے تام سے موسو مکرتے ہیں رج یا گرو کا 
ارام پانرے طوا فکرے س یکرمے“ با لکترداۓ اور ال ہو جاۓ اور رر کے وقت میس رخ کااترام باندھھ ادر اکر 
رعٗ کے مھینوں کے علادہ وکر میٹوں لا رمضمان یا شعبان میں مال سےگزرے نو صرف گرو کا اترام باندھے۔ بی عم 
شریعت ے۔ 

جو س کک ہکرمہ میں جج و عمروکی نیت سے ہیں بل ہکسی اور ارارے سے شلا یر و فروشت' رشت داروں یا دوت 
اعبل بکی طاقات وغیرہ کے لیے آ رم مو فو سج قول کے مطابق اس کے لے ارام ضروری نمی مہ دہ بغرا ام کے کی 
کہ می داخل ہو سک ے۔ علاء کا راز تول بی سے لان افقل ہے س کہ وہ اس فرص یک شعت جات ہوئے گرو کا اترام 
پانرھ ے۔ 

سس ای باز 


جن کے لے اترام کے بی رمیقات ےگ ر جار سے 


اسو ]مس کے لے اترام کے ا رمیقات س ےگزدن ہا او رکس کے لیے ناجائز ہے؟ اور جو س اترام کے لخر یقات 
ےگزر جائے و اس کے ل ےکیالازم ہے؟ 
حشرت این عحباس اقا سے موی ی حدریث میس ے: رسول اللہ کلم نے امل ری کے لیے ذو ایلیقہ اٹل شام 
سے لے فہ ایل نج کے ہے قن المنازل اور ال بھن کے لے مکو یقات مقر رکرتے ہوے فرای: 

ُي لع وَلِمَن آئی عَلَيْهنٌ من عير أَمْلھ مِئن أراد الْحَيٌ وَلْمْثْرَقَ (صہی 

البخاريء الحج› باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» ح:١٥٥۱‏ وصحیح مسلمء الحج» باب مواقيت 

الحج»› :1۸1( 

3 انان کے رون کے لیے مین اران گے ی چان کے پاشفر ےون ان ا 

ES 

بے حدیث اس پا ت کی وکل س کہ جو شخص رج با مر وکی یت سے کک ہکرمہ جاتے ہوتے ان شس سے کی ایک میقات 
کے پاس س ےک سے فو اس کے لیے اترام لازم ہے او اکر اس کا اراددد یت رع اور گر کاشہ ہو باک وہ کی ڑم سے لے 
ای اور غاس کام کے لیے ککہ جا ربا ہو نو اس کے لیے اترام کے بغیرعیقات سے گزرنا جائز ہے۔ ای طرح ایت ر گن ادر 
اک لانے لے جانے والوں او رگاڑیوں کے ڈراو روں دغیرہ کے لیے بھی یہاں سے فی راترام ک ےگزرن جائ سے لین اس 
خش سے لے برک جائز نیس جو رج ما رہ کے لیے کک ہکرمہ جا ربا ہو۔ رج اور گرو کے لیے جانے دالا اگ رکوٹی کس اام 
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سے ای بیقات س ےگزد جائے 2 اس کے لیے لام کہ دہ دایں آۓ اور میقات سے اترام بانرتے۔ 07 
ہوائی از سے سفرکے ری جدہ اتڑے فو وہ گاڑی پر سفرکر کے امل جد کے میقات پر چلا جائے اور دہاں سے اترام باندھ 
کر آے اور اکر اس کا رج و گرو ۴ ارادہ ہو اور دہ جدہ سے اترام باندھ کے نے اس صورت میں اترام کے خر یتاك ے 


ری ےکفارہ کے طور بر دم لازم ہوگا۔ 





اجن 


ری با ہوائی مف ری صورت یں ا7ام 


ہوائی راستہ سے یج اود گر کے لیے نے وا ماس وشت اترام پان ے؟ 

فضائی با نکی راتتے سے آنے الا بھی ای دقت اترام پائ ے جب وہ عیقات کے تریب نچ س طرح کل 
کے رات سے آنے دالا اترام پائ رعتاے۔ موا جماز “ہی ہماز ی یکی تز رفاد ی کی دجہ سے اعقیاط اس بات میں سے 
کہ یقات ے بے پل بی اترام باندھ لیا جائے۔ 





شی این یں 


دہ ے ا۱7م پان رعنا 


فق یکو نسل نے ک ہکرمہ میں منعقر ہونے دالے اجلاس میں اس موضوع کا چائزہ لی ا کہ جدہ سے اترام بان در 
کے بارے می ںکیا عم ے؟ نیز فضا اور ہکری رات سے رج اور گرو کے لیے کک ہکرمہ نے والے ببمت سے لوگ ان 
مواقت سے جمال تکی وچہ ےگمزر جات ہیں جن کا رسول اللہ وم نے تی نکرتے ہوے یہاں رت والوں اور رج د گرو 
کی خرس سے یہاں سگرن والوں کے لیے داجب تراد د کہ دہ اترام کے مب ریماں سے ہگ ریں۔ ان کے پارے میں 
کیا عم ہے؟ اس موضوع کے مطالعہ اور نو شرعیہ کے جائزہ کے بع رکو سل نے حصب وبل رار داد پا لکی: 
و وہ مواقیت ہج کو یکریم ڑم نے مقر رکیا اور جن کے رخ والوں یا دترم اور کی کے ے کر وان 
کے لیے وہاں سے اترام پائ ر سنا واجب قرار را وولا الین اوران کے ار رات ر وین 
کے لیے ے۔ سے آر کل ایار کہا ہا ے۔ (۲) ۰ چئ“ ہے ایل شام و معمراور یماں سےگزرنے واس ویر لوگوں کے 
لیے ے۔ اسے آر حع کل رایخ کہا جا" ے۔ (۳) رن الغازل' ىہ اال تج اور رات سے مگزرے واس ویر لوکوں کے 
یے ہے“ اسے رح کل دادی محر م کہا جا ہے نیز اسے ”السی ل“ ک یکما جات ہے۔ (م) زات عر“ ہے اال عات و خراسان اور 
ا راست س گزرنے دالے وکر لوگوں کے لیے ہے۔ اسے ارج کل ضریہ کے نام سے موسو مکیا ہا ے ادر (۵) 
کن اور ای راستہ ےگ رے دالے ویر لوگوں کے کے 

کو کل نے ہے داجب قرار دیا کہ جب بھی فضائی یا ری راستہ سے جانے والے ان مواقییت خمسہ میں ےکی ایک 
رب نرین میات کے پان ےگ ریں نے دہ اترام اترم لیں۔ اکر صورتحال وا نہ ہو او رکوکی الما آری کی راہ تہ ہو چو 
میقات کے پارے میس رما یکر کے فو چھرواجب ہے ےکہ وہ اعقاط یقات سے اس تر یه اترام باندھ می کہ تن 
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نالب یہ م کہ ابی وہ میات کے برایر نہیں یکوک اترام میقات سے پلے بھی جائ مع اککراہت سے کان جب مقصور 
ہے اباط م وکہ اترام کے لخر میقات سے جاوز نہ ہو و ب رکراہت زائل ہو جا ےگ یک وکلہ واجب اواکرتے می لکوٹی 
کراہت نہیں سے چنانچہ ذراہب اربعہ کے ایل عم کا بی قول ہے اور انموں نے اس سلسلہ یس رسول اللہ شا کی 
اعارنیث کک سے استدلا لکیا ۔ ان کا استرلال امیر اکمومنین حخرت عمربن خطاب بویٹ سے مردبی اس ارشاد سے بھی 
ےکہ جب اٹل عات نے آ پکی ندمت میں ہے عرش کیا کہ مارا میقات قرن جمارے راس سے دور ہا ہوا ہے؟'' لو 
آپ نے فرای کہ رات می ہے دک وکہ اس کے برای کون کی مہ ہے؟ اٹہ تحال نے اپے نول پر ہے داجب قرار وا سے 
کہ وہ اس سے جماں کک ہو کے ڈریں اور جو س صل مبقات کے پاس سے ت ہگمزرے و مقددر جھ را یکی استطاعت 
س بی س کہ وہ اس تہ سے اترام باندحے لے جو میقات کے برابر ہو بنا فضائی با ہیی رات سے رج ادد گر کے ے 
نے والوں کے لے مہ بائ ںسکہ وہ اما مکو جدہ تک ہہ رکری ںکیو مہ جدہ تو رسول اللہ ڑل کا مقر کردہ میقات کیل 
ے۔ ای رح جس خض کے پا احا مکی چچلدرریں نہ ہوں نو اس کے لیے بھی دہ تک اتا مکو سے کرم جائ نہیں باک 
اس کے لیے بھی واجب ہہ ےکہ وہ شلوار بی یس اترام پائرھ ےکی مہ ع حدیث میں بھی زم کا فان ہے: 

البخاري» جزآء الصيدء باب لبس الخفين ٠‏ .. الخ ح:١٤۸٠‏ وصحیح مسلم؛ الحجء باب ما يباح 

للمحرم بحج أو عمرة ... الخ؛ ح:۱۱۷۹) 

ننس کے پاس جوتے نہ ہوں لو دہ موڑزے بن لے جن کے اس پارر نہ ہو وو لوار ھن نے" 
اور رکو تیا رج ےکی وک نپ یکرم موم سے جب ہے او چچھاگیاکہ محر میا یس ؟ و آپ نے فرایا: 

«ل وَلْبَیْ الْثْمُصء ولا الَا رلا السرَاویلآتِ» وَلاً الْبرَايْسَء وَلاً الْختَاتَ إا 

لع لأَ يَجد لين فلیلسن حَفیْن) (صحیح البخاري» الحج» باب ما لا یلبس المحرم... الخ» 

ح ٠١٤١:‏ وصحيح مسلم» الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة . .. الخ؛ ح:۱۱۷۷) 

وہ آیمیں؛ کے“ شلواریں؟ ٹوہاں اور موزے نہ چ إل ی کے پاس جوے نہ مول لو وہ موزے بن 

ل 

ہے جائز ی ںکہ حرم کے رہ عمامہ با ٹول کوئی ایی چڑ مو سکو صریر پہنا ہا ہو ا الب اکر امہ ایا ہ کہ اس 
سے جم پمپ سن ہو نے اسے چادر کے طور بر استعا لکیا جا کنا سے لین شلوار بنا ئن نہیں ازا شلوار کے بجاے چارہ 
استعا ل کی جاے. ار آری نے شلوار نہ پت ہو اور اس کے پا الما عماصہ بھی نہ ہو س کو چاور کے طور بر استعا لکیا 
جا تو اس کے لے مہ جات س کہ وہ جب ہوائی جا“ ہی جماز ا شی میس میقات کے براب چچ ت این فیس ی میں“ ضے 
اس نے پسنا ہوا ہے“ رم بین جاۓ اور اپے س رکو اکر نے۔ جدہ می کر چارر خرید نے ٹیش ار دے اور بحالت اترام 
ٹیس پیل کی وجہ سے کفارہ اداکرے۔ اس وکفارہ یہ س کہ ہہ ینو کو نصف صاع نی کین کے حاب سے کور 
پاول ی کی دوسری نای جنس سے جو شع رکی خوراک ہو“ دے دمے یا ین دوزے رک با ایک برک ذ کر دے' اسے 
اقیار س ےکہ ان جنوں پایں میس سے جس پر چاچ عم لکرے جع ساکہ نی می نے کعب بن ہج دکو ان جن با یس سے 
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EET TET‏ ھت TOT‏ آپ ہے 
اجازت دی ی ۔ 

ٹانیا: فق یکونسل ر اریہ عالم اسلاق کے سکیٹ سے ہے دد خواس تکرکی س کہ وہ ہہواکئی اور ہر گپنیی ںکو ہے خاک ےک 
وہ میقات کے تریب نے سے پل مسافرو ںکو خیردا رکری ںکہ میقات آنے والا ہے لیا وہ اترام باند ےک تیار یکر س 
اور یں اس تدر لے بنا دیا جا ےکہ ان کے لے اترام پاٹ ر منا کن ہو۔ 

ثالشًا : سلای فق کو سل ے رن جناب شخ ق اص زرقاء اور جناب غ ابو ر ور جوی نے صرف ہد ہک طرف 
نے واے (سحوری) پاشنرول کے پارے میں اتا ف کیا ے۔ وصلی الله وسلم علی نبنا محمد و آله وصحبه وسلم۔ 


ہوائی رات سے ب کے لیے آنے والو ںکو ٹن لوگ ہے فی دیے ہی ںکہ وہ جدہ سے اترام باندھ لی جب 
عض لوگ ا کی تالش تکرتے ہیں فو وال ہے ب کہ اس ستل میس کچ صورت ما لکیا ہے ؟ فو دسسچئے“ ارش تال آپ 
کو اج ولواب ے وازڑزے؟ ۱ 
تام عاتیوں کے لے ہے داجب ہے خوام وہ فضا“ کی یا بر یکسی بھی را کے سے آ رچ ہو کے دہ اچ اپے 
یر یی سوا شی 

ُن لع وَلِمَ آئی عَلَيھِنٌ مِنْ عير أَمْلهنء کن أراد الْحَحٌ وَالنرَقَہ (صحح 

البخاري» الحج؛ باب مهل أھل مکة للحج والعمرة» ج وصحیح مسلم؛ الحج» باب 8 

OIA: الحج›‎ 

”یہ اپنے اپنے علاتے کے لوکوں کے لے ہیں اور دوسرے علاقوں کے ان لوگوں کے لیے بھی جورع ادر رہ 

کے ازاروۓ سال ےگڑرس۔* ۱ 

.ہہس خ چم این از 


اترا مکو چرہ تنک مو ت کر 


ایک دی کارغ ا عمرے کا ارادہ سے اور اس نے بوائی جماز ہی میں اعرام کین لیا کین اس کے پاوجود اسے 
یقات کا عم یں ے وکیا ای کے لے احا مکو رہ تک مو ت رکرنا ہار ے؟ 

چوا مس خی ۴ نضا راک سے ع ا گے کارا جو لات چک وو ےکر ی ن لکرے ادد ار 
چاے و اتا مکی رونوں چادریں کی بن نے اور حب میقات ریب آنے دالا ہو فو رج یا عھرے کا اترام باندھ لے اور اس 
ہی ںکوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ 





علقائزآئر ا الخ“ حدیث: 1201۔ 
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3 : ۳ 8 9 
کتاب المناسک سو ولیت پور 4 


ار اسے میقات کا علم نہ ہو تو دہ ہواگی ماز یا مکری جماز کےکپتتان ا کی باخراور ایل اعتاد ماف رے بوچ لے۔ وبالله 
التوفیق'وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحبه 
ال ای سب 


ہوائی جماز کے زرےے آنے وا ےکاچرہ سے اترام 


جو جن یس کی لک سے بوالی ماز کے زرل سفرکر کے آئے ‏ جدہ یرٹ پر اتڑے ای نے اترام نہ پاندھا ہو 
اور دہ جدہ سے اترام باندھہ لے فو اس کے بارے می سکیا حم ے؟ 

ای جبکوئی ص ہوا جہماز سے اترے اور وہ اٹل شام ما عرش سے ہو و اسے رائ سے اترام ہاند نا چاہیے۔ دہ 
گاڑی وق کے ذر یت راع چلا جاۓ اور وہاں سے اترام باندھے۔ جدہ سے اترام نہ باندھھ ' اگر تچ کی طرف سے آنے 
واس نے اترام نہ باندھا مو ڑ وو ”یل“ من وادی قرن سے ہاکر اترام باندھے اور ار وہ میقالت پر نہ جاے اور جدہ تی 
سے اتام باندھ سے و اسے ایک اڑییجکری زئ کر موی سکی قرا یمکرن جائ ہو۔ اسے ذز کر کے کلہ کے فقراء میں تیم 
کر وے پا اونٹ او رگاۓ کا انڑاں حصہ تی مکردے اک ری اور عم وکی ا سک یکی لان ہو گے۔ دہاللد الوق 

سے این باز ب 


ام کے لیے طا لف اور دہ کے ورمیان بی راجرام کے آا جانا 





ایک ملازم کار کا ارادہ ہے کان کا مکی وجہ سے اسے طا اور جدہ کے درمیان پار بار اترام کے بخ رآ جاع ڑ٦‏ 
ہے فو اس کے پارے می ںکیا گم ے؟ 

اس می سکوئی حرج کوک طا ف اور جدہ کے درمیان پار ہار آنے جانے کے وفقت اس کار یا عھرے کا قصد 
نیس بل انی در ضرورقو ںکی کیل متقصور سے لیکن طا ف سے آخری ہار واپ لوج وقت جب اے ہے معلوم م وک دہ 
جج سے پل ایی نیس آے گا اسے چاہ کہ میقات سے عرہ یا رج کا اترام باندھ نے اور اکر اسے ہہ معلوم نہ ہو اور رج 
کا وت اسے جدہ میں آ جائۓ فدہ ہہ بی سے کا اترام بار ئے۔ اس عصورت میں بھی اس پ کوٹ یکفارہ ویر نہیں ہے 
کیوککہ اس کا عم دہ می میم ان لوگوں کا ہو گا جو اپنے لت کاموں کے لیے جدہ آے ہوں اور میقات سےگزرتے وقت 
ان کا رخ با گرو کااراوہ تہ و۔ 

ضس سے انز سے 


اٹل طائف کے لے چدہ شر سے اترام پان دنا 


اس نس کے بارے می ںکیا عم ہے جو طلا ف سے آکروقت رج تک جدومیس میم م وکیا ہو“ مم ہوتے وقت ہی اس 
کی بیت اس سال کرک ہو وہر کے میتوں میں یما ں آیا ہو اور چم راس نے جد ہی سے رج با گر کا١‏ ترام پائرھ لیا ہو؟ 
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ہس ہو O‏ کا 
پاندحھ لے او رککہ میں ایک وم ذ )کر کے قرا میں آقی مکردے او راگ رمیقات ےگ نے وقت رج ا مر ہک حیت نہ کی چھر 
جدد سے یا عروکاترام ان نے مکو حر می کوک کیم نے رایت کا می کرتے ہدئے راا ت 

هن لَه وَلِمَنْ اتی َلَيْهِنَ ِن هله مم غ اراد الْحَج وَالْعُمرَةَ فِمَنْ کان 

دوهن فمن الہ حى آهل مَكة يُهلونَ مِنْهَا) (صحيح بخاري» الحج» باب مهل أهل مكة 

للحج والعمرۃ: ح:١٥١٥۱‏ وصحيح مسلمء الحج؛ + باب مواقیت الحجء ح:۱۱۸۱) 

ہے اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کے لیے ہیں نیز ان دو سرے علاتوں کے لوکوں کے لیے بھی جن کا یماں سے 

ا رو کے ل ےگزر ہو اور جو نس میقات کے اندر ہو او دہ ایی جک ہی سے اترام باندھہ سے کہ ایل 

کہ کہ تی سے اترام پان لی" 

مسصحب انز سے 


مین سے آنے والے نے جدہ سے اتام پان جا 


یس ایک طالب م ہوں۔ ینہ میس بڑہتا ہوں۔ میں نے عمرے کا ارادہکیا و کے براہ رات کہ چان وای 
گاڑی نہ ی“ لیزا یش کے ہدہ چلاگیا اور وہاں سے اترام باندھ لیا۔ اس صصورت میں گے کیا و اجب ہے؟ کیا مرا ہہ سے 
کک 
ای ار داٹدہ ای طرح سے جس طرح آپ نے کیا کہ آپ نے گرے کا اداد ہکیاج بکہ آپ ہہ میں تے 
کر O‏ آپ الل مین کے عیقات سے اترام کے بقیرگز نے۔ اس 
ف کی وجہ ے انش تنا سے معان ماگ اور ورو ایی شی نہک اور اترام کے اخ رمیقات س گر کی اس ی 
کفارہ یہ س کک ہگرمہ مس سی بھی دقت ایک ال کی ذ )کر دی جاسے کی قران جائز و ادر اسے رم کے فقراء 
یس تقی مکر دیا جا اور اس میں سے خد چھ نہکھانہیں۔ وبا انی وا عل سز ارت 
فی ی 





عبادات رح 


تبیہ پھول جانے وانے سے تلق تمرم 


ایک عاتی نے میقات سے اترام پانرا کن تبیہ میں ودب کن بحو لگیالیک عمرۃمتمتعابھاالی الحج کیا ا یکا 
تتع ہو جا ۓگا؟ او راگ روہ گرو سے علال ب وکر یھ مہ سے جکااترام بائ رے فو اس صصورت میں اس کے لی ےکیالازم ہ وگ 
ار احرام کے وقت عروکی نیت ی اور وہ تبیہ بو لگیانو اس کا عم اییے ہی ہے جیسے اس نے تی ہکما ہو لا 
اسے چا کہ وہ طوا فکرے ‏ سیکرے با لککترداۓ اور علال ہو جائے۔ رات میں تال ےکن بھی شرو ہے اور ار 
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لہ نہ بھی کے فو اس کاکوئ یکغارہ یں کوک تب واجب ہیں بللہ ست مموکدہ ے۔ لیا وہ طوا کے“ سی 
اش نیت رو نی کی شی او راگ اترام کے وقت ا یکی یت رخ کی شی اور اب 
وت کان ہو فو پر کی افضل ہے ےک ر عکو کر کے اسے گرو بنااورے۔ تن طواف و سج یکرے اور بال گترو اکر لال ہو 


جاے۔ کر الد اس صورت یں اس کا گم عبرنے والوں ک ہو گا۔ 








این باز 





رمضان میں گرو اور ای سال رع a‏ 


3 سوال | فر اش ١اس‏ خض کے بارے میں آ پکیا فریات ہیں جو رمضمان المبا رک میس عرہ اداکرے اور تچ رای 
...×× فراش ںکہ رک یکون می م اففل ے؟ 
یا جس مخنس نے رمضان میس عر وکیا اور بچھراسی سال رج مفردکا اترام باندھ لا ا اس پ رکو فدہ ہیں کی وگ ندب 
زے_ے.ے.۔ ےت ےت 

3 من تمت بالعمرة إل أل فا سر من اهدي (البئر:۷/١۱۹)‏ 

و و( مم میس ے) اج کے وفت تک عرے سے فار اٹھازا چاے تو وہ ی قریالی میس رہ وکرے۔"' 

اور جو نیس رمضان میں گر وکرے اور پھر کے مینوں میں اترام بائرھ لے فو اسے تع (فائدہ اٹھانے والا) نی 
کت بللہ ع تو وہ نس ہو ہے جو رج کے م"مبیتوں من شوال“ زوالقععدہ اور ذو الہ کے الد اگ شر رر ہکا اترام بائ ر سے 
اور یرای سال رج ک یکرے پیا ر اور گر وکو بلا وسے او اسے سکع کے ہیں اور اس بے فدیے لازم ہے رخ کارا کے 
والے کے لے افضل بے س کہ دہ ر کے انت گر ہکرے من طواف اور س یکر کے با لکتروا وے اور علال ہو جاے اور 
برای سال رق کا اترام اتر ے۔ اور افقل ہے س کہ رج کا اترام آھ زوا کو بانھے یی اکہ نب یکریم مو نے کاب کرام 
کو چ ااوداع کے موتح بر اس کا گم وی تھا © 

یج تن کرنے والے کے لے ازم سب کہ وہ کے لیے بھی ای طرح طواف اور س ںکرے جس طرح اس نے گرو 
سے لے طواف و سج کیا تھ ڈرال علم کے خزدیک عم کی سی ری کی سی سے تغایت نی سکمر ےکی اور رسول اللہ مم 
کی ع اعادی کی دلاات سے بی بات درست ے۔ 








غ این باز 


جج کے مئیتوں سے یمه عروکرنے والا شع یں ہے 


ج بکوئی لدان رج کے منینوں سے پل کی یت سے کہ میس ؟ جائے اور عم وک کے یت کک ی میں رچ 
اور کرے ٹکیا کاے رخ نم ہوگایا ڈرار؟ 
چواب] اس کب ج مفرد ہو اک وک ر نع او ہے ےک رج کے مینوں میں گرو کا اترام باندھاجائے اور اس سے راغت 





( صحیح مسلم' باب حجة النبى صلی الله عليه وسلم' حديث : 1218۔ 
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کتاب المناسگ .......... پارات رج 


کے بعر برای سال رج کا امام باندھ لیا جائے۔ وا کو فص رج اور مرو ددیں کا اعم ہرھ لے 7ے ع تون 

کے ہیں. بج مجع نے اس کس کے ساد صو ی ہے جورخ کے مبینوں میں روک اترام بائ ر کی وگگہ جب رج کے مین 
شرع ہو جانیں نو برو کے بجاۓے اترام رج ھی کے لے فصو ہو نا ہے کن اللہ تحال نے اپنے مرو سے تی فکر 
وی اور ای جا تکی تہ صرف اجازت دی بلہ اسے پند بھی فربایاکہ ای پل عھرے کا اترام پائ ر ہیں اور رج تگ فا رہ اٹھا 
لیس ن وکا کر کش جو اترا مکی وجہ سے حرام ہو کے ے۔ 

این مین تجژے 


جس س نے شوال میں مر وکیا گم لوٹ آیا _.َ 


میس نے ماہ شوال کے ار میں رو اداکیا اور پچھراس نبیت ےگ موایں لوٹ آیاکہ رج مفروکروں گا ابر 
رڑمائی فر یں گے ۔کیااس طح میراشار ر کرنے والوں میں ہو گا اور بھ پر پر ی لازم ہوگی یا یں ؟ 
ج بکوگی انان خوال یا زوالقعرہ میس گر اداکر کے اپ نے گحھروائیں لوٹ جاۓ اور پچ رج غر رکرسے فو سور کا 
رہب يہ جب کہ تع یں ہے اور تہ اس پر دی لازم س کی وککہ مہ تو اپنے اب نانہ کے پاس اچس لو گیا تھا اور اب 
اس نے جج مغر دکیاہے۔ ححخرت راو این راا سے ای طس موی ہے۔ مور کی یی تول ےجب کہ حشرت 
ان عباس اتا سے عودبی کہ اس صورت میں بھی انان تع ہو گا اور اس بے پری داجب موی کیوگگہ اس نے ایک 
ی سال کے ر کے معینوں میں بیج اور گر وکو عکیاے. سور کے ںکہ ج بکوگی خض ا کواب لوٹ آکۓ اور 
ضس ہے بتول مافت قم کے بتر س کر نے اور ری مغردکرے و وہ ت نہیں ے۔ بظاہریوں معلوم ہوم ہ کہ اس 
ستل میں حطرت عمراور این عم شا کا قول راز ے۔ واللہ اعم .کہ جب دہ اپ ےگ وای لوٹ آئے و وہ ی نہیں ے 
ہاں امت جو حص ر کے کے آئے اور گر اد اکر کے جدہ یا طا کف میں رہے اور پر کا اترام باندحہ لے تو ہے س بلاشبہ 
متبع ی ہوگا۔ طا جددیا مرینہ جانے سے امن کا تع تم نہیں ہو ایوہ ہے رج اور عمرہ دونو ںکی ادائجگی کے لیے آیا 
ہے اور اس نے جدہ یا طاآف کی طرف سفرضردر ت کی دج سےکیاہے یا سی کا سفرزیار ت کی وج س ےکیا ج فو کاہراور 
راز بت یے ہےکہ یہ سفراس کے تع کے فلاف نمیں ہے۔ الا اسے رع تع کی ہد یکرنا موگی۔ نیز اسے ر کے لے بھی 
ای طح س یکرنا موی جس طرح اس نے رو کے لیے سی کی کی۔ ۲ 

ف کم 


رابات بے کہ انس یری ت لازم ہے | 


میں ۱۳۰۴ھ میں ریاض میں شم تھا۔ باہ شوال میں جدہ چلاگیا ادر وہاں سے میس عرہ اداکرنے کے ہے چلاگیا اور 
ر وکر کے پچ روابپیں لوٹ آیا اور اس سال کے ھ وحم ںی تک میں وہاں ہی را چرخ کے لیے چلاگیا اور چرم اور گرو کے 
بعد راض وائیں لوٹ آیا۔ اب اس سال کے ایک بعال نے بای اک مرا ىہ رخ اور گرو ققران تھا یڑا ممیرے لیے جاور زی کرم 
ضردری ہے ۔کیایے بات چ سے“ ہیں فوی عطا فرہاے۔ ج زاکم الله خیڑا 

چوا :ہت ے ال م کے بقول رج کرنے والا جب جدہ یا رین یا طا ف کے درمیان سن رکرے 'پچرجدہ سے رکا 
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اترام باندھ نے اور اکر مرین کی طرف سفرکیا ہو تو میقات رین سے امام باندھہ لے اور اگر طات ف کی طرف سکیا و 
عیقات طا ف سے امام باندھ لے و اس سے ر کا وم ساقط ہو ہا ے۔ خض ویر ایل م کے بقل اس صورت میں 
دم ساقط یں ہو اور اس سفر سے مع کاوصف زا ی خی ہو ؟۔ الا اسے مجع کادم دی ہوگااور صب ذیل ارشادپاری 
تیال : 

فن تمم بالمبرة إل لي فا مسر مر اهدي (البقرة۲/ )۱۹١‏ 

و جو( میس سے )ر کے وقت تک عھرے سے فاده اٹھانا چاے نو وہ یی قریانی میس رہ وکرے۔'' 

کے وم کے پیش نظری قول ران ے۔ اس سلسلہ میں وارد اعاوییث کے عموم کے پیش تش ربھی ہیی قول راع معلوم 

ہو ہے۔ وباللد التو۵ی۔ 





ٹا این باز 


| ہد ہک طرف سفرسے تع تم نہیں ہوم 


یس نے عمرے کا اترام پائ رعا اور مرا ارادہ ر تع کا تا ب گرو کے بعد مس جدہ چلاگیااور اب والیں آکر جب ر 
کروں گان وکیا مرا ہے رخ تح شار ہو گا؟ 
بیج بت ىہ ب کہ اس سے تجع م نہیں ہو٥‏ ۔ جج بکوگی نس کہ میس رمضان کے بعر کی یت سے آے؟ 
اس نے عمرے کا اترام باندھا ہو اور اس کا ادادہ ر جکرنے کا ہو پھر گرو سے راغت کے بعد و کی رورت ے طا کف یا 
جدہ پلا جاے نو جج بات بے س کہ اس عالت میں اس کا ت برقرار رہتاہے۔ 

حض ایل م کا تول کہ جب آری مسافت قصرکے بق ر کہ سے باپ چلا جائے اور پچ رج کا اترام بانر ھکر دائیل ٣‏ 
جا و اس سے اس کا تع ت ہو ہاسے گا اور اس کاچ مفرد ہوک“ کان زیادہ ی اور خظاہربات ہہ معلوم موی ےک رج 
اور گرو کے مان ان تصرفات سے اس کاچ مغرو یں مو کا بللہ تع یی ہو گا الآ کہ وہ اپنے ون ایی لوٹ آۓ اور 
رج مفرد کے لے جائے و اس صورت میں اس کا رج مشرو ہو گا اور اس پر وم کی لازم نہ ہو گا. ىہ خض ایل کم کا قول 
ے۔ حخرت عمراور عبد اللہ بن راا سے کی ریا موی ے۔ وبالله التوفیق۔ 

ت غ این باز 








گرد پ کے سات ع مفر وک اترام بائ رتا 


میس گروپ کے ساتھ بج کے لیے آیا تا رج مفرد کا اترام ہانرھا تھا اور اب جب راگروپ مین جانا چاہتاے وکیا 
غیرے لیے ہے جا ےک گمروپ کے ساتھ می چلا جاؤں اور پھر تھوڑے دنوں بعد گرو او اکرے کے لیے کہ واییں 
آہاؤں؟ 

چواب ج بکوگی س گروپ کے ساتھ ر ےکرے؟ اس نے رج مغرو کا اترام باندھا ہو اور ب رگروپ کے سات ی وہ 
زیارت کے لیے ( مید ) چلا جا و ای کے لے م شریجت ہہ س کہ وہ اپنے اتا مکو گرو کے لیے خائ کر وسے اور گرو 
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رت کے ا ار ارول E‏ سر E Û‏ نی 
تع ہو جائے گا اور کی بی ( (قیال) )اس بر لازم ہو گی جیس اک یکریم کلم نے ان کا ہکرام شیک مکو بی کم وی تھا 
جن کے مات ری نہ گی۔ © 








این باز 





یں نے سا کہ ت جب اپنے ون والپیں لوٹ ہآ و اس ی مع ”ضمح ہو جانا سے وکیا ہے جار کہ وہ 
یج مغر رکرے اور اس پر دم نہ ہو؟ 

ال ر خکرنے دالاجب اپنے ون وای لوٹ آئے اور پچھراپنے ملک سے رج کے لے سفرکرے او وہ مغرو 
کک اس نے ون ایی لو کر گرو و کو منف کر دیا و دوہارہ مغ شرو ںکرنے کا می ہے س کہ اس نے رک کے لیے 
ی تیا رکیا ہے انا اس کا بے ج مفرد ہو گا اور اس صورت میں اس پر سح تن کی دی داجب نہ ہوگی لن اگ کسی نے پری 
کو ساق طکرنے کے لے حیلہ سازی سے ال اکیا و اس سے بری ساقط نہ ہ وگ کی کہ حیلہ ساڑبی سے واجب ساقط ہیں ہو 
یاک حیلہ ماز ی سے حرم علال یں ٭۳۔ 





ان یں س 


تع یس گرو اداکرنے کے بعد 5 





می رج ت کی ممیت سےگیا تھا عرہ اداکرتے کے بعد میں ین وا جکو می چلاگیااور جب میں گرو سے علال ١دا‏ 
او یں ن ےکن میں اس زر ورو حو کیا یں نے کے من برغ سے عاج ےکر دیا۔ یں نے ڈاکٹر سے رجو )کیا نے اس نے 
کے مخورہ واک میں جج ہکروں؟ لڈامیس می والیں لوٹ آیاجماں میس مم ہوں اور میں نے رق ی ںکیا۔ یاد ر کہ 
حر کی بی تکرتے ہوئے میں نے یہ الفاظ نیس کے کہ ”ار کے کی مجبواری نے روک دبا فو س وہاں علال ہو ہاؤں 
گا ہماں کے رک جانا ہڈا“ اس صورت عال س اب آپ سے سوال ے ےک ہکیایھ پر دم لازم ہے با س؟ 

اچوایا گر ام رداق ای شس ے جس س آپ نے د رکیا ےک آپ نے گر سے لال م دک رر کاارادہ موو فکر 
را اور جج کا اترام باند نے سے یم اۓ شمرواپیں لوٹ آے و اس صورت می ںکوئی دم وید لازم نیس ےکی وگنہ کرو ا 
اداکرے اور اس سے علال ہونے سے مل م وکیا اور کا نو آپ نے بھی اترام بی نیس باندھا تھا۔ 

فو کی 
ونت ن ادر لوم ترو (آ (آٹھ زواجع) سے پل رخ کا اترام بائ را 
کیا کے واے کے لیے تع کول وقت گرور ے؟ او رکیا دہ وم تروبہ سے لہ کی کا ارام پاندھ 











0 صحیح مسلمٴ الحج' باب حجة النبى صلی الله عليه وسلم“ حديث :1218 
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کتاب المناسک 7ر 


کت 
ی ہل تع کے کے ارام پائ گے کادقت ممرودے اور وہ ے شوال؟ زوالقعدہ اور واچ کے ایتړا دی دلن۔ ي 
کے نت 
صرف رو کا اترام پاٹ ھا ہے اور گرو سے راغت کے بعد صرف ر اام باندھاجاۓ اور ہے ہے تع کال اور اگ رکو 
نس گرو اور رج دونوں کا اترام انرم نے و اسے یح بھی کے ہیں اور تقارن کی اور ان دونوں صورتڑں می دم دیالازم 
ہے ضے دم تق کے ہیں ادر اس سے مراد ہے س کہ ایک الما جاور ذ کیا جائۓے ےے بطور تیان کے ذ کرم جائز مو“ اس 
سلسلہ مس قرا یکی طرح گا یا اونٹ کاسائذاں حصہ بھی کان ےکی وک ارشاد باری تعاٹی ہے : 

۶ من تَملم بالكمَرَة إل الع فا اَسَِْسَر من هذى (البتر:٢/٦۱۹)‏ 

“لو جو خر ین ےا کے وق کک مر سے کہ ھا چا ےآ کی ران جو رار ہے 

اوہ اگ رکوئی خض تیان نکر سم ہو تو وہ اس طرح دس روڑے رک ےکہ تین فو ایام ری ہی میس اور مات اپ گے 
وابیں آکر ر کے“ جیساکہ ٹل ازیں :یا کیاکی رج کاوقت رود ے ' خی رکروو یں ے۔ 

ا رکوئی شض خوال کے آناز می اام باندحے نو بم گرو سے ےکر آکے ذد ا کو رج کا اترام باند نے تک مرت طول 
ہوگی ہیاک حعفرات حا ہکرام نے نب یکریم زم کے عم سے اترام باندھا نے آپ نے اس ہے عم دیا تھاکہ اتا کول 
کر ملا ہو چانھیں۔ پل حفرات صحاب ہکرام میس سے حض مغرو تے اور تض قار نو نی مکل نے گم د اہ علال ہو جامیں 
سواۓ ان کے جن کے ساتھ قران کا جانور ہو نے کا ہکرام نے طوا کی“ سی کی“ ا لکتروائے؟ اور علال ہو کے اور ای 
رع وہ تع بن گے و یم ترویے شی اھ زوا کو نی مو نے ا نکو ہے عم ویاکہ اپنی رپا گاہوں سے ر کا اترام باندھ 
یں ؛ ہز اض طریقہ بی ہے اگ رکو خص ذداج کے آغاز س یا اس سے بھی پل رج کا اترام باندھہ لے تو می بھی سج ہے 
لین افضل یہ س ےک رج کا اترام اھ دا کو بان سے جعیساکہ عحخرات ”کاب ہکرام نے نی ڈول کے گم ےکی تھا۔ 
ھچ این باز 


مر کے لیے ایک بی سی ہے 


میس نے سم غر وکیا ے اور رذ سے یه بی طواف و س یکر لیا ہے نکیا میرے لیے افاضہ کے وقت یا طواف 
افاضہ کے سام طواف اور سی یکر لازم ہے؟ 

جو ضس جج مفر رکرے؟ او ای طرح اکر ور ادر مرو ط اکر تتن قرا نکرے ب رک ہکرمہ میں آک رطواف و کی 
کرے اور عالت اترام میں پرقرار رہے “کی کہ وہ مفردیا تقارن ہے اور علال تہ ہو فو ای کے لے ایک ہی کی کاٹی ہے۔ 
اس کے لے دو ری سی لازم یں ہے“ اناجب وہ کی کے ون طوا فکرے فو ہے طواف افاضہ بی اس کے لیے کان ہ گا 
بشرطیلہ وہ ترا سے ون کک اپنے اترام سے علال نہ مو یا اس کے اتر قران کا جانور ہو فو وہ اس وقت تک اترام نہ 








0 ام خا ری نے اے کتاب العمرة' باب متی بحل المعتمر ٹل علق رکیا چ اور باب عمرة التععیم می موصو ر کیا ۔ 
و صحیح مسلمٴالحج' باب حجة النبى صلی الله عليه وسلم' حدیث : 1218- 
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.......ہ عادات ر م 85 
کھونے جب کک ترا کے دن رق و عمرہ دونوں سے علال تہ مو جائے اور اس نے جو لی س یکی ی نے بی کان سے خواہ 
اس کے سا تیان کا جانور ہو یا نہ ہو اشر یہہ وہ عیر کے دن عفہ میس آنے کے بعد علال ہوا ہو تو اس صورت میں بی 
سی کان وی وو ری س یکی اسے ضردرت ٹیس سے ج بکہ دہ قارن یا مفرد ہ ھک وتک دوسری سی نے مرف کرنے 
والے کے لیے سے لین جس نے پل مرو کا اترام باند اہو اور صرف رو کے لیے طواف و سی کی ہو اور پچ رعطال گیا ہو 
اور بر کا از سرپو اترام باندھا ہو فو اسے مر وکی کی کے علادہ رج کے لیے بھی دو ری سج یکرنا موی ۔ 

غ این باز 


قا نکی قش تبد یکا م 


اس مس کے پارے می کیا عم ہے جس نے رج قران کا اترام باند ھا تھا لیکن رہ کے بعد اس تے احا مکھول دیا 
وکیا سے تح شا رکیا جاۓ گا؟ 

ہاں جب رج و مرو کا اکٹھا اترام باند سے پچ رطواف اور سج یکرے اور بلو ںک ھکترد اکر اسے گرو بنا درے تو اسے 
مت کا جاۓ گااور گت کا دم اس پر لازم ہو گا 


3 67 

















جم این باز 





ی نے پل إفرا دی می تک پھر - 


اس شش کے بارے می ںکیا عم چ جس نے ج مفر دک می ت کی تی لیکن مک کرم میس یکر اس نے اسے 
تع یس بدل دا اور گرو او اکر کے علال م وگیا نے اس کے لم ےکیافدیہ ہوگا؟ دہ رخ کا اتا مگب او رگہال سے پاند ے؟ 
اففل بی کہ ج بکوئی خض رق ا رج اور عمرہ دونوں کا اھا اترام باند کر آئے و وہ ا یکو عمرہ کا اترام بنا 
دے۔ “حا ہکرام جب کہ س آے ہبی کلم نے ا نہیں ای طر حکرنے کا عم دی تھاکیوکمہ ان میس سے ض نقارن تھے 
اور تش مفرد اور ان کے پاس پری بھی نہ تھی تو آپ نے ہس م وا کہ اس اترا مکو مرو کے لیے نا کر دوٴ چنانچہ 
انمسوں نے طواف و سی کی اور ہا لٹکتزواکر علال ہو گئے۔ ا ہاں الہمتہ نس کے اس بری کا جانور ہو نے اسے برستور عاللت 
اترام مس ہنا چاہےے خی کہ وہ اپنے رق قران یا مفرد سے عید کے دن علال ہو جائے۔ مقصود ہے ےکلہ جو کس کہ یں 
مرف رج باج اور گرو دوٹوں کا اکٹھا اترام باندہ کر آئے اور اس کے اھ ری (قریالی) کا جاور بھی نہ ہو نو رسفت ہے سے 
کہ دہ ری کے اترا مکو ر کر کے صرف عو کے لیے خا کر دے اور طواف و سج یکرے اور الو ںک وکترد اکر لال ہو 
جاے اور بر کے وتر کا اترام باندھے اس طرح وہ تجح ہو جائۓ کا ازا اسے دم تج بھی اداکرن ہو گا۔ 

ھچ این پاز 








© حواله سابق۔ 
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کتاب المناسکہ .......... ارات رج 


کیا قران اور افراو مو ہں؟ 


حض لوگوں کا یہ دعو س کہ ر قران اور ا فراو ضورع ہو گے ہی ں کوک یکر مکل نے ا ہکرام کو تع کا 
عم را تھا تو جناب کی اس دگوے کے بارے می کیا رائۓ ے؟ 

بے ایک باککل باعل قول ہے جو ہرگز رک چ نہیں ہ کی وکلہ علا کا ماع ہ کہ ےکی ین میں ہیں () افراد 
() قران (۳) تع جو حص قح افرادکی می تک ر ہے تو اس کااعرام سج ہے بھی سج ہے ادد اس پ رکو فہیے بھی نیس 
کن ار دہ اسے کر کے ر کے لیے خائ کر دے فو علاء کے کچ تین قول کے مان بے ال رور ہ کوک می 
ٹل نے ان لرکو ںکو عم وی تھا جنسوں تے رج افراد یا قران کا اترام انر سا تھا اور ان کے ہار قریانیوں کے جاور بھی نہ ے 
کہ وہ اس اس اتا مکو گرو کے لیے خا کر دی اور طواف و سج یکمرنے اور پا لگترداۓے کے بعر علال ہو پاس“ 
چنانچہ کاب ہکرام ٹا نے ای طر حکیاٹھا لین اس کے ہے می خی ںکہ ر افراد وخ م وکیا ہے بلک ہہ ا ی اکرم شڈ کی 
طرف ے افقل و اکل صور تک طرف رشا ک۔ واش و الوق 








ابن باز 


جس نے نیت مک یکی ادر تبیہ مد اکھا 





اس خض کے بارے سکیا عم ہے جنس نے رم کی غیت کی کان میقات کے بعد اس نے اپ رائے دل 
کر کے مفرد کے لیے لی کین شرو عکر وا وکیا اس پر ری (قریاٰیالازم ہ وگی؟ 

جرایا ا سکی صورتیں تلف ہیں ار اس نے یقات بر کے سے یم کی بی تکی اور میقات پر کچ کے بعد یت 
پر لکر صرف رج ا اترام ند لیا اس صورت می ںکوئی حرج نی او کو فریے نی لین ار ا نے میقات سے یا 
یقت سے یکل رہ ویج کے لیے بی کہا اور 4 یہ اراد ھکر لیاکہ اس اتا مکو رج کے لیے خائ کر دے ل اسے ایا میں 
ك اس اتا مکو دہ صرف عرو کے لے و ضا کر کان ہے لیکن صرف کے لیے نیں۔ ترا کو ر کر کے صرف 
جج کے لے غاص نمی ںکیا ہا کہا پال الہتہ اسے ر کر کے صرف رو کے لیے خا کیا جا سکتا ہ ےکیوکہ اس میں م وکن 
کے لے زیادہ سان بھی سے اور مب یکریم ملا نے کا ہکرام کی کو اسی ما عم بھی دیا تھا 7 ووی معلوم ہے ہواکہ جب 
بیقات سے گرو اور رج دونوں کا اترام باندھا ہو فو پھر اے مرف چ کے لیے غاص ممی سکیا جا سک ہا“ البعنہ عرہ کے لیے 
اسے ضرور نا سکیا جا مکی ے؟ بک افضل یی س کہ اسے عرہ بی کے لیے ا کر دیا جاۓ اور طواف و کی اور امت 
کے بحد علال ہو جاۓ اور پچلربعد میس وقت پر رج کا اترام باندھ لیا جا اور اس طح آدی جع ہو جا ۔ 

غ ابن باز 
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رٹ کم ہو جا ےکی وجہ سے فدہ (قرانی )کی استطاعت نہ شی 0 


نس مخ نے رق ادر عھرے ا اترام باتعا تھا لیکن کک ہرمہ کے کے بعد اس کے اتراجا تکی مم موی اور 
فدہ کی استطاعت نہ ردی ت اس نے تپ ر یکر کے رق مغر کی نی تک ری وکیا ہے کچ ہے؟ اور اکر د ہی اد رکی طرف سے 
کر داو جس نے بج تن کی شرط عات کی تھی ن چھرد ہک یاکرے ؟ 

ایی اکر درست ہیں“ خواہ اس کی رق مم ب یکیوں نہ موی ہ وکوک ند کی عدم استطاع تکی صورت مل دہ 
وس روزے کے سنا ے۔ الہش ! تن دردڑے ایام رئش ر کے اورسمات اس ےگ روالیں لو کر لا اسے عات بے 
پرقرار رہناہو گا اور شر رکو بھی بور اکرنا ہو گا لازا اسے چچا یئ کہ عھرے کا اترام باندھھ ' طواف و سب یکرے اور بال کتردا 
کر علال ہو جا اور تچ رج کا اترام باندھے اور ند دے۔ ا ر نے اداکرتے ے ما و قاصرمو فو اس طس دی روڑزے 
رگ کہ تین ایام ری ش عفہ سے پکلے اور عات ای ے٣‏ واپیں لو کر یاد رس ن یکریم ٹچ کی اقتزاء کے بی نظر 
ال ہہ س کہ رذ کے دن آدبی نے ردزہ نہ رکھا ہ ھکیوکنہ آپ نے ہوم رنہ میں روزے کے لی روقوف فرای تی۔ © 

ھن این باز 


ع افرا کو قران میں تپ لکرنا 


عض جدی رکتب میں کہ بیج افرادکرنے داسے کے لیے ہے جائ ہیں ےکم دہ رج افرا دکو رج قران س تب 

کرے'وکیاہ کی ج؟ 

رسول اللہ لا نے افراد اور قران کے والو ںکو ہے گم دیا تھاکہ وہ اسے گرو میں بدل ومیں اور رسول 
اش ڑم کے نرا نکی موجودگی س کی اور کا گام جت یں ے۔ رسول اللہ ٹچ نے ہکا ہکرا مکو چ الداع کے موت 
بر حم دا تھا ملاک وہ تین آموں میں سے ہوئے سے ان میں سے کش نے رج قران“ شض نے ری افراد اور شش نے 
صرف مرو کا اترام باندھا تھا۔ خود نمی اکرم ملا نے رج قران کا اترام بائ رصا ہوا ای وگنہ آپ پک کا جانور ساخھ لئے ے۔ 
کک کرم کے قرب کا کر رسول اکرم یپا نے فرایا: ”اس اتا مکو عرو کے لیے ا کر دو کان جن کے اتر دی کا 
جانور ہو وہ ان اتا مکو تبدریل ن کریں'' الا کا ہکرام جب کہ می داشخل ہو و انموں نے طواف و سی کیا اور نی 
لم نے کید کے ساتھ فربا کہ ”ہا لکتروا دی اور علال ہو ہا سوائے ان لوگوں کے جن کے ماخر قران کے جانور 
ہیں “کوک وہ تع ی سک رتے۔ حاب ہکرام نے آپ کے اس ارشا رکو سنا فو اطاعت جا لے اور بل کرد اکر عدال ہو 
گے۔ ہے ست اس عاتی کے لیے ہے جو افراد یا قران کے لیے آے اور اس کے ساتم پر ی کا جاندر نہ ہو ای میں آرام د 
راحت ہے او رکوئی لیف بھی یں اور پچھراس کے بعد جب زوا کی آنٹھ تار آائے فور کا اترام باندھ لیا جاے۔ اس 











0 صحیح بخاری' الحج' باب صوم يوم عرفة'حدیث:1658و صحيح مسلم' الصہام' حدیث: 1123 
ژي حواله سابق- 
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صو رتال مس جو خر م ہے وہکسی ے ی نہیں جوسو ڈوو چس 
ارام کی پابٹرلوں کی وجہ سے اسے مشقت ہو گی ہنا الل تعالی کی طرف سے اس آسا یکو قو لکر لین چاہے۔ داللہ وی 


الو 








ابن باز 


جس نے ر کیااور گرو ہکیا 


مس نے فرش سج اداکیا کین اس کے سار گرو کیا اس صورت میس جھ پر مھ لازم ہے؟ اور جو ریچ کے مار 
ھمروکرے ‏ وکیا اسے دوبارہ عوکر لازم ے؟ 

جب انان جکرے اور اس نے یکلے زنرگی میں بھی بھی بلوشت کے بعد گرو کیا ہو و اسے حم وکر چاہے خواہ 
اق سے یکل ھہکرے با بعد میں۔ اور ار اس نے کیا اور گر ن کیا او رہ ر کے بح در ےکیوکمہ اللہ تال نے رع اور گرو 
وونو ںکو واجب قرار دیا سے جییساکہ نی اگرم می کی بہت سی اعادبیث بھی اس اھ رر ولال تک رکی ہیں ازا مرو موصن کے 
لیے مہ واجب س کہ وہ گرو بھی اداکرے۔ اکر رج اور رو ملاکر دونوں کے لیے اھا اترام باندحھ لے نو اس میں بھ یکوئی 
یج خی اود یہ اام کا ہو گا اور اکر اس نے میقات سے رج افرا کا اترام باندھا ہو اور ای اترام میں اس نے م کر 
پیا ہو پر گرو کے اترام کے لیے اسے عم یا عر ا کے مقام پر جانا چا بے ن مم سے بام کی مقام جل سے جاکر اترام 
باند ھٹا چاہے اور ب رک ہتحرمہ مج میس اک رطواف و س یکرنے کے بعد بال کردا تد اکر حلا م جانا چاہے“ گرو بی بی ے۔ 
رت عاش نا نے بھی اسی کیا تھا۔ ص پ جب کہ س نریف لام و و آپ نے ر ے کا اترام باندھا ہوا تاکر 
مہ کے تریب ہی آپ کے ایام شرو ہو گے سک وجہ سے آپ کے لے میت اللہ کا طواف کن ہوا نہ عروکی کحیل' 
ایا رسول اللہ ملا نے آ پ کور کا اترام باند نے کا گم دیا کہ آپ ترا نک لیس 'چنانچہ آپ نے ایا یکیا اور کول 
کر لیا اور پچھرنی ٹلا کے سان اس واش کا اظما رکیاکہ آپ ر ب یکرنا چاق ہی ںکی کہ آپ کے راہ دنر خوا شن 
نے الگ سے عر وکیا تھا پ نے حعخرت عائشہ بل کے بھائی عبرا ر گل بویٹ کو عم دیاکہ دہ آپ کے راہ متام م جک 
جانھیں کہ حعخرت حعائشہ جا وہاں سے عرہ کا اترام باندھ یں چنانچہ آپ وہل سے گر کا اترام اند ھک رک ہکرمہ ٹیش 
آنھیں اور طواف و سب یکرنے کے بعر ق رکیا۔ او ہے اس پا تکی وکل سب ےکہ جو ص رج میں عو نکر کے اس کے لیے 
ہے کان س ےکہ وہ یا اس جی ےکی دوسرے متام عل سے جاکر اترام باندھہ ے۔ اس کے لیے میقات تک جانالازم شس 
ہے ہاں الب ینس نے پل رخ و ر وکیا مو اور دہ دوبارہ جج کے لیے آیا ہو نواس کے لیے عم دکرنالمام نیس ہے مہ اس کے 
لیے سابقہ کروی کان ےکی کہ رو بھی ر کی طرح ع ربھریس صرف ایک بار ہی اجب ہے۔ 
این باز 








ژ0 صحیح بخاری' الحج' باب كيف تهل الحائض و النفساء؛ حدیث : 1556 و صحيح مسلم' الحجٴ حدیث :1211 
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کتاب المناسک سب ا7رام اور کی نیت 
اترام اور کی نیت 
اترام 6 ی اور رم کے لیے سٹون امال ۱ 


اترام اکا ی ہے ؟ ادد رم کے ل ہکو نکون سے اعمال سٹون ہں؟ 
ایا ارام جو روک خی کو کے ہیں سن کسی انسان کا) ول مم مہ اداد ھکر کہ دہ رخ یا عم کو شرد خرنے لگا سے 
اور ای کے ساتم ہی دہ ان ا مور سے رک جا:] ہے جو حرم کے لے حرام قرار دی کے ہیں۔ اعام گل لباس تر کبرنے 
کا نام خی سکیوکلہ دو چادریں نے انسان بھی اپنے رش بھی غیت کے اخی یبن لتا ہے ا ا سے محرم نی ںکھا جا اکیوکمہ انان 
گرم و رل کے تصر و ارادہ سے ہو سے اور اس ارادہ کے سات بی وہ اپ مول کے لہا یس اور عمامہ دخ وکو انار 
کر اترام کالہاں بن لتا ج ادر ند ویتاے۔ 

آر صفائی و خحرا یکو دم ہوگئی ہو قے اترام کے وت تس کرب مسفون ہے اور آلر ایک ون یکل سل اور صفائی دغیر کی 
ہو قو پر تیر کل کی رورت نہیں ہے“ ہاں الہنت یل پیل وی دو رکر کے صفائی ماس لکرم نون ے انا مو ہیں 
اکر بی ہوں نے ا یں کاٹ لیا جاۓ ماک اترام کے بعد بڑھ جان ےکی وجہ سے اسے ”لیف تہ ہو۔ اترا مکی حیت سے پم 
خوشبو کا استعال بھی مسنون سے جبلہ ممیت کے بعد نوشبو کا استعال نوع ہے۔ اترام سے بے خوضبھ لگانا اس لیے جار ے 
)کہ بعد میس نے اور کل سے تکلیف نہ بے اور اکر ایماکوگی اٹ ریش نہ ہو نو یھر رک خوشبو سکوی مرح می سکیدکگہ رج ہو 
ا گرو اتا مکی مد کم ہی مو ہے۔ واش اگم 








| سوال ] کیا رول الل ٹلا نے بین منورہجی مس اترام باندھااو رتسل فربیا تھا؟ 
اچوی فی شک نے می منورہ سے نمی بلکہ زدالیلیفہ سے اعرام باند ھا ای وک نی لچم نے مواقیت کا تی ںکرے 
ہو الل مین کے لے ذدالحلیفہ میقات تراد دیا سے اور ىہ ٹا گن سب کہ آپ ایک چ کا تین فربامیں اور بچھرخوددی اس 
کی القت بھی کریں“ چنانچہ عحخرت این عباس جیا سے مرو کہ رسول اش متام نے ایل ہیی کے کے ذدالیلیقہ اٹل 
ام کے ےچ تفہ “می جد کے لے رن انال ادر ال ین کے لے مکو تات قر رکیاور رال 
ہے ن ی عله م بر مْلهَنٌء من اراد الْحَحٌ وَالْعُمْرة وَمَنْ كان دون 
ذلك فمن حَے آنا حى آهل کا من حٌُکُذا(صحیم البخاري؛ الحج؛ باب مهل أهل مکة : 
۱ الم رش ٠ح٥‏ وصحیح مسلم؛ الحج» باب مواقیت الحج» ح:۱۱۸۱) 
”ران علاقوں کےلوکوں کے کی تات ہیں اوردوسم ےعلاقول کے ان لووں کے ےک جو بیہاں سے 





محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب المناسک کس امام اوک تبت 





گمزرییں اور ان کاخ و گر وکا ارادہ ہو۔ اور جو لوگ میقات کے اندر رہ رہے مول فدہ ای ای کہ سے اترام 
اتر لاس کیک ال کہ کہ تی سے اترام بانلد شس ۔“ 
فرت سام بن بدا نمڈیا سے دواعت س کہ اقسوں نے اپے دال گرا یکو ہہ رات ہوتے ٹاہ 
ما اَهَل رسول اللہ کل إا 27 اجك يني مَسُجد ذي الحلةا(صيح البخاري» 
الحجء ہاب الڑھلال عند مسجد ذي الحليفةء ح: ٥٤١‏ وصحیح مسل الحجء باب أمر أهل المدينة 
بالاخرا۔ 1غ ح11۸7 
”رسول اش یم نے کہ زی افیلیضہ کے بای اترام باند ھا تھا۔'' 
زوا یی بی میں آپ نے تل راا تھا چنانچہ ار جہ بن زیر بن مابت بر اپنے والد سے رواب کے 
ہی کہ انوں نے ت یکریم و کو دی اک آپ نے ذدا حلیفہ می اعرام باندھا اور تل فرمیا تی۔ © 
وصلی الله على نبینا محمد و آله وصحبه وسلم۔ ۱ 
فو کی سے 


جب رج کا اراو ہکرنے والا س آے وار جک و کہ سے من کی طرف آے اور می میں تس لکرے ل a‏ 
اس کے لے کان سے اور اس ساسلہ میں اس کے لی کیا واجب ے؟۔ 

اکر ہنی ہیں تس لکرے کی مرج ہیں لین اففنل یہ س کہ امام باند ھن سے پل ان گرم ب ککہ بی 
کسی بھی پک کل کرے اور برای ےگ رسے رخ کا اترام بائ ے اور اس وقت طواف کے لے مسج حرام میس جات ےکی 
ضرورت نہیں کوک آٹھ زوا جکو مخ کی طرف جانے دالے پر طواف دداع اجب یں ہے۔ ا رکوئی مخ کل 
کے بفیراتام باندھہ لے و پچ ربھ یکوئی حرج تہیں۔ اور اکر ارام کے بعد می میس تس لکر نے فو ب رک یکو صرح نہیں لان 
اففل اور سنت ہہ ےک اترام سے تمل س لکیا جاۓ اور ا رکوکی تسل اور وضو کے بغی اترام پاد لے فو پچ ربج یکوئی 
حرج نی کوک اس موتح تل اور وضو واجب نمی بللہ سنت ے۔ 

د ھچ این از 


۱ اور گرو یں نبی ت کی الفاظ سے اواکی 


اف ہوشسیٹ یی مس از و 
ڑا ہی ۱ 

ی بی اکم ٹکیا ے از“ طمارت' روزہ کی بھی دو سری عبادت میں نی تک الفاظ سے ادائگی ہابت نیس سے 
ا 


جامع ترمذی' الحج' باب ماجاء فى الاغتسال عند الاحرام' حديث : 830 
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کتاب المناسک ....... ا7ام اور کی نیت 8 
خاا a‏ رض زور ا E E VEE‏ 
لزا نے را : 
ي زاثی. امياي بث حبني ٠ق‏ ك على ري تا ننطظتبیٴ 
(صحیح البخاري» النكاح» باب في الدين؛ ح :۸۹ ٥‏ وصحیح مسلم» الحج؛ باب جواز اشتراط 
المحرم ... الخ» ح ٠۲١۷:‏ وسنن النسائي» متاسك الحج» ہاب کیف بقول إذا اشتر ط٬‏ ح:۲۷۷) 
کرد اور ساقہ ہے شرط عات رکر ا وکہ یش وہاں علال ہو جاؤ ں گی جماں فو کے روک لے گا ال ط رح پے نے 
یش رڈ کر یی زا کے کیرب کے ز ےن 
اور ہے کلام زان ہی سے اک وک عقد رج نذ رکی س ے اور زر زبان سے ہو ے اس ل کہ گر انان شض رل 
می نز رک می تکرے فو ہے نر دہ ہ ھگی۔ اور جب ر جک وآ دی شرو کر وے و اسے پوداکرناای رب لازم سے جس رح 
تز کو پوداکرنالازم ہے و یی وج ہ کہ ب یکریم ٹپل نے ضبلح کو عم دیاککہ دہ ابی ذبان سے اس شر کو بھی وک کر ںکہ 
ار ی رکاوٹ نے روک لیا و میں ول طال ہو جا کی جماں تھ و روک لے گا اور حدریث سے جو ہے ات سن ےکی 
برل الا ےنا 
انی ليله آتِ من ری فَقَالَ: صل في هدا الوادي المبارك وَقُل عُنرَة في حب 
ا واس البخاري» الحج؛ باب قول التبي پل العقیق واد مارك ح:١٤١٥۱ء‏ 
والاعتصام» باب ما ذكر النبي بإ وحض على اتفاق أهل العلم . . . و (VET:‏ 
”جع رات مہرے پای مھیرے رب کی طرف سے ایک آنے دالا (تبریل میم)) آیا اور ای ہے کہا :کہ اس 
مپارک واوی میں نماڑ بڑھو او رکھو: : مرو رخ میں (داخل) ےا e‏ :رج اور گرو (ایک ہی اترام سے اوا 
کرو ںگ)'' 
و اس کا ہے حن سکہ زبان سے نیت کے الفاظ او اکرے۔ اس کا ”حن صرف ہے ےکم علیہ میس ری کا د کرے 
کوک بکرم مل نے الفاط کے سات میت نمی کی تھی۔ ۱ 
ےچ این میں تک ےت 


ی کن لے ادد ل 00 


| سوال ] کیاارا مکی نیت زبان سے الفاظ اداکرنے سے ٢و‏ ہے؟ اور آری جب کی دو سر ےکی طرف سے کر ربا ہو 
کس س نی تکرے؟ 

وی نیت کا متام رل سے اور اس کا طریت ہے س کہ آدٹی اپنے ول یش مہ اراد ہکرس ےکہ دہ فلاں شس یا اپے بھائی با 
فلاں بین فلا ں کی طرف سے کر دہاسے اور اس کے ساتھھ ساتم ہے بھی تب ہ کہ زبان سے مہ الفاظ ادائکر ےکہ 
اے اللہ !یس فلا ں کی طرف سے بج کے لے عاضرہوں یا فلا ںکی طرف سے (ابنے با پکی طرف ے) یا فلاں بن فلاں 
کی طرف سے رہ کے لے عاضرہوں۔" 
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کتاب المناسکه .... سس (ZN‏ اور کی ت بت 


الہ ول کے اراد ےکی زان سے ان الفاظ ے ا ید ہو جا ےکی وگ رحل لے ر ادر مرو کے الفاظ زان 
سے کی اوا فرراۓ تھ. و اس سے معلوم ہواکہ رسول اللہ مز کے اسوہ پر مل کے پیش اظ ریت کے الفا کی زب سے 
ادائگی بھی چم ے۔ حقرات کاب ہکرام نے بھی زبان سے کی بیت کے الفا کو ادا فربایا تھا جییہاکہ نی مھم نے ا یں 
ا کی تعلیم وی کی ۔ حطرررت عحاب ہکرام ان الفا ظکوبائر آواز ے ادا رای اکر کے اڑا سنت ری ے اور اگر زبان سے 
الفاظ ادا ت ہکرے اور ممیت بی پر اکتظا مکرے فو ہے بھی کاٹی ہے۔ رق بدل کے تتام اھا يکو بھی ای طرح اداکیا جائے جس 
طح انان اپنے رق کے اعمال اداکر ہے من فلاں بین فلاں کے وکر کے !خی ملق بیبہ سے ہاں الست اکر بی تکرتے وقت 
ایک پار تبیہ میں اس خش کات ںکرے سکی طرف ے کر رہا ہو نو ہے اقل ہے اور پل تبیہ ای رح کے جس 
طرح رج اور عم وکرنے وائے لوگ کے ہیں تن : حاضرہوں میں اے الد ! حاضرہوں' تج اکوگی شریک نہیں میں مار 
ہوں۔ بے نک تام تر تریف اور انعام (و اان) ترا ھی ہے اور پاوشامت بھی تری ہی ہے۔ تم اکوگی شریک شیں۔ عاضر 
ہوں میس اے الد !می ماضرہوں؟ عاضرہوں اے مور( تی عاضرہوں)'' 

یی مقر ہے سے کہ ای طح لبیک کے جس طح وہ ای طرف سے لیک کا ہے او رکسی کا نام نہ لے ہاش الب 
صرف ابتقراء می ایک وف کمہ و ےکلہ ”فلا ںکی طرف ے ع کے کے ما فلا ں کی طرف سے رہ کے لیے ما فلا ںی 
طرف ے گر اور رج کے لیے عاضرہوں۔“ ہے اقل کہ اترام کے آقاز می ممیت کے اتر بی ہما جائے۔ 

کک جم این باز 


دو مل کااترام جائز ہیں ہے 


[ وال ] کیا رد چرں یا دہ گروں کا امام اندمنا ی ہے؟ نی زی ای کی شروط “عم اور وق کے بارے میں رشا 
فرائیں؟ 
جواپا ہے گج یں کہ ایک سال میس دو جچوں کا اترام باندھ لیا ہاے کیو پرسال صرف ایک بی رع ہار ہے۔ ای 
طح ایک بی وقت میس دو روں کا اترام باند نا جھی چائ ہیں۔ ایک ر دو آدمیو ںکی طرف سے بھی نہیں ہو سکم ای 
سح ایک رے میس دو آومیو ں کی طرف سے بھی حرام نمی باندھا ہا تک وک ولا کی سے الما ہرگ ثابت یں ہے۔ 
اور یہہ ورال اٹہ تال کی اس پکارکاجواب ہے: 

3 رنف الاس بج4 (الحج٢۲/‏ ۲۷) 

”لوگوں میں رج کا اعلا نکر کے“ 
اور اس کے الفاظ ے ہیں: 

ليك الُم بيك ميك لا شَرِیك لَكَ لبيك إن الْحَمْد وَشْْمَةً لَك وَنْمُلكَ 

ل شريكَ َك ا(صحیح البخاري؛ الحج» باب التلبية» ح:۹٤٥۱‏ وصحيح مسلمء الحج» باب التلبية 

وصفتها ووقتهاء ح:٤۱۱۸)‏ 

میس عارہوں' اے اللہ ! میس عاضرہوں۔ تی راکوئی شر یک مہیں۔ می عاضرہوں۔ بے مک تام تر اريف 
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کتاب المناسک ........ا7ام ادر رک نیت 
اور اعام (و احسان) ترا ہی ہے اور بادشاہت بھی ری ہے تی راکوگی شریک نہیں" 
ان سے زیارہ الفا کہا گی جائز ہے خلا آپ ہے کہ کے ہیں : 
لك وَسَعْدَيْك وَالَْير كله پيدَيْكَ وَالش َيس إِلَيكَ ليك وَالوَغباءُ إِلْكَ رَالْعَمَلُ حف 
عق تعدا ور ق 
”میں ماضرہوں اور ری فرما برداری کے لے تیار ہوں اور ہرخیرد خوی تھے می ہاتھوں می ہے اود برائیکی 
ہت تی طرف میں ہے۔ مس عاضرہوں اور ری جاب ہبی رخبت اور میرا کل ہے۔ یش بنلگی اور 
خلابی کا کہا رکرتے ہے چ عاضرہوں_'' 
تبیہ کا عم یہ ےکہ ہے ست کہ سے ج بک لا نے اسے دک ترا دیا کی وتک یم ںی د مرو کا اہر شعار 
ہے۔ اس کاوقت نیت کے بعد اترام باند نے کے ور ابعر ہے ج بک اترام باند ھن والا ھی ای ہہ ہو ججماں اس نے نماز 
بھی ہو بیز ہراس وقت تی ہکھنا چاہے جب سواری پر سوار ہو“ سواری سے ا رے“ اوی جگ بر چڑھ یا نشی جک بے 
اترے کسی او رکو لبیک کے ہو سے یا ساتییوں سے لے یا کی مو کام کا ار کا بکر شی یا فر نماز ادائکرے یا 
رات یا دن کا آغاز ہو اور ای طرح تقیراحوال کے ویر مواتع بر ککی۔ داد اعم۔ 
کک جم امن جبرین +8930 


اس ] کیا اتا مکی دو ہیں ادا کے بن بھی ملمان کار یا عهرے کات ام ی ہے کیا اترام کے ی ہونے کے لے یہ 
شرا س کہ اتا مکی نیت کے الفاط بلند آداز سے کے جانیں؟ 
جوب ارام سے پل نما اواکر اترام کے لیے شر میں بل ”کٹ کے ریک ہے سب ہے ادد روم ہے ہکم دل 
یش ری مار ےکی نمی ت کی جاسے اور زبان سے ہے الفاظ ادا کے جایں : 
کل َك عَمْةا 
”اے الہ یں ر کے لے جاظزوں ا 
اب کے: 
2 لك اسح سل انس باب ٹی الفزاد راتتراق م:1۷۷) 
سناے الد !میس خ کے لیے عاضرہوں۔" 
با اگر ترا کا ارادہ ہو و رح اور گرو دونوں کا زک کرے۔ جیساکہ نی اکرم ملا اور رات کیا کرام ےکی تھا. © 
یت کے الفا کی زان سے ادائگی رط یں ہے بک و لکی ممیت می کان ے۔ تہ ریہ کے الفاظ یہ میں : 
«لَْكَ الهم بيك بك ل شربك لك ايف الخد وَاقِمتةً لك وليك 
7 شرِيكَ ك٤(‏ صحیح البخاري» الحجء باب التلبييةء ح:۹٤٥۱‏ وصحيح مسلم؛ الحج» باب التلبية 





تق صحیح مسلم' الحج' باب فی الافراد و القرانٴ' حدیث :1232 
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کتاب المناسک ...... ١1۶م‏ ادرک نیت 


وصفتھا ووقتھاء (IIA:‏ 
یہ سے یکرم ڑکا دہ لیے جو چ بخاری ومسلم اور ویک رکتب حدیث سے امت ے۔ © 
ےت ژ ےہ امن باز تر تک ہے 


کیا اترام کے لے دو ر 5 شرط ہں؟ 


او آ کیاادام ے لے دو رکتیں شرا ہیں ما نیں؟ 
دو رگمتئیں اترام کے لے رط شی بللہ ان کے حب ہوتنے کے بارے میں بھی علاء میں اخاف ے۔ جمور 
نے اسے تحب قزار دا س ےکہ وضوکرے“ دو رکتیں سے اور تبیہ بڑھھے۔ ا نکی ونل بیہ ہ کہ رسول اف ڑم 
نے نماز کے بعد اترام پان رھا تھا۔ ن آپ نے ج اوداع کے موتح بر پل نماز ظبرادا فرمائی اور بچھراترام باندھاادر رای : 
«آتانی اللَیلَةَ آتِ من رى فَقَالَ: صل فی هذا الْوادي الْمبَاركِء وَثُلْ عَمْرة فی حَجَّةَ؛ 
- البخاري» الحجء قول الن إل العقیق واد مبارك: ح:١٤١٥۱)‏ ۱ 
”نج دات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے دالا (ججریل خی ) آیا اوہ اس نے کھاکہ اس 
مہا رک واوی میں نماز ڑھییں او ری کہ گرو رج میں (داخل) ے۔" 
یہ اس پا تکی دیل س ےک دو رکعت نماز بڑھنا شورع ہے۔ جممور ال عم کا بھی بی قول ہے۔ 
رر ال م کا ےکنا کہ ہے حدبیث اس م می تس نمی سک یکلہ اس جات کا اخال س کہ پدکورہ حدبیث میں نماز 
سے ھراد فرض نماز ہو اڑا یے عدیث اترا مکی وو رکعتوں کے ہار ے میں تس یں ے۔ رض نماز سے بعر اترام بائ رھنا ی 
اس جا تک دلبل خی ںکہ اعرا مکی دو خم ص رکتییں مشرو ہیں بلکہ اس سے فو ہے معلوم ہو کہ اگ رآسانی سے کن 
ہو رج با گرو کا ماز کے بعد احرام باند ھن افقل ہے۔ ۱ 
سس ا از سے 


میقات سے کے امام بائ رعنا 


میقات سے پل اترام باند نے کے بارے می ںکیا گم ہے ؟کیارٗ کے ممینوں سے پک یج کا ارام باندمنا کی ہے ؟ 
مکانی یقات سے یمه احرام باندحن م ںکوئی حرج نہیں شلا ہکہ صفائی ما لکر کے طا تف ے اام پاندھ 
ہیں نی تکریں اور تل بڑھنا شرو عکر یں ای طح الل مین کے لیے اپ ےگعروں سے ارام بائ ر نکی جار ہے ۔ ائل 
مر کے لے بھی چائز س ےکہ وہ جب مغ رکا ارادکریں ل اپ ےگروں سے کے دقت با دہ کی طرف سرکے کے ہوائی جاز 
پر سوار ہوئے وقت اترام انرم س قوراف ال ے۔ 


تن صحیح بخاری' الحج' باب التلبية“ حدیث : 1549و صحيح مسلم' الحج' باب التلبية وصفتها ووقتھا حدیث :1184 
إل الکہری:33/5 
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کتاب المناسک........ ا7ام اور کی نیت م 22 
ع کے ممیتویں سے کیل رج کا اترام پار ہنا خلا رمضان مس ر کا اترام بانرھنا ۶ ای ے حش علاء نے عکیا سے اور 
کھاج کہ ہے ایے بی ہے تھے آمل از وقت نماز اداک ری جائے کان شاب زیادہ سج بات بے ہ کہ مل از دقت رکا ا7ام 
اندرھنا یع ہ ےکیوککہ ٹیم نخس تل ہے لے ختصان دہ نی ہو المنہ طول عرصہ تک اترام ہاٹر کی وج سے محرم 
کے لیے رور دواری س ےک اسے عرفہ اور قران کے دن تک مرم رہناڑے گا اور اس می بت دشوارگی ے۔ 
ہچ این تین سے 





میقات کے انر ہے والا ص اتی مہ سے اترام باند سے 


جو خض میقات کے اندر ہاش پڑمہ ہو د کیال سے اترام بائ ے؟ 
جوا جو حص میقات کے اندر ہو تو دہ ابی لہ سے اعرام بانرجھ نے خلا ام سم اور ہکرہ کے لوگ اپے علاتے سے 
ادر دہ کے پاشنرے اپنے شرسے اترام بانلدھ س کیوککہ حدبیث این ععباس مش س کہ ن یکریم کلم نے فربایا: 


س 


ومن کان دُونٌ ذلك 5 أي دون المَوَاقیتِ سفن یٹ اما سم البخاري» الحجء باب 
مهل أهل مكة للحج والعمرة» ح: ٠١١١‏ وصحیح مسلمء الحج» باب مواقيت الحج: ح:۱۱۸۱) 
”جو میقات کے اندر رہتا ہو نو وہ دہاں سے 7۱م پائ ہے جماں سے لے“ 
اور ایک رواییت میں الفاظ ہے ہیں : 
یر 7 اهل خی مل ك 27 مِنُهَا)(صحیح البخاري» الحجء باب مهل أهل الشام» 
ح ۱١۲١:‏ وصحیح مسلمء الحج؛ باب بے الحجء ح:۱۱۸۱) 
دہ اپ نگ سے اترام باندھہ نے ت کہ ال کہ کہ ہی سے اترام بائدھ گا" 
ا ہے 





جو کی میں ہو وہ می بی سے امام باندجھ لے 


اس شی کے بارے می سکیا عم ہے جو لوم ترویہ (آٹھ زوایج) سے آمل می میس ہو وکیا وہ ککہ میس جاکر اترام 
اناھے با کی میں اترام باندھ لے؟ 
جو س می می بیٹھا ہو ناس کے لے عم شریعت ہے ےکم دہ می ہی سے اترام باندھھ نے۔ دال رد ! سے 
مہ میں جا ےکی ضرورت یں ہے۔ یہ جب وقت آے نو وہ اتی تہ سے رج کے لیے تل کہ رے۔ 

ا ھچ این باز ر 


ترویے کے دنع اترام بانرھا 


روہ کے دن مائ اترام کس ہہ سے پان هے؟ 
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کتاب المناسک ........ اام اور کی نیت ۹ 
علق زج سے اعم اھ ج کہ ددع سے موق بح سح ہر پان ما گرم 
لم کے عم سے الم میں اپنی انی ہاش گاہوں سے احزام باندھا تھا۔ © ای طرح جو شس کہ کے اندر مو دہ بھی ایی کہ 
رعش سس یھ جیب وہ ری سو سخ 

ف کان دونه i‏ من اهل حى اهل ك پُھلوںَ مها (صحیح البخاري» الحجء 

:باب مهل أهل الشامء ح:١٥٥۱‏ وصحيح مسلم» الحجء باب مواقیت الحج؛ ح:۱۱۸۱) 

”جو حص میقات کے اندر ہو و دہ ا گرہی سے اترام باندحھ لے کہ امل کل کہ ہی سے اترام باندھ 

کن 





کجسسنس وان از سے 


فضا اور کرکی راتے سے آنے وا اکب اترام پائ ر ھے 


ج اور رو کے لیے فضا رات سے آنے والاکب ا7ام پان ے؟ 
فضائی اور ہکری رات سے آنے والا بھی خی کے راستنہ سے آنے وا ےکی رح اس ونت ارام ہانرے جب 
وہ بیقات کے برای آئے با میقات کے آنے سے تھوڑی وب پچ اترام باندھ لے کہ موا یا کرپی جما زکی تیز دنر یکی 
وجہ سے وہ اطاط سے کام نے اور میقات سے اترام کے ارہ گزرے۔ وباللہ الو ۔ 

کک ھچ این باز 


حض لوک فضا رات سے ق کے لے آنے والو ںکو ہے فو سے ہ ںکہ وہ جدہ سے اتام باندجیں جک 
او دوسرے لوگ اس کا اا رکرتے ہیں آپ یں فی ری ںکہ اس متلہ میس درست با تکون ی ے؟ اللہ تعالیٰ 
آ پکو ار وثاب سے وازیں۔ 
چوا ال“ من ری اور خی سے رات سے آنے والے تام عاتیوں کے لے ضر ری س کہ دہ ال میقات سے 
ی ےت گی جات ےگ رس نا ضا ری رای کے اہ ار 
e‏ 
«هُنَّ َء وَلِمَن آئی عليه من غير ْله من اراد الْحَج رَالْعمْر1(صحبح البخاري: 
الحجء باب مهل اهل مكة لج رالعمرى ج o‏ وصحیح مسلم؛ الحج» باب مواقيت الحج؛ 
:۸1( 
AE‏ وو E OE‏ 


مین ما رہ کے اداد ے سے ان یقات ں زر“ 





ق0 صحیح مسلم' الحجٴ باب بيان وجوه الأحرام۔۔۔ الخ حديث :1214 
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کتاب ألمناسک ... .... م ادد کی بیت 


رپا چده نے ےا تن وت 
علادہ ان لوگوں کے لے بھی میقات ہے جو رق اور گرو کے ارادے کے خر وہاں آ یں روہال آ کر انھوں نے رخ ا گرو 
کرے کا اراو وک ریا ہو۔ 
ےس اش از سے 





ایک تنس نے از راہ مارت جدہ سے کا اترام بانرحا 


ایک شس نے جدہ سے رق کا اترام باندحا اور جب رع کے بعد دہ ینہ نچا تو اسے بتایاگ اہ آپ کے رج س 
نس ہے کیا اس صورت میں اس پر دم ہے یا س؟ 
ما گرو کا اداد ہکرنے دانے کے لیے ہے ضرددی س کہ وہ اس میقات سے با اس کے برابر سے انرام باند ھھے 
جن سے دہوگزر ر ہو۔ اکر وہ بقیراترام کے میقات سےےگزر جاۓ اور میقات کے ہجاۓ کہ کے قری ب کسی دو ری جک 
سے اترام پاند ھت فو اکر ایل م کے نزدیک اس پر دم لازم ہے۔ اور اس م سکوئی تک ی سکہ چرہ یقات کے اندر ے “ 
پیں جو خض میں سے اترام باندتاہے و د ہگویا شری میقات سے اترام کے بخ رتاو زکر آیا سے“ لیا ای کے ذمہ دم لازم 
ہے اور وہ یہ کہ برک ہے ماہ کا بچ یا ری جو رو داخت وای (دوندکی) ہو ذف کرے با اونٹ او ر گے کے سانویں کو 
7م می ذ کرنے کے بعد تم کے ماکان میں تقی مکررے جی اکہ این عباس افا سے ردابیت ہے : 

مَنْ نسي و لاک کا رت کا لبق دمّاا(موطا للإمام مالك» الحج؛ باب جامع الفدیة 

)۲٥٤/١١۹/۱ ء۲٥٦۷ ج:‎ 

”جو حص رج کاکوئی بی نے یکر ون مان ۔" وصلی الله على نبیتا محمد و آله 


وصحبه وسلم۔ 
افیش 
جو مخ ای رارادورج کے کہ آئے 75 خد 
اس مخ کے پارے می سکیا م ہے جو کک کرمہ ں کسی کام یا طازمت کے لے آیا ہو اور بچھراسے ر کرت ےکی 
فرصت بھی حاصل ہہ وگئی وکیا وہ انی مہ ہی سے اترام باندھے یا تم سے باب رعل میس جاکر اترام پائ رھ ؟ 
ج بکوئی خض کک کرم میں آئے اور ای کی رع ما عم و کی نیت نہ ہو بک وہ کی ضرورت سی رشت دا ری 
لاقالت “کسی ریش کی عیادت یا تجارت دغیبرہ کے لیے آیا مو اور کرای کار یا عھرے کا ارادہ ہ گیا ہو و اسے چاہ ی کہ رح 
کا امام و انی کہ ہی سے باندھ نے خا دہ کہ شھرکے اندر رہ رہا ہو با مضافات میں۔ اود اکر اس کا گے کا ارادہ ہو فو چھر 


اسے اترام کے لیے جدود عم سے باہ رع لکی طرف کنا گے کا خواہ م چلا جائۓ 'جعر انہ یا کی اور چ کوک رہ کے 
لے سنت باک داجب بی س کہ وہ ع کی طرف جائۓ جعیاکہ نی کرم ڑا نے خضرت ماش بی کو کم وی تھا پل جب 





0 صحیح بخاری' الحجٴ باب كيف تهل الحائض والنفساءٴ حديث: 1556و صحیح مسلمٴ الحج؟ حديث :1211 
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کتاب المناسک ... .امام اود کی نیت :1 

نموں نے عمرے کا اراو ہکیاکہ م ایی اور آپ کے بھائی حضرت عبرال رن ب کو گم دیاکہ دہ 1ك عم تسد 

مم سے باپ ی مج م کک جنمیں چننچہ گے کا اراد ہکرنے دالے کے لیے اجب بی ہے لین رق کا اداد ہکرنے 

واس کو چا کہ دہ ایک جگ دی ے اتام باندھ لے خواہ دہ یرود کے اندر ہو یا باہ رجیساکہ قل از میا نکیا ہاچاے۔ 
ہت ےت ےت ے این باز تے ےت ڪڪ 


ی لوگ اپنےگھروں سے اعام بائ ہیں 


گزشتر سال میں اپنے رشت داروں سے طا قات کے لے جدہگاادر داں ب قیام کے بعد میں نے کی بی کر 
کے میقات جدہ سے اترام باندھ لیا اور جج کے لیے ککہ چلاگیا نے ایک بھائی نے کے بای ا کہ جس نے کہ اعرام کے اضر 
میقات سے تجاو زکیاے الا کے ایک جافور ذ کرٹ چاہے کیا یہ بات ی ہے؟ ببلہ جدہعلاقالت کے لے گیا تادر را 
سے ردان ہوتے وفت یری نیٹ کی د 2 ×۔ وی رت ٤‏ جزاکم الله محیڑا؟ 
اجرابا ایا ار دیاش ے روانہ ہے وقت آ پکی نیت ر ک د نہ تھی اور ہہ نیت آپ نے جدہ س کی و ب رآپ کا دہ 
سے اترام باندسمنا کچ ے اور اس صورت می ںکوگی فدہ ہیں ےکی وکنہ ن یکریم می نے مواقیت کا تین کرتے ہوئے 
فرایا: 
اهن َء آي عو من خر افو گن راد الْحَج وَالمُئرٰة وَمَنْ کان دُوْنَ 
ذلك فمِنْ حَیْثٌ : lL‏ 





حتی آهل ٌ ہل کسر ی ا وا م ئل کا 
للحج والعمرةء ort:‏ وصحیح مسلم» الحجء ہاب مواقیت الحج؛ ح:۱۱۸۱) 

نارن کے نے ے ی ادان کے ے کی کان ک اھر ےدک دو ں کن ان س 

کدی ادد ان کا اد رو اراد ب ادد دان کے الہ ہوں لد اپ چک تی سے ارام یں کہ 
وی یر را 

ال حد یٹ کم یں ائل ہہ ام م رہ اوران ےو سب لوک رتل ہیں جوعدودئرم سے اہین 

مواقیت کے اندر رہ ہے ہوں۔ ہے لوگ جب بھی رج یا عحرہ کا اراد ہکریں فو ہے اپنے گعروں بی سے اترام 
باندعیں کے۔ وہاللد ال فتی۔ 

کے این باز سے ہے 


طول ورت کک عالت اترام میں رہنا 


| سول | سوال ] شس رمفان مس عرہ کے ل ےکی" میری دالدہ بھی میرے ساتھ ہیں ۔ وای جماز امیار گی کے اوی تھاکہ س نے 
اترام باندھ لیا اور ھم دہ س اتر پڑے ادر یمال ٹیگھے رہے کہ روزہ افظا رکرنے کے بعر شا مکو م گرو اداککرنے کے 
لے کہ کرمہ روانہ ہہوئے اور پهم تے گرو کی کیل سے پل اام نہ ارا تو سوال ہے س ےک کیا جدہ س رٹ وہر تک 
بحالت اترام یه رہ ےکی دجہ سے چ لازم ے؟ شای فرا یں“ جزاکم الله خیڑا۔ 
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کتاب المناسک ........ اترام کا لبان 8 
جب امروا تخ ای س ہے جیہ اک آپ نے اک رکیاہے و آپ پیا ج2ا وا 
سے ب لازم نہیں ےکی وککہ حر مکیلع ہے اجب نہیں س ےک وہ شال کے سات اہی سف رکو جا ری ر کے کہ اسے اس با کی 
اجازت ‏ کہ وہ رات می سآ رام یا ویر ضروریا تک وج 3ت ام کے پاوجووقیام کیک رک ے۔ وفق الله الجمیع 

این باز سس سس 


اترا مکالیاں 


جو ص اترام نہ ن ت ہو 


ایی خض رمضان میس کرو اداکرنا چاہتاے کان دہ اترام یں بن س کی دنہ وہ مور ہے اور اس کے پاتھ گل 
ہیں فوکیاوہ ان مول ےکیڑوں میس گرو اد اکر سکتا ہے؟ او کیا( ترام تہ بن ک کی دجہ سے )ا ےکفارہ اد اک ریہ وگا؟ 
چو یا اں انان جب ماس اترام نہ بین کک ہو تو و وکو وو سرا ماسب اور جائ لبا کان لے اور اس صورت میں 
ای م کے نزدیک اس کے لیے بے لازم ہ ہکہ ای ک ری ذ کر کے فقو میں تقب مکر رے یا نمف صاع فی کین سے 
صاب سے چے مسینو ںک وکا کھلا دے یا جن روزے ر کے سرمنڈانے پر تیا سکرتے ہوۓ اب گم کا اس مل میس بی 
نول سے چنا نہ ارشارباری تھا ہے 
ول لوا رو ےپ لنٹ ای کئ یک کرت آز وه انی یی ایی یڈ یبر از 
صَدَقَوَاَوص ل4 (البتر٢/١۱۹)‏ 
”اور جب تک ترا اپنے متام پر نہ مل جائے سرت منڈاؤ ادر اگ رکوگی تم بیس یمار ہو یا اس کے سرس کی 
رز کی ملیف ہو تام و را ے تو این ہے جس روڑے رتا سڈ رے ا تل یکرے۔"' 
اور کرم ملا نے ای کی وضاحت فربائی س کہ اس صورت میں ن روزے رکھنا سے اور صرق جر یتو ںکو 
نمف صام یکس کے حاب سےکھاتا کان سے اور تیان ایک بریی زر کرنا ے۔ © 
س وان کی ن 


لاس اترام ر خوشبو کا 


یت اور تبیہ سے پلہ اترا مکو خوحمبو لگانے کے پارے می ںکیا عم ہے ؟ 
چوپ ارا مکی چاررو ںکو خوشبو یں گان چاہے سنت ہے س ےکہ خوشبوپرن مشلا سر دا ڑھی ؛بفلوں اور مم کے باق ے پر 
گال جاے۔ اترام کے وقت لہا یکو خوشبو نہ کا ہا ےکلہ اترام باند عت والو کیلع ن یکریم مو کایے گم ے: 


0 صحیح بخاری' المحصر' باب قول الله تعالٰی (فمن کان منکم مریضا.... الخ“ حدیث: 1814 و صحیح مسلم' الحج' باب جواز 
حلق الرأس للمحرم...... الخ حديث :1201 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 








کتاب المناسک مض 


E‏ ا من الاب که زان وَل الو)(صحیح البخاريی: الحجء > باب ما لا یلیس 
المحرم من الثیابء ح \o4:‏ وصحیح مسلم» الحج› »> پاب ما بباح للمحرم بحج أو عمرة کی الخ 

ح: ۱۱۷ ومسند أحمد:۹/۲٤)‏ 

مکو ایاڑا تہ پنو ے زگفران اور و رس ا ہو_ "۵أ 
سنت ہہ ےکہ خوشمبو صرف م بر ای جا (اتام پر نہ لگائی ہاے) اور اگ کسی نے اتا مکو مح رک رمیا ہو تو اے 


دہوۓ بغیرنہ پش باکوئی وو سرا اترام ئن ے۔ 








جج این پاز 


اتا مکی چاور پن ک یکیفیت 


یہو ہوجو یپ نو ہت 
جو ای 6 نت بے ےکہ رم اد ےکی چا رکو دونو ںکنرحوں کے ادی ھکر کے ان کےکنارو ںکو اپنے ع کے او کر لے" 
چا ارم ٹلا نے ای طر کی ھا پل البتہ طواف تروم کے موتح پر اپنی چادر کے وس او ایی دانھیں نل کے یچ 
سے ا لکر اس کےکنارو ںکو اپ ہا سکندت پر ڈال لے اور دامی سکند س کو ناکر نے اور ہے صرف طواف تروم می 
ما عو کے لیے کل کرمہ میں آکر جو سب سے پسلا طوا فکیا جانا ہے“ اس کے ساجھ فاس ہے“ مرا طواف نروم سے 
سا جج رت جو س روت 
ا ےکن د کو نا رکتا ے و ہے لاف سنت سے ای طرح دونو ںکند عو ںکو ا رکیز بھی فلاف سنت ہے۔ 

سنت ہے س ےکلہ عالت اترام س چادر کے ساتم دونو کن رعو ںکو چمپایا ہائے' ال الہ رکوئی چچادر ار دے اور ٹن یا 
کھا کرات ا اپ بھائیوں کے مات ات سکرتے ہوئے اس س ےکن ھے گے ہوں و اس می کرای حرج نہیں لیکن نت ہے 
کہ جب چاور پش فدہ اس ےکن د ھوں پر اور اس ک ےکنارے اس کے سے پر ہوں۔ 


غ این باز 














رم کے لے ییا لی ونر بان ھن کا م 


]| مم عاقی کے لے تی ون کی ات کے لے ؟ پٹی یا لی پاند سن وکیا گم ے کیا ے جائز ہے ا اسے کی سا 
ا کا رر ہاگ 
وی ی ما ل وت بت می ںکوی حرج ہیں“ ای طرح تین رکو باند گے ی نق زی کی طفاظت کے لے ری یا ردال 





ویر اتع لکرنے می بھ یکو حرج یں۔ وہہ التوفق 








جم این باز 
ورس اسیک شش مک یگھاس خی کے ار ہے ننس سے رای کاکام لیے ہیں۔ 
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کتاب المناسک ا 


لیا اترا مکو تید یکرم 


| سوال | کیا رون کے لے امام کے لہا یکو تپ ر کر ہار ے؟ 
اواب ماس احا مکو دعونے کو رج نہیں ای طح اا مکو تید لکر کے اس کے جا وو سرا یا با دعلا ہوا 


اترام پنے میں کک یکوگی مرج ہیں۔ 
0898111 این باز سے 


حال اترام یں جرابول اور وستانوں کا استعال 


عالت اترام می چراہوں اور وستانوں کے استعال کے بارے سکیا عم ہے؟ اور ا سک کیا رمل ہے؟ 
جوب مرو کے لیے عالت اترام میس جرابوں اور موزوں کا استمال جائز یں ہے الب ےکہ اس کے پاش جوئے شہ ہوں 
کوک نی اکرم م نے فربایا: 
سی لم جد اقغلين قلس الک ومن تم جذ إزارا فيلس الکراپیل×صمی 
البخاريء جزاء الصيد» باب لبس الخفين ٠.‏ . الخ» ح:٤٤۱۸‏ وصحيح مسلم) الحج» باب ما بباح 
للمحرم بحج أو عمرة ... الخ ح:۱۱۷۹) 
”یں خی ہے پاس ہوتے نہ ہوں وہ موزے بان لے اور یں کے پاس تبتر نہ ہو وہ شلوار بی لے۔'' 
ہاں امت عورت کے لیے عالت اترام میں بھی مموزے اور بجراہیں یمن سکوی حرج یں کی وک اسا سارا دن پر دہ ہے 
اور موزوں اور جرابوں کا استعال اس کے لے ستر ہو شی کا موجب ہے اور ار عورت اپ کیو لکو اس تدر یچچ ل کہ 
جس سے اس کے پانؤں پمپ جانھیں و ہے بھی نماز اور خی نماز دونوں عالتوں میس موزوں اور چراہوں کے جا کان ہے۔ 
مر اور عورت دونوں بی کے لیے عالت اترام میں دستانوں کا استعال جائز ہیں ےک وکمہ بھی اکرم یکلم نے رم عورت 
کے پارے میں فرمایا سے : 
حا تع تقب الْمْخرِمَة ظا تن الازینا(صحبع البخاري» جزاء الصيد» باب ما یٹھی من الطيب 
7 الخ ح:۱۸۳۸) 
”گرم کورت نقاب استتعمال نہکرے اور وسا کے“ 
جب عورت کے لے وستانوں کا استعال عالت اترام میں رام چ و ھرد کے لیے ہے بالادٹی حرام مو گا ای وجہ سے ی 
علیہ الصلوۃ واسلام نے اس شف کے بارے میں راا ا سی ہو 
«إغسلوةٌ ہمَاء وسر وَكَشُنوُ ه في توء روڈ سط وا تقر اکا تنا 
فک اث بعت يوم ا لسم اپغاری جرا الضید باب الدرق پوت بر :ال 
ح ۱۸٤۹:‏ وصحيح مسلمء الحج؛ باب ما یفعل بالمحرم إذا مات ح ٠١١٦:‏ واللفظ لمسلم) 
ا سے بان اور بیری کے چوں سے اتر سل رو“ اترام کی روٹوں چادروں س کش رو ے ٹوشبو تہ لگا اور 
نہ اس کے سراور ر ےکو سائ وکوک اسے روز قیامت لبیک کت ہوۓ اٹھایا جا گا“ 
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کتاب المناسگ .......... اترام )ا پالں 
رکرو و و EE‏ و RSE oR‏ صظ 
ٹا سے روایت ے : 
ان اکان 0 ا ور الله یا م مُخْرمَاتٌ فإِذا حَادُوا بنا سَدَلَتْ 
إحدا جلبابھا م مِنْ راسا على و رجھهًاء قدا جاوزوتا کَشَتَنَاە(سٹن أبي داودء المناسك؛ 
باب في المحرمة تغطي وجھھاء ح: ۱۸۳۳ وسنن ابن ماجه )۲۹۳٥:‏ 
ما ے ےگزرتے تھے ہم رسول اللہ مل کے اتر عالت اترام مس تھی“ جب قا لے مارے قریب آتے و 
م سرسے دوٹنے گج کر پر ےکو چا یں اور جب دوگزر جات نے ہم پچھرچھرےکو اکر یاکرتی یں“ 
رار تی میں ہہ روابیت ای طح خضرت ام کیہ ٹیہ سے بھی موی ے۔ © 
سسستۓ اا ےم 





ورت کے لے عالت اقم میں چرالوں اور وستانوں کا استعال 


ورت کے لیے عالت اترام میں جرابوں اور وسٹانوں کے استتعال کے پار ے می سکیا گم ہے ۹کیا مورت کے لیے 
ارام کے لہا سکو اتا رنا ہار ے؟ 

وی ع رت کے ہے افضل ہے کہ وہ توتے اور جرابوں می ارام باندھھےکی دنہ ہے اس کے لیے افقل اور زیادہ 
ترو ی کا موحب ہے اور اکر مول کے لاس میں ہو فو ہے بھی کان ے اکر عورت نے احا مکی الت می جر اہو ںکو پا ہو 
اور برا نیس انار رے فو اس میں مھ یکوئی مرح یں جس اک کی آدبی نے عالت اترام میس جوتے پیم ہوں اور برجب 
چا انی انار وے تو اس م سکوئی حرج نہیں“ لکن عورت کے لے ہے ما کہ وہ عالت اترام ش وستانے چم 
کیوککہ رم عورت کے لے وستانے کے اور چرے بر نقاب ڈال ےکی مانت “ای طرع برقعہ وغ استما لک ر ےکی 
ھی مانت ب وکل رسول اللہ یم نے اس سے تح فربایا ہے۔ کور تکو پاب ےکہ وہ تررم عردو ںکی موہود اور 
بے مر می مس امس لہچ موس ہی 


ب یف 


هَانَ لان اون با وحن مح رَسُول الله لا مُخرمَاث فَإذَا حَاذوا بنا سَدَلَتْ 

إِجَدانا جِلَببَھَا من اط غل رجھهاء قا 0-0 کشْفَْاا(سٹن أي حرف الک 

باب في المحرمة تغطي وجھھاء ح:۱۸۳۳ وسنن ابن ماج )۲۹۳٣:‏ 

7ے مارے پاس سےگزرتے سے ج بکہ تم رسول اللد یم کے جمراہ حالت اترام میس ہیں“ ت لے جب 

مارے قرب آتے نو ہم رسے دو ےک و مج کر چرے پر لک یں اور جب تقاف گزر جات فو تم اپ 

ور ےک تار ارت شھیں."' 

مردوں کے لیے یح تول سے مطابق مو زوں کا ینتا بھی جائز سے خواہ وہ کے ہوۓ تہ بھی ہوں جب جممو رکی رائے ہے 
ہے کہ انہیں کاٹ نے کان ع بات ہہ سے کہ جب جوتے نہ ہوں تو موڑوں کو کنا لازم یں سے کیرک 





© سنن دارقطنی؟: 294/9 ح :2738 
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کتاب المناسک 





بی اکرم لم نے وگو ںکو عرنہ میں خطبہ دپیے ہوئے ار شار فربایا تھا: 
«مَن لم يج اين ليبس الین وَمَن لم جذ را فيب المَراوِیل/(صحیح 
البخاري» جزاء الصیدء باب لبس الخفين ... الخ ح:٤٢۱۸‏ وصحيح مسلم) الحج؛ باب ما بباح 
للمحرم بحج أو عمرة ... الخح؛ OVA:‏ 
متس ہے پاس جوت نہ ہوں نے وم موڑے کان نے اور یجس ہے پاس خبند نہ ہو نو وہ شلوار بن نے۔'' 
اس حدیث بی آپ نے موزوں کے کا کا ۶م ہیں وا تو اس سے معلوم ہو اک کے کیا عم مضو 2 
ت ان پاڑ س 


کور تکاعالت اترام میں جراڑیں پش 


می عالت اترام میں سیاہ رک کی جراہیں کی ہوں جاکہ میرے پاڑں پمپ جائیں اور پرا یں جرابوں کے 
سات میں طوا فکرتی اور نماز بڑھتی ہوں“ لان بے س ےک مایا کہ اس سے اترام پال اور دم لازم ہو جات ے' للا 
ناب س ےگزارش ےکلہ آپ میری ر شای فراش کہ عالت اترام“ طواف اور نماز س ان جرابوں کے اتال کے 
پارے می ںکیا حم ے؟ جزا کم الله حیڑا۔ 
ہے ایک ممایت پندیدہ اور تیل تاتش گل ےکی کہ اس میس ست ری بھی ہے اور اسباب فت سے دوری بھی" 
جس مخ نے آپ س ےکھا س ےکہ اس (جراہیں بی کی دجہ سے آپ پر دم ہے و ا کی ہے بات لط ےکی کہ محرم 
عورت کے لیے صرف دستانے ییننہکی عمانعت ہے عورت کے ليیے پاوں می جرائیں پش کی عمانعت یں ہے لہ اسے 
طوا فکرے اور نماز زع ہوۓ جرابیں ضرور استعا لکرنا چاہے اور اکر وہ اباط کے سات ھکشارم لپاس بی نکر طواف 
اور نماز یں اپے پاؤ کو چھپا لے ن برک یکوک حرحع ہیں ۔ جنرابوں کے لے کائے کک تا ہونا شرط ہیں بل ہکسی بھی رک 
کی جراڈیں اتا کرم اتر ہے بشر یہ ان سے پاؤں چمپ جاھیں۔ اللہ تحال س بکو تن ہر چک کی نول عطا فریائے۔ 
انه سمیع مجیب۔ 

تی ی این باز ہے یجہت 


عورت ج نکگڑوں یس چاچ اتا نرہ مت ہے 


| سوال | کیاعورت کے لیے ىہ جات س کہ وہ نکپڑوں میس چاچ اترام باندھ ے؟ 

إل عورت کے لیے بے جائز ہ کہ دوج نکپڑوں جس چاہے اترام باندھ لے اس کے اترام کے ی کوئی صو 
لاس نہیں ہے جع ۔اکہ اض عام التا س کاہے خال سے لن افقل ہے س کہ اترام میا مباس خوب صورت اور جاذب لظرنہ 
وکوک ایام رج میں عورتوں کا ھردوں کے ساتھ بھی یل جول ہو جاتا ہے ازا عورتوں کے لے افل ہے س کہ ان کا 
لاس خوب صورت اور جازب آظرنہ ہو بللہ عام سارہ لای ہو جو نتت اتی نہ ہو۔ 
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کتاب المناسک ... ...... ممنوعات اترام 


مردوں کے لے اقل ہے س کہ وہ فی رکپڑے اعام کے لیے استعا لکریں ا و تہ 
کپڑے ہوں فو یکو حرج خ٠‏ ںکیوملہ حدیث سے عابت ہ ےکلہ رسول الد یکلم نے بر ریک کی چچادر زب ن فر اکر 
طوا کیا تھا نا ای طح آپ نے کے رٹک کا ترام بھی استعال فرایا تی ماحل کلام ہے ہے کہ اس سکوی حم 
می ںکہ حرم سغید کے علادہمکسی اور رٹک کے احرا مکو استحا لکرے۔ 
سے 6 فی اؤ ‏ ا 


ممنوولت ارا 


و ہکون ی اشباء ہیں ن سے حرم کے ے اتا بکرنا واجب ے؟ 
رم کے لیے ان نو اشیاء سے اجقنا بکرنا واجب ہے جو علاء نے بیان فرباگی ہیں اور دہ ہے ہیں : 

() لو ںکو کٹھا۔ (م) باخنو ںکوکاٹھا. (۳) خوشیو استعا لکرنا. (م) لے بمو ےکڑے بپہلنا۔ (۵) س رکو ڈڑھائنا۔ (ا) شک رکریا۔ 
(ے) یوی سے ی تکرن۔ (۸) کار کرت اور (۹) عورفوں سے مہا شر تکرنا۔ (ہہال میا شرت سے عراد صحبت کے علادہ وکر 
امور شلا پوس وکرو ہیں۔) 

ان تام اشمیاء سے مر مکو عطال ہہونے تک اجقنا بپ کر پاے؛ لل اول یں جماع کے سوا وکر سب امور لال ہو 
جاتے ہیں۔ اور جب کلل مال بھی عمل ہو جا قذبچھرجما عکرنا بھی عال ہو جانا ہے۔ 

ست امن پاڑ سن 


ممنوعات اترام اور ان کی اقام 


ممنوعات اترام اور ا نکی اقسا مکو نکون ی ہیں ؟ 
چواب منوعات اترام و یں : 

0 ریا م کے بال موننا۔ (۴) پاھ اوہ پاؤں کے اتن کانھا۔ (۳) مرد کے لے کے ہو ےکڑے پنیا مل فیس * 
لوار تار (ماگیا“ ج نیان“ اء (شیردالی) اور تہ وکرو (r)‏ رک یئ دا ی چڑوں شا امہ اور اول ونر کے سار 
ڈھاننا نین سربر چستری یا مہ ہو یا سامان وترو اٹھاا ہو تہ اس می کو حرج ہیں۔ (۵) خوشبو ی استعال اس سے مراد پردہ 
سے ج سکی بو عطرین ہو اکستوری گاب“ پول اور دنر تتام عطریا تکہ ا کو عم ی لباس میں استعا کیا جا" ہوٴ(+) 
خی کے جانوروں کا شکا رکرنال کیو“ سرطاب' گور“ چڑیا درو با ہن “پیا ڈی تارا نیل گے سانڈا مرو ادر دب دخیرو۔ 
زا محرم کے لے س یکر نا حکرن ا کی نکاح میں دی جن جاتز ہیں ہے۔ (۸) بیو یا لونڈی کے سا صحب تکرنا۔ (۹) 
بت کے علادہ در امور شا شوت سے بوس لینا یا گے لکنا وہر ام ہیں۔ 





7 سنن اہی داود' المناسک“ باب الاضطاع فی الطراف؛ حدیث:1883و جامع ترمذی؛ حدیٹ : 859- 
تق صحیح مسلم' الحج' باب جواز دخول مكة بغير احرام'حدیث : 1358 ۔ 1859 
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کتاب المناسک e‏ موعت اترام 


ان یس سے مکی پا اشیاء یس سے اک رکسی کا اد کا بک رلیاجائۓ و ند لا ژم ے کے 7ی 
شکار ویر کی سورت میں اس طرح کے چاو رکذ ئکرن ہو ا“ کا دیرو کی صورت می قدیہ تو یں ہے لیکن اس سے رن 
ال ہو جا گا اور مباشرت ونی کی صورت میس رج نے اگل نہ ہو گا البظہ دم دیتالازم ہو گا۔ 
سیت این رین کم ا 


۱ بمال کی وج ے 7 نوخ کا کیا ار تا پکرنا | 


| سول | جو خض جمالت یا نیا نکی وجہ سے ان نو مم کے ممنوعامت میں س ےکی ایک کاا رکا ببکرے فو اس کے پارسے 
ل 
اچوا ج خخس بھو ل کر بال یا اشن کاٹ لے ن اس می سکوئ یکناہ ہے تہ فدہ اسی طرح جو خس بھو ل کر خوشمبو کے 
ا سرڈھانپ لے یا علا ہو اڑا بن نے فو اسے بھی الد تدای نے معاف قرا ریا ہے “کیوکلہ اٹہ تعالی نے اپنے ہنرو ں کی ہے 
رعا قول فربائی ے: 7 
رسا لا راذنا ا ان يتا از كان 4 (البقرۃ٢/٢۲۸)‏ 
”سے ہمارے رب ! ار ہم سے بعول یا چ وک موی ہو فو ہم سے م اہ ن ہکرع۔“ 
اور یم کم میں س کہ الد تھالی نے اس دعاکو قول فرالیا. © 
بی زار شاد ہاری تھا ے: 
ل وک مرکم جاح فيما اخطلام ید لاکن کو ا سد تفا وک (الأ؟حزاب٣٥/٥)‏ 
il My‏ 


اور مریث س ے 





إن الله وضع ع امي السا وَالنسْيَانً (سنن ابن ماجه» الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» 
ح٤٤٤ (۲٠‏ : 
”بلاشبہ ال تعالی نے مب ری امت کے خطاو نیا نکو معا فکر ویا ے۔'' 
شکار کے بارے میس جہو رکا فیصلہ ہے س کہ اسے ا سکی شل جافور ذ )کرم ہو گا اور شکا رکرنے وانے ے ہہ تفصبیل ہیں 
پت ےکہ اس نے جان بو ھکر شثا رکیاے با ی سے لیکن اس مہ مس بھی شای ی بات بی س کہ جو خصس بحو لک ریا 
ازراہ الت شک رکرے فو اس پر ت ہکوئ یناہ ہے اور تہ قدیے لازم کی وکل ارشاد ار ی تعالٰیٰ سے : 
۲ء ومن فلم نک معدا (المائدة: )۹٥/٥‏ 
”اور جو م س سے جان اوج ھکر اسے مارے۔"' 
رم کا زی ںکرنا یم خی ہو گا خواہ دہ جال کی وجہ س ےکر ربا ہو کان ای کول فدیہ نمس ہے۔ کیت اور 
مباشرت می جھمور کے زدیک فدہ سے خواہ اس نے بحو لکر بی ہے کا مکیاہ وکوک اس کا تعلق رو حخنصوں سے ہے اور ہے 


3 صحیح مسلم'ٴ الایمان' باب بيان تجاوز الله تعالٰی عن حدیث النفس الخ حدیث : 126 
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کتاب المناسک ...وات اھام 


بات ایر ےکہ دونوں یی بحول ہا اور اطاط کی ای میس کہ اس کا فدہ اد کیا جائے TT‏ 
ن نھ کان ی ی د ا 
ماس جر 


اترام بالرح ے یہ بال کا 


3 وا ] می ید نے رےکاتام ند ھا کان اس نے تام سے باہ رٹ ادر لاس اترام چ سے پلک بل وٹ 
دلے وکیا صورت میں اس پر ہے واجب ے؟ 

جوا اس ع سکوئی حرج با ریہ ویر خی سک کہ پلو ںک کٹا یت اترام عق ہونے کے بعد مخ ے لیکن اس صورت 
میں جرکورہ عور کی نہ ابھی تک ممیت منعق شی اور نہ اس نے ابھی کک لمباس اترام بی پہسن تھا زا اس می ںکوئی مرج 
نی اکر اترام شرو ںکرنے کے بعد ازداہ جمالت و تیان ال اکرکی ےب رک یکوکی فندبہ لازم نہ تھاکی کہ جما کی وجہ سے 


وہ معزور تور ہوگی۔ والیّر م 











س ای جن 


چا تکی وجہ سے اترام کے بعد با ل کا 


ایک مخ نے عھرے کا اترام باندعا' اترام کے بعد اسے باد آی کہ اس کے لیے تل کے پالو ںکو صا فکرنا 
واشب ہے“ الا اس نے اشٗمیں صا کر دیا اور یمر گرو کے لے پل باو وضاحت فر ںکہ اس کے بارے می سکیا گم 
ے؟ الد تقمالی آ پک | ج وناب ے نوازے گا؟ 
اترام میں بل کے پالو ںکو کاٹ یا اکھاڑنا داجب یں ہے“ ہلل تب ہے ےکلہ ارام سے پیل انیس کیا را 
جا کی یاک زس صافکر دیا جا ای طح مو چچھو ںکو کنا باخنو ںکو تراشنا اور زمہ ناف پالو ںکو اترام سے پل 
صا فکر بھی تب سے بغر طیگہ ا یکی ضردرت ہو یزیاد رس کہ اترام کے ونت ہے امور لازم شی ہیں بکد اکر اترام 
سے پل مگ ریا راستہ مہ ںکسی ج ہیں سراخجام دے نے و پچ ربھی فی ہے۔ 

عم شرت سے ناوا تفی تکی وجہ سے کو رہ بالا خض نے اترام کے بعد جو ل کے پلو ںکو صا بک لیا تو اس می ںکوئی 
ندیہ وغیر: یں ہے اسی طح اترام کے بعد اکر حرم ممنوععات میں ےکی کا ار کا بکرے لپ ھکوئی نریے نی سکی کہ ارشار 
پاری تعالیٰ ے : 

را ا تا يسا ان متا او لماک (الیق (۲۸٦/٢٢‏ 

اے ہمارے رب !اگ ر ہم سے بھول یا چوک موی ہو9 ہم سے مو اغزہ ن ہکر۔"' 

اور میٹ سے مایت کہ یکرییم ڑم نے فرب اکہ بے شک الد با و تحال نے اپنے ہنرو ںکی اس دعاکو شرف 
قوایت ے از کی ے۔ © 


تن صحیح مسلم' الایمان' باب بيان تجاوز الله تعالٰی عن حديث النفس.... الخ“ حدیث : 126 
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حم کے صرکے بالوں کارا 


ار مرخ عورت کے مس کے بال ازخ گر بای ت اس کے بارے می ںکیا عم ہے؟ ۱ 
گر مرم کے سر کے بال خواہ وہ مرو ہویاعورت' وضو میں س رکا ض حکرتے ہو یا س لکرتے موس ےکر جامیں نے 
ہے صان دہ یں“ ای رح اگ رم دکی وای یا مو پھوں کے با کر جایں یا ناشن ونیو ٹوٹ ہیں نے چھ یکوئی تع نیس 
اریہ جان بوچ ھکر ایا ت ہکرے۔ پل البتۃ عمانعت اس بات کی س کہ رم جان بوچ ھکر بال یا ناشن کان عور تک و بھی 
جان بوج ھکر بال یا ناشن ویو یں کے چا لیکن جو بال وظیرہ ازخ گر جایں تو ہے مردہ بال ہوتے ہیں جو کت و برو 
گر جات ہیں اور ان کاگ ری اقصان رہ یں ہے۔ وائل اگم ۔ 

فقو کی 


ان شاء اللہ آپ کو دیہش 


میس نے دو سال پل فرییضہ“ رج اداکیااور سے مرا یسلا رج تھا“ عرفہ کے م دن یس اللہ رب ذوالپلال کے حضور 
واش مروف تھا نے یری آکھھیں اح گبار یں اور جب دعا سے فراغٹ کے بعد شس نے اپنے آنسوؤوں سے تر بے پر 
اھ برا میرے پاتھوں میں عو ںکی پلگوں کے دو پل آگئے' ہے بال قصدد ارادہ سے یں و ڑے تھے (بکلہ ہے ازخودگر 
ے )وکیا اس کے لس ےکوی فندیہ ویر لازم ے؟ 
اللہ تعالی مارے اور آپ کے عم لکو تبول ےآ پکو اج بے بایان سے تواڑنے اود آپ کے ا یخن 
ضوع اور مل ک واب عطا فرہاسے ےے آپ نے اللد تھا یکی رضا کے ححمول کے لے سرانام دا ہے۔ آپ نے گھو ںکی 
یں کے پالوں ک ےگکرتے کا جو وک رکیا ے فو اس کاان شاء ائڈ دکوگی نہ ہے ہیں ےکی لہ آپ نے فقصدد ارادہ سے ان پالوں 
کو نہیں کاٹ خطاء و نیا نکو ارہ تھا نے معاف فرا را ے۔ وفتک ال ۔ 
س این مرن ا 


نان پر مواغذہ یں 


ایک لمان نے عمرے کا اترام باندحا ا ی کی عادت ہہ کہ دہ سورج پچار کے ونت اپنے بالوں س ہا چم 
رہتا سے بحو کر عالت اترام می بھی اس نے جب اباب یکیا تہ اہی سک ےکی با لک کے وکیا اہی صورت می کو یکفارہ ہو 
ك 
اس برکوئ یکفارہ خی ںکہ ال تال نے اپنے مومن ہنروں کے بارے میں فرایا ہ کہ وہ دعا ےک رے ہیں : 

3 راا تَا دسا ان کت از نا4 (الہترۃ٢/٢۲۸)‏ 

سے مارے رب !اگ رم سے بھول یا چ وک ہ وگئی ہو فو ہم سے ماخزہ ن ہکرنا۔" 
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کتاب المناسک 7 ممنوعات اام 


اور اش تخا نے اسے دو ںکی اس دعاکو شرف ت 727222702 7 
کہ الد عانہ و تفای نے اس دعا کے جواب میں فرمایا: 
قد فَعَلْتُ/(صحیح مسلم الإیمانء باب بیان تجاوز اللہ تعالی عن حدیث النفس ... الخء ح:١۲٠)‏ 
میں نے ی یکر دیا“ ایی میں مواغذہ نی ںکروں گا۔) 
ہت ےک غ این باز ے ‏ ہے 


کے ہو ےکڑل ےکی عد ینرک اور اترام کے سے شلوار 


| سوال | کے ہے لیا کی حد بنر ی کیا سے ؟کیا آ ج کل استعال ہونے والی شلواریں اام کے ئچے استع ل کی ہا کن 
ایا خس حص نے رع ا رو کا اعرام باندھا ہو اس کے لے شلوار ونیو اکوفی اور لا ہو اڑا ینتا جائ ہیں سے“ نہ 
رر وت تک 
یپ چھاکیاکہ مر کیالباس چٹ ا آپ نے فرلا: 

رل الل اممائ 2 ہے ہے ولا البرَانسَء ولا الْخْمَافَ إو 


- 


أا جد تَعْلينْ فر" خَفَين و E‏ نا من ٤‏ الْکعَْينا(صحیح البخاري» الحج 
ا کی الس ا ٠٥‏ وصححح مسلم الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 
ہے الخ ح:۱۱۷۷) 
از اس عماے لواریں' ٹوبیاں اور موزے نہ پے ٴا گل رک یکو جوتے نہیں تق وہ موزے بین لے 
اور ا یں کول کے نے سے کاٹ نے۔ ِْ 
اس سے اگ کو یا سیق معلوم ہ وکیا ہو کاک و ہکون مہا علا ہوا لیاں ہے“ جو حرم کے لے استعا یکر ممنوع ے۔ 
رکوہ عدیث سے ہہ بات دانع مو یک لے ہو سے لیا سے مرا وہ لیا ہے جو مارے بد نکی پاش کے مطالق 
سلا یا ہٹاگیا ہو جی ےک فیس یااوہے کے تصف حصہ کے لے ب گیا ہو یے بنیان وغو با گے حصہ کے لے خلا شلوار وخر 
اور اس کا بھی وی گم ہے جو صرف پا کے لے بتایاگیا ہو خلا دستانے با پاؤں کے لے بن گیا ہو خلا موزے۔ ہاں الہ 
جوے نہ ہوت ےکی صورت میں مو زے استما لک ر کی اجازت ے اور کیج تول کے مطاات موزوں اکا بھی لازم یں 
Ry‏ 
راي : 
س ل جد اَعليْنِ فليلبس الْحْفَیْن ل جد إزار فلس السَرَاويل» (صحیح 
لقاع ج فک اب ہی قح ا 7 ح۸ وصحیح مسلم؛ الحج؛ ہاب ما پیا 
للمحرم بحج آر عمرة ... الخ ح:۱۱۷۸) 
نے جوتے ئ لیس ' وہ موزے بن نے اور سے تبتر نہ لے وہ شلوار یھن نے" 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 





کتاب المناسک ... ...... ممنوعات ا17 


ےر ےر رر چوس 
ے اور کی حدیث میں جو کا کا کر سے نے دہ اس جدیٹ این عباس لٹ کے پیش نظ روغ ہے۔ ہے ماگل مر کے 
جو انے سے ہیں جماں تک ری یا عھرے کا اترام باند سے والی ورت کا علق سے فو اس کے لے شلوار اور موڑے وترو چنا 
مطل جائز سے لان اس کے لیے نقاب اور رستانوں سے استعا لکی عمانعت ہ ےکی وتک ن یکریم موم نے اس سے مع قرالا 
سے © جعیس امہ حدبیث این رقا جس ذرکور ہے لکن ای عردوں کے سان اسے اپے چھرے اور پاتھو ںکو نقاب اور 
رستانوں کے سوا کی اور چنزضلا دوپنے وغیرہ سے چچھ پا لدنا چا یے۔ واش ولی اتوق ۔ 
ہہ چم این بز 


چرالر کی وجہ سے لوار میں اترام پاٹرھ لیا 


کیک سال لے میس رو کے لی کیا نو کے مض شرا زط کے بارے میں گم نہ تھا میں نے جب میقات سے اترام 
نراف جال تکی وجہ سے اترام کے نے یر بھی بپھن لی“ جب میں رہ سے وای آیا وض لوگوں نے جای ا کہ ہے جاتر 
نہیں اور جب کے ہے معلوم ہو کہ ملا ہوا لاس جائز نہ نانو میس نے اس سال پھر گر اداک لیا سے فو پکلے جو میں نے مات 
اترام س ملا ہو اکپڑا ھن لیا تھا وکیا ا کی وجہ سے گے بے مھ لازم ے؟ 

اچوی آپ بر ب لازم ی یوک آ پکو شری کمک م نہ تھا اس ممنوع کام کے ا کاب میں جات کی وج سے 
آپ معردر ہیں“ فدہ اس س کے لیے ہے جو ایا کام جات ہوئۓ اور قصددارادہ ےک رے“ آپ کے لیے عرے کا 
اعادہ کی لازم یں کی وتک آپ ن ےکوئی ایعاکام کیا ی سے ر فاد م وکیا ہو“ ايزا آپ کا دو سر مر آفل غار 
ہوگا۔ 








.ہس چم این تن سے 


ان بوچ ھکر شلوار یں اترام پاندھ لیا 


میقات کے پاس میں نے رق تی یت سے گے اترام باندح لا کار خت جماکی وجہ سے شلوار نہ انار" 
اور ای ات ام س نس میں میں نے پچ شلوار بھی پنی ہو گرو ار اکر لیا اور جب بج کے لیے اترام پاندھانو تھے معلوم 
ہواکہ ال وقت شلوارپہننا میری تی ے اناج اداکرتے کے لے میں نے دوران اترام بی لوار اجار ری۔ اپ سوال 
ہے ےک گرو اداکرتے ہوۓ شلوا نہ ار کی وجہ س کیا کے پر یھ لازم ہے جبکہ رج اداکرتے ہوئے میں نے اسے ان 
دا تھا۔ کے لم تی اکہ سلا ہوا پڑا یمن سے اترام اگل ہو جات ے لان جعیساکہ میں نے وک رکیاکہ شرت جاک وج سے میں 
نے ای اکیا تھا اور ہے مرا بھی پار رج و گرو تھا اور اب ا سک وکئی سال ہو گے ہیں“ امیر سے راتما فاس کہ جج کیا 
ا پایے؟ 





ن0 صحیح بخاری' جزاء الصيد' باب ماينهى من الطیب للمحرم والمحرمة' حدیٹ : 1838 
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کتاب المناسک .......... نوعات ارام 5 
یا جان بو چ ھکر ای لبا یکو برقرار رک نکی وجہ سے آپ پر فدہ واجب ہے کان یاد ر ےک E‏ 
ہے تن اج سد le‏ 
ہے ما ایک یری ز کر وی جائے' ان مس سے جو ندیے بھی اداکریں دہ یع ہے لیکن ضردری ےک بر ی وشت کیام 
ک ہکرمہ میں عم کے مکیفوں میں تی مکیا جائے “ج بک روزہ پر جکہ رکنا م ہے۔ اترک وج سے آپ کے لیے اس 
کے علادہ اور یھ لازم یں ہاں البتہ اس قدر طول برت میں اس مسلہ کے بارے میس سوال نہ پچ ھکر آپ نے بت 
کوت کی ہے۔ 








بڑھ ھ- این رن 


| مول کے کپڑوں میں امام 


| سوال ] بس نے اس سال رمضان کے آغاز س عرہ اداکیا نرہ ون قا م کیا اور میں نے عرہ اس ےکیڑوں ہی مم ںکیا۔ 
جب مم میں بنا جس نے تیب اچ رک تیت سے دو رای ہیں“ میٹ اللہ ک ےمگرد سات پچگر لا اور ا کے بعد 
عقام ابرائیم پر وو رکت٘ییں پڑھیں؛ پچ ری کے سات پر لگائے اوہ اس کے بعد یں نے با لکٹوا یئ وکیا مر یہ حل ی 
ے؟ 

آپ نے اپے سوال میس گرو کے جوانے سے جو کیا ہے آپ پر بی داجب تھا" اس کے علاوہ اور یھ وجب 
نی تھا بشرطیلہ آپ نے میقات سے اترام باندھا ہو ال اتد آپ نے مد ام می داخل م وکر طواف سے پد تی 
و ومووریجو۔ جوجیہ موہ وسو وی 
ےک ار کن ہو نو وہ طواف سے آنا زکرے۔ آپ نے جو ہے دک کیا کہ آپ نے اپ ۓکیڑوں ہی میں اام پانرے لیا 
تھا اکر اس سے آ پکی مراد اترام کے دوکپڑے ن چادر اور تمبند ہیں“ ہیں آپ اس رہ سے لے عمرہ میں بھی استعال 
کر گے ور اور گرو میں ان کے بار جار استعا لکرنے سکوی حرج نہیں“ ا یں کی او رکو استعال کے لیے دنین میس بھی 
کوئی حر یں۔ اود ار آپ کی مراد ہے س کہ اھا مکی خصو چادروں کے ہجاۓ آپ نے مول کےکیڑوں ب یکو لور 
ارام استعا لکر لاڈ یہ آ پک ی ہے اس طرح آپ نے عمنوعات اترام میس سے دو کاموں کا ا رکا بکیا اور وہ سے کل 
ہوت کیڑو ںکو نتا اور رکو ڈھاننا ار آ پکو اس کا علم تاک ىہ کام اترام میں نوع ہیں و ا نکی وجہ سے آپ پر دو 
ندیے لازم ہیں ان مج سے برفدیے کے طور بر یا او ا یجکری ذ کی جاتے جن سکی قریائی جاتر سے یا چے ینو ںکو ضف 
صاع یکس کے حاب سے جور یا آپ کے شمرمیں جس خوراک کا مول ہو دہ رے دی لیے یا جن روزے کہ لیے 
ہیں“ دوفو ںببکریوں او رکا ےک وک کے مصکییفوں ہیں شی مکر ریا جا اور اس میں سے نہ خود با ھکھاا جاۓ اور نکی 
کو بریے دیا جائے' روڑے پر جک اور ہروقت ر کے ہا کے ہیں اور اگ رآ پکو عم شریعت کا علم نہ تایا آپ نے بحو لکر 
ای اکیانے چ رآپ رکوئی فر لازم نی سے“ إں لت دوٹوں ماتوں میں لوہ و استغفار لازم ہے" زی کہ عم زم کی مکیاجاے 
کہ آ تند ے کام یں کیا جا گا جو اترام کے قاضوں کے مان سے وياله لی رصلی الله على خمد 


نوی ی 
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کتاب المناسگ ........ موعات ا7ام 


حر کاجوتے با جراڈیں بنا 


مر محرم مرو یا ورت جوتے یا جرایں بال کی وجہ سے با ہاکے ہے یا بحو لکر بن لے وکیا اس سے اترام 
بای ہو جاۓ گا؟ 
جوا مرد کے لیے سنت بے س کہ دہ عالت اترام میں جو سے اتا ل کر ےکی وتک خضرت م نے نرا سے 

الِيْحْرم ُحدئ ف زار ورداءٍ وَنَعْليْن» (تلخیص الحبیر :۲/ ۲۳۷) 

”رمک چا کہ دہ چادر ند اور جوقیں میں ارام پانر ھے۔'' 

ایز اففل ہے س کہ اترام میں جوتے استعال سے جئمیں جاکمہ م اوگ ری ادر سردی تیر سے ئک گے ال رکوئی 
اترام می جوتے استعال ت ہکرے و چک یکوئی رج نہیں اک رکی کے پاس جوتے نہ موں نو وہ موزے کی اعا لکر مان 
ے کین اس ستل می ایل م می اتلاف س کہ وہ ا نک و کے یا نہ کال ؟ آححضرت مم سے ہے ابم کہ آپ نے 
فریا: 

م جد عليْن ايابس الحُمَيْن» ES‏ الْكَصین) (صحیح البخاري 

جزاء الصيد» باب لبس الخفين ٠.‏ . الخ» ح:٤٢۱۸‏ وصحیح مسلمء الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو 

عمرة .. الخ چ ۵۵ ۸۷+ 0)0( 

و جو نہ سے فذدہ موزے بان لے اور انیس دونوں ول کے چ سے کاٹ ے۔ 

کن بھی حدیث سے ات س کہ جد الوداع کے موق پر وزات میں خلیہ ارشار فراتے ہوئے آپ نے عم د کہ 
بس کے پا ہجوت نہ موں؟ وہ موزے بین نے اور اس مو پر آ پا سے م ا ال وچ ے اں 
ستل می انتلاف ے۔ !حض علا کی راۓ یہ س کہ پسلا عم ضور ے ؟ ایا محرم موزو ںکو کے سے خی استعا لکر عتا 
سے جب خض وکر علا ء کا کین ےکہ پعلا کم شورخ نو نہیں سے ین کا داجب نہیں بللہ تب ہے کی وہ عرفات میس 
آپ نے اس سے کوت فرایا۔ زیادہ راز بت ان شاء الل ہے س کہ کاٹ کا عم ضور ےکی وتک نب یکریم موم نے جب 
عرفات میس خطبہ ار شاد فرایا 2 اس می دیمائی اور شی علاقوں کے لوگوں کا ایک جم خی رموجود تھاج کہ ریہ میں اس وقت 
موجوو نہ تھا جب آپ نے ا نہیں کا کا گم ریا تھا۔ الا اگ مکنا و اجب پا مرو ہو با و آپ اسے امت کے اس جم ٹر 
کے سا ضرور بیان را ریے؟ لیکن جب آپ نے عرفات میں اس سے کوت رای فو معلوم ہواکہ ہے گم و ہے اور 
اللہ تفال نے کے کے عم سے درگ رکرتے ہو اسے معاف فر دیا ےکی وک کا ےکی صورت میس موزے خراب ہو 
جائے ہیں وگ اع 

عحورت کے موزے ا جرا پل می ںکوئی حرج نمی ںکیوکمہ عورت فو ابا بردہ سے" ادان و 
یی نقاب اور وستانوں کے استعا لکی عمانعت ےکیوکمہ رسول امام نے ان سے حکمرتے ہہوئے فا : 


کے کے ٦‏ رک ا 25ے 
ل تنتقب المحرمة ولا تلبس الففازین۷(صحیح البخاري› جزاء الصیدء باب ما یٹھی من الطیب 


4ء الخ ح:۱۸۳۸) 
”'حرمہ عورت نقاب اور وسا استعال ت ہکرے۔“ 
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کتاب المناسک ......... وعات اترام 


نقاب سے ماد دہ ےجو ر ےکو جما چپانے کے لے ہیا کی ہو شلا رع ونی“ کس ےت 
إاں الب ای مرو ں کی موجوری میس قاب کے موا کی اور چڑے اپنے چ ےکو ڈھانپ نے اور جب مرووں ے دور ہو 
و پھر اپنے بر ےکو تاکر ے۔ عورت کے لے رے پر لقاب اور برت ڈالنا جائ ہیں اور نہ اس کے لے پاتھوں بر 
دستائنے استعا لکرم جات ہے۔ بال الب کسی اور چڑے اپنے باتو ںکو ڈھانپ سکتی ے۔ 


ھچ این باز 


طواف افاضہ سے آمل لوس کی وجہ سے ائزال 


ایک حص ایک مو کام میس جلا ہوگیا اور وہ ہے ییو یکو بوسہ دینا اور موت کے سات انال ہونا اور ہہ رو 
عق کی ری اور علق کے بع رگ رطواف افاضہ سے آمل موا ج بکہ ا سک چٹوی رج کر رجی تی و ای صورت میں اس 
ت 

یا جس ملمان نے رق ا رو یا دون کا اترام اندھاہو ق اس کے لے ہے جائز تی سک ہکوگی الما کا مکرے جس سے 
ت خراب ہو جائے یا مل اق ہو جاے۔ جس نے رج کا اترام باندھا ہو نے اس کے لے پوسہ رام سے“ تال وہ 
مل طور بر علال ہو جائۓ من تر عقب کو ر یکر نے ' بال منڈوا )کٹا لے ' طواف افا کرے اگ راس کے زمہ سی ول 
سی بھ یکر سے کوک ان تتام امو رکی کیل سے مل وہ عالت اعرام تی میس ہو ہا ہے اور اس عالت میں اس کے لیے 
عورتیں رام ہیں. تلل اول سے بعد گر بوسہ لے اور اسے انزال ہو جائے فو اس کار فامد نیس ہو گا اسے چلی کہ 
اللہ تفال سے اپ کنا کی معان ما آتندہ اس طرح کا کام ت ہکرسے اور اس کے فدہ کے طور پر ایک ایی ری فن کر 
دے سکی قرا جات ہے ادر ای س ےگوش تکو 7م کک کے فقیروں میس تقی مکر وے اور جس قزر جلر گن ہو ہے نے 
اداکر دی ہا ۔ والل ولی التوفیق۔ وصلی الله علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم 

اوی کی س 


اسول ] کیا ای نس کے لے دوہارہر غکرناواجب ہے جو لل اول سے مل ہی ایی یوی سے بقل کر ےجب اس کا 
یج شل ہو؟ 
ھا جو حص تلل اول سے ل ٹل وی سے صحب تکرمے اس کار فاسد ہو ہا ے کان اس کو بور اکر چایے 
اور بعد میں ا کی تضابھی دیا چایے خواہ ج شل بی ہو چنانچہ اس منلہ میس حعفرات میا ہکرام اکا کی بی وی سے“ 
نیزاسے ایک اونٹ ذ کر ےکک کرم کے فقراء میں شی مکر دنا چاہے۔ الله المستعان۔ 

این باز 
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کتاب المناسک ......... مات ا7ام 


طواف افاضہ کے بحر عو رنوں کے پا جاتا 


| صو وآ ] جب ما طواف افاض کر لے نکیا اس کے لیے ایام شان میس عورنوں کے پاس جانا طال سے؟ 
جوب جب مائ طواف افاض کر لے او اس کے لیے عورفوں کے پاس جانا علال ہیں بشرطیہ وہ وکر خمام امور مشلا ری 
رو اور علق پا تی رکی بھی کی کر نے و اس کے لے عورتیں کے پاس جانا طلال ہے ور یں۔ 

اکیا طوا فکریناہی کائی ضس بللہ ضرو ری س کہ عید کے دن ری مر کی جاۓ پالو ںکو منڈوا:ا اکا اور طواف بھی 
ضدری ہے“ یزاس کے ذعہ اکر سی ہو نے سی بھی ضروری ہے۔ ان تام امو رکی کیل کے بعد عورتیں سے مباشرت 
ال موی“ کیل سے پل ممہیں۔ لیکن ار وہ ان نن کاموں میس سے د وکر لے ی اکر مب یکر نے اور پالو ںکو منوا اکا 
نے و اس کے لیے لباس اور خوشبو جائز ہو ہا سے“ عورت سے صحبت نہیں ای طح اکر ری اور طوا فکر لے یا 
طواف کر نے اور پال منڈوالے فو اس کے لے خوش ہو“ ہلا ہوا لہا“ شکار اور ناشن تراشا ونیو علال ہو جانا ے لگن 
عورتیں سے ہت صرف ای صورت میں لال ہوگی جب وہ ہے ہو کا مکر لے “یی تر عقب کو ر یکر لے“ بالو کو 
. منڈوا کان“ طواف افا کر نے اور گر ”جع کی طرح اس کے ذمہ ست ہو و سی ب یکر نے فو ان تنام امو رکی کیل 
کے بعد اس کے لے عو ری علال ہو ںگی۔ واللد ا م۔ 











جخ این باز 


جب ہم نے آمٹھ تاروع کو اترام پہنا اور ہی میں رات بم رکی فو کے الام ہوگیا جن سکی وجہ سے میں بہت 
پر یجان م وگیاکہ اگ رس لکروں ت اس سے سرسے با لک میں کے اور سے اتا مکھولنا پڑے گا کی وجہ سے کے منوعات 
اترام مم سے دو کامول کا ا رکا بکرناپڑےگااو رھ مکی صورت می یہ ا اب نمی ہو لین میں نے تم کے ہا 
سل ب یک رمیا اس ستل می سکیا عم ے؟ فی ر الد تھالیٰ آ پکو ا جروٹواپ ے وازے گا؟ 
اخرایا سے الام ہو جاے اس بر کک لکرم واجب چ“ سل ہے بر ناز“ طواف اور قرآن می رک لاو کرای 
کے یڑا اے ہرصورت میں تس لکرن پا اہج سے خواہ وہ رم ب یکیوں تہ ہو" شس ل کرت ہے ار سر سے چن بل لگر 
ای فو اس می کو حرح کوک تورم ہے س ےکلہ آدبی ازو وبال منڈداۓ باکٹواۓ بااکھاڑے۔ 

احا مکی وجہ سے سل اجب ہے تس ل کے ہوسے سرکو صو اور الوں میں خلا لکرم داب ہے لان بت مہا لے 
کے سات الو کو تہ ےکلہ ری پانی ہمادے اور پاتھو ں کی انیو کو پلوں میس پمیرے کہ پانی سرکی جلد تک کی جاتے 
کی وکلہ جنایت کاٹ ایگ ایک بال کے یت ہو ے۔ اا مکو انار نا مین تن دکو ضرورت کے وشت انار ممتوعات اترام میں 
کے کین بے 
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کتاب المناسک ......... تی و نقاں وای خا تن اور 





فضاۓ ماحت کے وف کی تہ رکو انا جائ٢زے‏ “اترا مکی چارر یا تبن رکو تیر لکرنایا ملا مو ےکی وجہ سے ووی کی جائز 
ے۔ حدیث سے ہے ایت ہ کہ بھی مایم اور کا ہکرام شا عالت اترام میں سل رال یاک رے تے۔ واش اعم 


E‏ جم این ری 


الام سے ر اگل یں ہوتا 


یش نے فریضہ“ ری اداکیا اور می مس ووران قیام ایک رات سے اعلام ہ وکیا لین میں سل کر کا وکیا ای 
صورت میں مھ ےھ لازم ے؟ 

جخس حخص نے رج ما عھرے اترام باندھا ہو اور اسے احتلام ہو ہے فو احتلام اس کے رج اور عرہ پر اث انراز ہیں 
مون اس سے رج اور گرو اگل یں ہے ابا سے اتلام ہو جائے فو دہ ببیرار ہونے کے بعر سل جناہ کر ےار ای 
ت ےکپڑے م یکولگاہوادریکھا ہو۔ احتلا مکی وچ س کوک نر یہ ور لازم ہیں ےکی کہ یہ ایا یں یں ے۔ 


مہ د 
تی و نقاس وا ی خوائن اور رح 


انض عو رت کار 


اس ملمان عورت کے پارے سکیا عم سے کے ایام رج میس تش شردع ہو جا ے؟کیا اس کاىہ ع ہو جاۓ گا؟ 
جب ایام رج می ںکسی عورت کا یس شر ہو جائے نو دہ قمام امور ای طرح مرا نجام دے جس طرح دنر واج 
سرا نام وس ہیں ' اش امت دہ پاک ہو بی یت اٹہ شریف کا طواف اور صفاد روہ کی سی ی ںک کک ازا جب پاک 
ہو جاۓ فو پچ رطواف اور سج یکرے۔ ار مش اس وف شرو ہو جب وہ تام اعمال جم مرا چام وے ہی ہو اور صرف 
طواف وداغ پاق ہو تو اسے سرک اجازت سے طواف وداع اس سے ساقط ہو جا گا اور اس کا رج یح ہوگا۔ اس مل 
یس رمل دہ حدبیث ہے ے امام تردبی اور امام ابوداور نے حقرت عبر اللہ بن ععباس اا سے ردای تکیا ےکہ رسول الد 
م نے فرییا: 

الْحَائضٔ وَالمَسَاء ذا تا عَلی الوفْتِ - يعني الْمِيقَاتَ - تَعْتَادنِ وَتْخْرِمَانِ وَتقْضْیَانِ 

المََاكَ 2 غَْرَ الطواف بالیّتٍ)(سن أبي داودء المناسك» باب الحائض تھل بالحج؛ 

ح:٢٢۱۷‏ وجامع الترمذي» ح:٥؛۹)‏ 


© صحیح بخاری' الحج' باب الأغتسال ع دخول مكة' حديث: 1573و صحیح مسلم' الحج' حدیٹ : 1259 
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کتاب المناسک .......... تج و تفای وا ی خا یں اور رج رر 315 
”مش اور فقاس والی مور یں جب میقات بر آنھیں نوتس ںکرییں“ اترام یں اور تتام منالنک اداکریں روہ 
یت اللہ کا طواف ‏ ہکرس » 
گج خاری می روایت س کہ ی اداکرنے سے آمل حضرت عائشہ کا کے ایام شروع ہو گے او یکریم یکلم نے 
اس عم و کہ رج کا اترام باندھ اش ؛ اک ہو بغیریت الد شریف کا طواف نہکریں اور دہ سب چ کریں جو ای 
کرتے ہیں اور اس کو رو کے ساتھ ملا دہیں۔ ای طح یع ہخاری مس جرت عاش وڈ سے ردایت کہ ام امون 
حخرت نیہ بل کے ایام روع ہو گے اور انموں نے اس کا یکریم کلم سے وک کین آپ نے فرمیا: 
اْحَابَِثُتًا ھی؟ ًالوا ها قد أَفَاضت قَلَ ق إا (صحيح البخاري» الحجء باب إذا حاضت 
المرأة بعد ما أفاضت» ح:۱۷۵۷) 
کیا ہے اب ۴ہیں سفر سے روکے رک ےگی؟ آ پکی غر مت میس عرض کیاکی کہ انموں نے طواف افا کر لیا 
ہے فو آپ نے فربایاکہ راب ہے ہیں نمی روک ےگی۔'" 
ایک اور روات میں الفاظ ہے ہی کہ طواف افاضہ کے بعد رت صن بے کے ایام شروع ہو کے فو رت ماش نے 
اس کا رسول اللہ کو کی خر مت میں وک کیا آپ نے فرمیا : 
َْابَثُتا هي؟ قَالتْ فَقْلْتُ: يارَسول الا ها قد اٿ آفاضّث وَطَافَت بِالییتِ: تم 
حَاضت بعد الإفاضةق َال رَسُول الله فَلَْفْزا (صحیح مسلم؛ الحج؛ باب وجوب طواف 
الوداع ... الخ» ح:۳۸۲/٢٢۱۲)‏ 
کیا ہے اب یں روکے ر کے گی ؟ حضرت عاش نے عض کیا یا رسول اٹہ ! انہوں نے افاضہ ادر میت اٹہ کا 
طوا کر لا ے اور افا کے بعد ایام شرو ہوتے ہیں تو رسول اللہ مم نے فربایا ریہ سرک کن ہیں" 
بت سے ابن باز 


عالق نماز کے اقب راترام بانرجھ لے 


مات عورت اتا مکی دو رکتی کس طرح بڑے؟ ۱ 
مات عورت اتا مکی دو رٹنیس شہ بڑھ بللہ وہ ماز کے بغیری اترام بار لے۔ اتا مکی دو رگکتیں جور سے 
ویک سفت ہیں. اض ال علم ا کو مب بھی نہیں میگ کی وتک ان کے بارے می لکوئی مخصوص چزدارد نیس ہے کہ 
مور ا یں قب رار وی ہی نکی کہ مض اعاویث میں کہ نب یکریم موم نے فرایا: اللہ بل و علا فا ہے : 

صل في هذا الوادي الْمبَارككء وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَةا(صحيح البخاري» الحج» باب قول 

النبي بإ العقيق واد میاركء ح:١٤١٥٥)‏ 

”ا واو مپا رک میں نماز بڑھ لو او رمو گرو ج میں را قل ہے“ 

وای سے مراد واوی ت ے اور ہے تج الوداغ کا واقعہ ہے۔ ایک صھالی سے بھی ہے جابت ہ کہ انموں تے ماز پڑھ 

کر71ام پائ ھا اڑا سور نے اسے تب قرار دیاس کہ نماز کے بعد اعرام باندھاجاے نماز خواہ ذرض ہو پا نف ل سحن وضو 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب المناسک وو تش و ناس والی خوا یں اور رح 
رع و ران سے سد شا ےت 





یں“ ان کے لیے ان دو رکعتو کی تنا بھی لازم شییں۔ 








اہن باز 


جب اترام کے بعد مش یا تفای روع مو جا 


جب اترام کے بعد عورت کا تش یا تفاس شروع ہو جائۓ ‏ وکیا اہی کے لے ہبیت اٹہ کا طوا فکرناجائمہ ے؟ یا وہ 
کی اکرے؟ کیا اہی عورت کے لیے طواف ودا غ بھی لازم ے؟ 

اواب جب کر کے لے آعد کے موتح بر تفای با تش شروع ہو جائے فو عورت پاک ہونے تک رک جا اور جب 
اک ہو جا فو یھر طوا کے“ سج یکرے“ بال کاٹ لے ٴ اس سے اس کا گرو عمل مو جاتے گا۔ اورا ہے ورت عال 
ر اواکرنے کے بعد می آئے یا آٹھ ار کو رج کا اترام باند نے کے بعد ٹیش ہآ فو وہ اعمال رج ن وٹوف عرفہ و زلف 
ری مار اور تہ و زکر وش وکو لو سرانجام رے اور جب پاک ہو جا فو چرچ کے لیے طواف وس یکرمے“ وا رر ! اور 
ار تس طواف و سی کے بعد اور طواف ددارع سے مل شرو ہو جاے تو اس صورت ہیں طواف ورارع ساقط ہو جا گا 
کوک تی اور تفای والی عورقیں کے لے طواف ورارع معاف ے۔ 

این باز 


گر کے اترام کے بعد حالف ہکیاکرے 


| سل | ا حول ] ع نکرنے دای عورت نے جب امام بارعا ہد اور ریت اللہ تک کے سے پل ہی م شرع ہو جائے او 
و ہکیاکرے ۴کیا گرو سے یل ر ےکر ے؟ 
جواب ای دہ اپنے گرو کے اا مکو باق رکے اور گر فو زوا چ سے پک پاک ہو جا اور اس کے لیے عر کر کن مو او 
عوکر نے اور رج کا اترام باند ھکر در مناتک کی یل کے لیے عفہ لی جاۓ اور ار دہ عرفہ کے دن سے پل اک 
نہ ہو فدہ کو مرو پر داش لکردے اور ہے کے اے اللد !یس نے ای گرو کے ماھ ری اترام باندھ لیا ے۔'' 

اس طح اس کار قران ہو جائۓ گا“ ہے لوگوں کے سا وفو فکر ےکی ویر قمام اعما لکی یل بھ یکر ےکی اور 
اس کے اترام کید کے دن یا اس کے بعد طواف زیارت اور رج و عم وکی سی کے لے کان مو گا ادر اس پر رج ترا نکی قریای 
لازم ہوگی نس طس کرنے دانے پر لازم موت ہے۔ 

















این ججرین 


جب طواف افاضہ سے ٣ل‏ جض شرو ہو جاۓ 





جب طواف افاضہ سے آمل تی یا نفا شروخ ہو جائے فوکیاعورت کے لیے بے لام س کہ دہ کک ہرم تی میں 
رے کہ اک ہو جا اور طوا فکرے یا اس کے لیے جدہ وی کی طرف سف رکرن جار ے اور رحب پاک ہو جا و 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 





WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب المناسک aa‏ جس ونفاس والی خا اور 





والپیں اکر طوا کر لے؟ 
اکر کہ یی رت ےکی استطاعت ہو کہ بی میس رے کہ طمارت کے بعد اپنے رک کی لکرے اور اگ کہ 
میس فیا مکی استطاعت نہ ہو و اس میں بھ یکوئی ا میالع نیس ےک دہ رم کے ساتھ جدہ یا طا ف وغ ر ہکی طرف سفرکرے 
ادر بچریاک ہونے کے بعد محرم کے ساتھ دای کہ آے اور اپے منالسک ب کی کی يکرے۔ 

بے سے غ ابین باز 





یٹ اور تفای وای عو ر ت کار کے یول -۔۔۔۔۔ 





جب طواف افاضہ سے آمل تیفش شروع ہو جاۓ وکیا عم ے؟ ج بکہ اس نے دیکر تمام ماک اداکر لیے 
ہوں اور تش ایام ترات کے بعر تک جاری رہاہو؟ 
جوا جب افج ے ٹیل عورت کا جیٹس ما ناس روع ہو جا و اس کے ذمہ طواف پاق ر ےگا کہ جب 
اک ہو جائۓ شس لکر کے طواف ر ‏ حکرے غواہ ہے طواف ر ےکئی دنول بح دکرنا بڑے خواہ رم یا فی مج سکیوں شہ 
کرنا پ ےکی وکل اس کے ل ےکوی تین وق یں ے۔ اض ایل م کا قول ہے س کہ اسے اس قد مو کر جانز س 
کہ اہ فداج نح ہو جائۓ لن ہے قول اویل ہے“ را یع تول بی س کہ اسے ذداٗ کے ار تک مو رکرنا بھی جا سے 
کین ار استطاعت ہو نے پر اقل ہے ےک ہے طواف جل رکر لیا جا اور اکر اسے ڏوا سے مہ رکر وی و پچ ربھی ہے جاتر 
سے اور اس صورت میں دم کی لازم یں ے۔ 

تمش اور تفای والی کور یں مور ہیں الا ان کے لیے طوا فکو مو خ رکرنے می ںکوگی حرج ہیں کی وہ ان کے لیے 
اس کے بی راد رکوگی چچار ٤‏ کار بھی فو یں لزا وہ جب کی پاک ہوں طوا فک رین خواہ زواج ٹیس یاک نہوں یا گرم یں۔ 
این باز 














ماز کا طواف سے آمل اس گے جانا 


| سوال | کیا ماق کے لے ہے جائ س ےکہ وہ طواف افاضہ سے مل اپ ےگ ری جائے اور جب پاک ہو جا نو پھر طواف 
افاضہ کے لیے کک ہکرمہ میس وائیں لوٹ آے با اس کے لیے ی رو ری س کہ کک کرم می میس قا مکر کے طمارت کا اننظار 
ای کرد و 

ایا جب طواف انا ے مل تش روغ ہو جاۓ و اس کے محر مکو اضنظا کر چاہے کہ ہے ہے پاک ہو جاۓ اور 
ہے وت ا و مس کے و و 
کرے؟ اس الت یس اس کے شوہ رکو اس کے قریب خی آن چاہے اور اکر اس کے لے دوبارہ والپیں آنا کن تہ ہ کہ ہے 
کسی وور درا کک سے آئی مو رضرور تک وجہ سے اس کے لے بے جائز س ہک لوٹ بن ھک رطوا یکرے۔ 

این سین 
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کتاب المناسک فا تی و تناس دا ی خوا شن اور ر 





جب طواف افاضہ سے آمل تی شرو ہو جاۓے 


ایک عورت کے طواف افاضہ سے یک ایام شروع ہو گے دہ کک کرم سے باہ رت ہے“ اس کا عور عرب 
سے سف رکرنے کا ونت بھی آگیا سے او رکلہ میں مزید قیا مکی اسے استطاعت نی اور دوبارہ کک ہکرمہ میں واچی بھی محال 
سے ایک عورت کے ل کیا عم ے؟ 
ار امرداشع ای طح سے جس طح سوال میس کور کہ اس عورت نے طواف افاضہ کیا“ یش شرو 
م ریا کہ می مزید قیام مکل ہے اور طواف سے مل کر سر شرو ںعکمرے ف کہ میس دوبارہ دای مکل ے فو اس عالت 
یش اس کے کے ہے جائز س ےکہ دو صورقوں میں س ےکوئی ایک اقتا رکرے۔ () یا فو ایہا کہ الوا نے جس سے خن رک 
جاے با (ئ اس طرع مضبوںلی ےک کر وٹ باندت ‏ کہ پر میں خون ت ہگرے اور ضرورت کی وجہ ے طواف 
کر نے اس ستل میس بی راع تول ے۔ جخ الاسلام این تب رہ نے بھی ا یکو اخقتیار فرایا ے۔ اور اگر اس قو لکو 
اقتار ن کیا جا فو پھر رو باوں جس سے ای کو در اا رکرنا مو گا اول ہ ہکہ ہے عورت بدستور عالت اترام میں رہے؟ 
جن کی وچ سے اپنے نماوند کے تریب جانا اس کے لیے مال نہ ہو گا اور اکر یر شاری شدہ ہو او اس عالت میں شار یکر 
ہا نہ ہوگااور ووم ی کہ اسے گر شا رکر لیا جا اور ہے ایک پر ذو کر کے اما مک ھکھول دے اور اس عالت میس اس 
کاىہ رج تس ہو گا لین ہے دونوں پافیں بی ہمت مکل ہیں الا ران قول ودی سے م الاسلام این نیہ لے نے اتر 
فایاے اور ہے اظرے شردر تکی وجہ سے ہے ادر ارشادپاری تحال : 
7 وم احسل دا اق الین بن حرج (الحج۷۸/۲۲) 
”اور تم پر دین اک یکسی بات) میس نی ی ںکی۔" 

اور قرمایا: 

لیڈ ال یکم اشر ولا رید يک ألمت (لتر٥/۱۸۰)‏ 

”الد تتمارے من مس آسانی چابتاے اور کن یں چاہتا۔“ 

ای عالت می عورت کے لے اکر سفرکرا کن ہو فو وہ سفرکر تی ہے اوہ پچھریاک ہونے کے بعد دوپارہ کک کرم میں 
واپں آکر طواف ر جحکرے ای عالت میس اس کے لیے ازدواتی تعلقات جائز ہیں ہیوک ابھی تک ہے لل عائی 


مال خی ہوا۔ 
چو این ہیں سے 


ٰ مات تی میس رع اترام باندھا | 


ایک عورت نے ”یل“ سے رج کا اترام باندا اور جب کہ کی کسی رورت کی وج سے اسے چدہ س جانا 
ہڈا جدہ اکر یہ پاک ہ وگئی اور اس نے تس کر کے الو کوک یکر لی اور پھر جکر لیا کیا اس کایے مج ہے 'اس پہ 
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کتاب المناسک .......... س و فاس وال خوا تی اور 





کوئی نریے ور نو لازم تیں؟ 
اچوایع] اس ی کول رح خیں' عالت تش میس جد ہک طرف سفرکرن کی وجہ سے جک وھکوئی نقصان نیس اچنا اور دہ 
اس صورت میس اس پ رکوئی ندیے ونیو لازم ے اسی طح کک یکرنے میں بھ یکو حرح یں بشرطہ خوشبو استعال ےکی 
جائۓ اور پالو ںکو نہ کاٹا جائے“ ار بمو لکر یا جمالم کی وج سے خوشبو اتا کر نے ما بال کاٹ نے فو پچ رک یکوگی فرہے 
لازم نیس اور اکر چان پوچ کر اور شری مکو ہے ہو سے الیباکرے ‏ پھر ٹوشو کے استعال اور پالوں کے کے میں سے 
ہرم لکی وج سے فدبہ لازم مو گ اور وہ ہہک چے صکیفو ںکو نصف صاع ن یں کے حاب سے شہرکی خو راک کے مان 
کھانا دیا جاۓ یا ای کرک ذ کر دی جائے یا تن دن کے روزے رکھ لیے جاھیں۔ 

این باز 








گر او اکرنے سے آمل مض شرو وکیا 





ایک عورت عمرے کا اترام پائ ھکر کی اور کک ہکرمہ کے کے بعد اسے ایام شروع ہو کے گر اس کا حرم ری 
سفرکرنے کے لیے یدرو نار سے اد رہ میں اس کاکوئی محرم بھی نہیں و اس عورت کے لی ےکا عم ے؟ 
اکر ام داع ای طح ےک عالت اترام میں طواف سے تمل یش شرو م گیا اور اس کا مرم و ری سے 
لیے مجبوروناچار ہے اد کہ میں ا کا غو ہریاکوئی محرم نمی فو ای عالت یں ضردرت کے باعث دخول مسچد اور طواف کے 
لے تش سے طمار تکی شرا اس سے ساقط ہو جات ےگی۔ ابنرا اسے چاہ کہ وٹ پار ھکر طواف اور س یکر نے اور 
اکر قرب صان ت کی وجہ سے اس کے بے مہ ہہ آسانی کن ہوکہ سفرکر نے اور طمارت کے فورا بعد اپنے شو ہریاکسی رم 
کے سات دائیں آکر عالت مارت میس گر کے لیے طوا فکرے فو یہ زیادہ ہمت ہے' ورن جو پل گم یا نکیاکیا ہے ای بے 
جح لک رعتی ہ ےکیدکلہ ارشاد باری تعالیٰ ہے : 
لیڈ اه يڪم الٹنر ولاڈ يڪم اسر 4 (البقرة۲/ )۱۸١‏ 
”اللہ تمارے من میس آسانی چاہتاے اور کن س چاہتا۔'' 
اور فلا : 
و کلف اللہ تنس للا و سما (ابتر:٢/۲۸۰)‏ 
”اش کی شف سکو ا سکی طاقت سے زادہ یں ر“ 
اور قرایا: 
رمَاجَمَلَ کر ف الین سرج (الحج۷۸/۲۲) 
”ادر تم پہ دی ا یکسی بات) میس ی ی ںکی۔'' 
ا 
فاقوا اہ ما اعت (التغابن١٦/٦٦)‏ 


ا ہو کے ار ے ور“ 
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کتاب المناسک مم تھ و ناس وای خا یں اود ر 





اور رسول الشر مو نے فرمایے: 


ذا مرن بار فانرا مله ما اسَْلْمْتُمْ(صحیح البخاريء الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء 

بسنن رسول اللہ لا ح: e‏ الحج» باب فرض الحج مرة .. . الخ» ح:۱۳۳۷ ومسند 

أحمد: ٢۰۰۸/۲‏ واللفظ له) 

”یں جب ی ںکوگئی عم دوں نو مقدور پھر ا یکی اطاعحت میالا۔ ق 

علاوہ اڑیں در بست سی لصو ص بھی ہیں جن سے معلوم ہو ےکلہ وین مس آسانی ہے“ گی ہیں۔ جم نے جو لوک کیا 
ہے امل ع مکی ایک جماعت نے بھی اس کے مطااق فےکی دیا ہے“ جن میں خخ الاسلام این تبیہ ادر آپ کے شاگرد رشید 
علامہ این بیط لور خاس قال ڈذک ہیں۔ 

فو یی 


طواف افاضہ کے دوران تل شر ہوگیا 


ایک عورت نے رج کے لیے سخ شرو عکیااور سر شرو عکرنے سے پا دن پللہ اس کے ایام شرو ہو گے ے 
اور میقات پر کے کے بعد اس نے لکر کے اعرام باندھ لیا ج بک وہ ابھی تک پاک نمی موی شی. کک ہکرمہ کچ 
کے بعد وہ عم ے باہرددی اور رج و گرو کے شعائز میس س ےکوی کام سراخجام نہ دیا اور پھر سی یں دو د نگمزارنے کے بعد 
وہ پاک ہوگئی اس نے تس لکیا اور عالت طمارت میں تام مناک گر ادا کے کین جب دوج کے لیے طواف افا کر 
ری تی نے پچھرخون چاری م وکیا گر اس نے ای عالت میں ناک ں کی کی لک رک اور اس کے بارے مس اس ول یکو 
اپنے شرس کے کے بعد تایا تو سوال بے س کہ اس ستل سکیا حم ہے ؟ 
ار اروا ای طرح ے ننس طرح سال نے 1ک رکیا ج فو اس کورہ عورت کے لے مہ لازم س کہ وہ کے 
کرمہ جاۓ اور عالت تش میں کے ہو طواف کے جا کی نیت سے طوا فکرے اور طواف کے بعد متام ایرام 
یا م سکی بھی دو سری کہ دو رکٹ نماز پڑت اس سے اس کار مل ہو جاۓ گا۔ 

اگ رج کے بعد اس کے شوہرنے اس سے امع تکرلی ہے فو اسے ایک جاور ذز کر کے فقراء کہ میں ی مکردبنا چا ہے 
کی وککہ حرم عورت سے طواف افا “یر کے دن ری تر اور پالو ںک ینگ کے بعد تی اس کاو رمجامع تک رسک اہے۔ 

ار ہہ عورت یچ تک ری ی اور اس نے سے کیل عمرہ کے لیے سی نمی ںکی تھی اڈ اس کے زمہ صفاد مرو کی 
سی بھی لازم سے اور آکر بے رج قران ماج افرادکر زیی کی نے پارا کی پر دو سرک سی نیس ہے ججیکہ اس نے طواف تدم کے 
سا سج یک ری و۔ 

اس کے سات سات اس کور تکو چا کہ الد تا کی بارگاہ میس نے ہکرس کہ اس نے عالت تمض میس طوا فک ریا" 
طواف سے مل کک ہکرمہ سے پت یگئی اور پچھراس طول برت کک طوا کو مو خ رکیا. ہم بھی دعاکرت ہی ںکہ اللہ تال اس 
کی نوہ بول فرمائے۔ 

ھچ این باز 
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کتاب المناسک ......... مش و نقاں وا ی خوا ہن اور 





ار کی عورت کا نای لوم تردیے تی آنٹھ زوا کو شروع ہو اور دہ طواف و سی کے علادہ ویر تمام ارکان رج 
عم لکر نے اور روہ دس دنول بعد ہی ے دک ل ےک دہ پاک م وی ہے وکیادہ مس کر کے باق رکن من طواف رکو 
بھی اراک ے؟ 

ووی اں ار آٹھ ر کو تفاس شرع ہو تو دہ ر کر کق من لوگوں کے سات عرفات اور مزدلفہ میں وقو کر عق 
ہے ای طرح ری عار“ یر اور رای بھ یکر کق ہے اور اس طرح اس کے ذمہ صرف طواف اور سی بال رہ جائۓ گا 
اور ا یں پک ہونے تک مہ رکرنا مو گا اور ار وہ وی دنوں یا اس س ےکم یا زیادہ س پاک ہو جا بو س لکر کے از“ 
روزہ؟ طواف اور س یکر کق ے۔ یاد ر کم ا زم تفا سک یکوئی مد محددد یں ہے عورت دس دنوں س ےکم یا زیادہش 
بھی پاک ہو کق ہے ہاں الب تفا یکی زیادہ سے زیادہ مد اس ایام ےار لاس دن لو ہے ہو ہیں اور خون ”شیع 
نہ ہو فو روہ اپ آ پکو پاک عورفوں کے عحم میں څا رکرے اور گس کر کے ماز“ روزم شرو کر وے اور پاس رنوں 
کے بعد جاربی سے دالے اس خو نکو فاسد کے اور ا یکی موجودگی میں بھی نماز“ روزہ اور اپ شو ہر سے تارج یکر کق 
سے کین روئی وی کے استعال کے زر ہے خون سے حقاش تکرے ' ہرنماز سے وقت میں وضوکرے اور ار مرو عص راور 
خرب و شا کی نازو ںکو لاکریڑھہ لے نے پچ بھی اس می ںکوئی حرج س کوک نب یکریم میم نے مہ بت جن شسکو یی 


موت © 
ےت ااا 


| سوال | کیا ماشہ عورت کے لیے سی میں ننا پار ے؟ 
ہل عاق عورت کے ے مسی میں سنا مائ ےکی وک سی (صفاد روہ کے درمیا نکی دہ جگ جعماں س یکی 
ہا ے) چ ترام میس شار ل ہے بی وجہ ہک اکر طواف کے بعد اور کی سے پل عالضہ ہو جا فو وہ س یکر کت 
کوک سی طواف نی ہے اور نہ اس کے لیے ططمارت شرا سے“ انا اکر عانق عورت سی میس شی ھکر اپنے اٹل نہ 
کاانظارکرے تو اس سکوی مرج ں۔ 

ہے سے یچ این میں نے 


0 صحیح بخاری' الحیض' باب عرق الاستحاضةٴ حدیث : 327 و صحیح مسلم' الحیض' باب المستحاضة و غسلھا و صلاتها“ 


حدیثٹ :334 
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کتاب المناسک .......... رع س وکالت 





م میس وکالت 


ری عار ٹل وکال 


ری بار سکب وکالت جئز سے ؟ کیا لھ ایے ایام بھی ہیں شن میں وکالت جائز س؟ 

تام قرات میں وکالت ہا ے اس ریش کے سے جو ر یکرتے سے عاج ہو ٴ اس عاطہ کے کے ے بے 
پارے میں خطرہ ہو ٴ اس مرضعہ کے لیے جس کے یو ںکی حفاظت کے ل ےکوی تہ ہو“ اور اس بوڑھھ ہرد و عورت کے 
لے جو ر یکرنے سے عاج ہوںٴ ای طرح پچھوٹے سے اور بی کی طرف سے ول ر یکر لتا ہے۔ وکیل ان طرف سے 
اور اپنے موک لکی طرف سے رہ کے پاس ایک تی دفت میں ر یکر لتا ہے دہ یله ایی طرف سے ر یکرے ادر پچھر 
اۓ موک کی طرف ے الام ےک وکیل کا شل رج ہو ق پچھراس کے لے بے لازم کہ انی طرف سے پک ر یمکرے * 
کان یاد رہ ری شس دکالت صرف مایت یکر ککتا ےجو س سی کر داو تو دہ ری میں دور ےکی وکات بھی نئیں 
کر تا اور ت ای کسی دو سر ےکی طرف سے ر یکن جائزبی مو گا۔ 








ھچ این باز 
طافت کے پاوجوو ری میں تبات 


کیا طاقور من کے لے ہے کن ہ کہ دہ ری جار کے ے ایام شراق کے دوسرے دن کی اور نف سکو ایا 
وگیل مقر رکرو ےکی وک ہگ یلو عالا تکی وجہ سے مبرا آرح ریاض والیں جانا ضردری ے یاا یکی وجہ سے چھ پر دم لازم ہو 
گ؟ 
چیا کی مس کے لے ہے جائز فی ںکہ و ہک یکو انا نئب بنائے اور رب یکی کیل سے تمل خود سفرکرے بلک داجب 
بے س کہ ار اسے قدرت سے فو خود ر یکرے اور اکر خود عاج ہو فو انا رکرے یکو اپنا اک مقر رکرے اور ا وفقت 
تک سز کرے جب ت کہ اس کا وکیل ری ہمار ے فار نہ ہو جائے' یری موکل طواف ووا مکرے اور پرا ی کے 
بعد دہ مفرکر سا ہے۔ 

ال رکوئی حص خود یج الم ہو او اس کے ل ےک یکو وکیل بتاع جائز نیس باک اس پر داجب ہ کہ وہ خود ر یکرے 
کی وککہ اس نے جب ر کا اترام بان رھاے فو اس پر واجب ب ہک ا سکی ”کیل بھ یکرے جاک ار شاد باری تل ہے : 

اموا ل لمر رر (لبتر:٢/١۱۹)‏ 

”اور اش ری وشفودی) کے لیے رج اور گر ےکو لور اکرو“ 

ای طح رہ کے لے بھی بی عم ہے جس اکہ اس آجی تکریمہ میس کور س کہ جب ایک دفعہ شرو عکر ریا جائے و 

پھر واجب ہ کہ اسے پایےہ کیل کک بہنپاا جاے۔ ی تول ے مطابق اس نس کے لیے حش امال رع میس کلت جاتر 
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کتاب المناسک .......... رچ شش وکالت 


E TT سرانجام دسیے پر قاور ہو اور اگ رکوئی مخ ری سے‎ U 


مل ہک وکھلانا واجب ے۔ 





.سے ٹچ این باز 


ریش“ عورت اور کی طرف سے ری س وکالت 


عرلیسش ورت اور ےکی طرف سے ری میں وکالت کے بار ے ںکیا گم ے؟ 

اچراپ جوا یش اور ایی عورت جو خود ر یکرنے سے ماج ہو شلا حال“ بست بھاری بھرکم او کور عورت کے لیے 
دالت می ںکوگی رع یں“ ہاں البتہ طاقت ور اور ”حت مند عور تکو خود ر یکرپی چایے ہے جو شحخض رن کے وقت زوال 
کے لحد ر یکرنے سے فا ہو وہ را کو ر یکر لے“ جو عید کے دن ری ت ہکر کے و کار ہ کی را تکو ر یکرے ‏ ارہ 
تر کو دی نکر کے وہ بار کی را تک کر لے اور جو شس ہارہ حر کو بھی نکر کے یا ژدال کے بعد ری نکر کے ووم 
تہ ارز کی را کو رب یکر نے اور پچھراس کے بعد طوع ٹچ رکے ساتھ ری کا وقت تم ہو جا گا۔ یاو رہ ایام شرن 
می د کو زدال کے بعد تی ر یکی چاق ے۔ ' 








غ این باز 


جوم ویر کی وجہ سے ری شس دکالت 


| سوال | کیا ای عورت کے لے جو فرش رق اداکر ری ہو جوم ویر کی وجہ سے ری قرات میں وکالت جار ہے یا اسے 
خودی ر یکرنایڑ ےگی؟ 
ری قرات کے پا ر کی وجہ سے جائ کہ غور تک یکو اپنا وکیل مقر رکر دے خواہ اس کا رج فرش بی 
کیوں نہ ہو۔ عورت عرش “کو ری“ مل کی مفاطت ج بک وہ عامل ہو نیزعمزت حرمت کی فا تکی وجہ ےک یکو اپنا 
وکیل مقر رک ر کق ہے۔ 

وی یی 


ایک عورت سے ری بماد کے علادہ دنر تمام مزاسک رکو اداکر دیا اود ری کے لے اس ن ےکس یکو اپنا وکیل 
مقر رکر د اک وککہ ال کے سا ایک پھونا بے تھا اور ہے اس کا فرض رج تھا ت اس پارے سکیا گم سے“ فو رگے“ اش 
تعالیٰ آ پکو ا جر ولواب ے وازے گا؟ 

چوپ اس سلسلہ مم اس پر یک لازم نیش وکیل کا ر یکرن جائز ہے۔ ری مقار کے دفقت رش شک وج سے عورقلں سک 
لے خصوصأجن کے راہ جئے بھی ہوں' بست خطرہ ہو ہے ازا ان کے لیے واات جا ہے۔ 
خخ این باز 
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کتاب المناسک ........ رح ش وکالت 





گاڑلوں کے رشک وجہ سے وکیل مقر رکرم 


جو ص انی گاڑی خر چلا را ہو اور رش شکی وجہ سے وہ نماز گم رت رات می میں رک ہاے کیا اس کے لے 
ہے جائز س کہ ری جھرات کے لم کس یکو اپا وکیل مقر رک ررے؟ 

مرکورہ شف کے لے خود ر یکرم واجب ہے ج ب کہ اسے اک کی فدات ہے اور اس نے خوری ابچ اخقیار 
سے اپنے آ پکو گاڑیوں کے درمیان پچنسایا ہے دہ ر یکرنے کے بعد بھی گاڑی چلا عا تھا ٦م‏ اس کے پاس اب بھی 
عراور خرب کے ورعبا ناوت اق ے اور ہے ری اور نماز حعصربروقت اداکرئے کے لے کاٹ ہے۔ 


نز کی 


اس مخ کے پارے می کیا عم ہے جو دو سرے دان ری ترات کے لے ےکس یکو اپا کیل مر رکرے؟ اس شس 
کے پارے م سکیا عم ہے جو طواف وداع می سکس یکو وکیل مقر کر کے خد سپ ملک کے لے سے روان ہو جا کیا اس 
کے لیے ہے جائز ے جبلہ دہ خو وی جوان ہو؟ 
اولاً: ار موکل خور رب یکرنے سے ماب ہو اور وکیل ای“ کلف اور ال اتاد ہو تو ری میس وکالت جع ہے 
اور خواہ موکل جوان ب یکیوں نہ ہو وی کو اہی کہ بے خوو انی طرف سے ر یکرے اور پچھراپنے موک لکی طرف سے" 
ار موکل خو ر یکرت ےکی طاقت رکتا ہو یا وکیل خی رمکلف یا خی رحاقی ہو فو پھر ری یس وکالت یع نی اود ای پر دم لام 
ہوگا۔ 
ات : طواف و دارم اور ببیت الد ک ےکسی بھی دوسرے طواف میس وکالت ع یں ہے“ ازا جو نس طواف وداع شس 
کس یکو وکیل بنا اور خود طواف ی ںکر تو دوگنہ گار موتا ہے اور اس کے ذصہ دم لازم آ٥‏ ج ی طواف وداع رک 
کرن کی دجہ سے اسے عم میں جافور ز کرنا ہو گا. موک لکو اس وقت تک س کرم چاپے جب تک وکیل رک کر 
نے اور ری شقم ہونے کے بعد وہ ٹور طواف ودا تہ ار 

وی ی 


طواف میں وکالت جائز ہیں 


میری والدہ میرے والد کے ات یج کے ل ےکک اور ان کے سائھھ ین او رآ دمیو کی جماعت بھی تھی اور پر 
اوی کے سات ا سک یوی بھی تھی اک سب ل لکر ریہ ہے ااکرکیں' چنانچہ ان سب نے فریض“ رج اداکیا یکن 
طواف ووا کے وقت حرم عاجیوں سے بھرا ہوا ھا ایا میری والرہ کے مرا کور یں حرم می داشل تہ ہو میں اور انموں 
نے اپنے شو یرو ںکو وکیل بنا لیا کان میری دالدہ نے تزہ ال یکہ وہ ٹوو طوا کر ےکی اور مروا ق انموں نے ور یی 
طوا فکیا۔ مرا سوال ہے س کہ جم کے اندد اس نز کے پارے می سکیا عم سے؟ نی زکیاطواف وداع میس وکالت جار ے؟ 
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سء ه٦۷٦ O FIROT‏ 
طواف ووا عائنہ و اء سے ساقط ہو ہا ے جب انموں نے طواف زیار تکیا مو“ ای نذ رک یکوئی یمیت یں کی وکل 
طواف واجب کے لیے تز رکی رورت نیس ےکی وککہ اسے فو نوو شریجت نے واجب رار وے دکھا ہے ' ہاں الب اگ رکوئی 
شس ایے طوا فک ٹزر ماتا ے جو واجب یں سے فو پرا نز رکو پور اکرنا مازم س کی وککہ دو بھی زر ما ےکی وجہ سے 
راجب ہو جالۓ گا ارشادہاری تما ی ے: 

َء ليْتَسوأتتھََْ تنَكَهُمَ ولي وفوا نورهم وليطوفأ اَي مين ۹)0 (الحج۲۹/۲۲) 

بر چا کہ لوگ اینا چو دو رکریں اور نزژریں لور یکریں اور خان“ ندیم (یڑتی بیت انش ) کا طواف 


کرس“ 








اہن ججرین 


اک یی انی طرف سے ر یکرے 


ج بکوئی آوی ای طرف سے ری کے ساتھ ساتم ا سے ماں باپ کی طرف سے بھی ری مس خیاب کرے وکیا 
اس کے ل کوکی غاس جیب لازم ہے یا اسے انخقیار ‏ کہ سکی طرف سے چاہے پل ر یکر ے؟ 
چوا ج بکوئی خض اپنے ماں باپ کے مرش باج زکی وچہ سے ری مار س ا نکی ناب کرے ل وہ پل ایی طرف 
سے ر یکرے اور پچ راپنے مال با پکی طرف سے اور والدی نکی طرف سے ر یکرتے ہوئے اگمر ایی ما کی طرف سے 
یک ر یکرے و ہے افضل کیو ںکہ ماں کا ن زیادہ ہے' اور اکر یکل با پکی طرف سے ر یکرے نوک یکو مرج یں 
جن یک اسے ابی طرف سے تصوصاج بک ر فرش مو“ ر یکرنا چاہے 

فل ج سکوئی حرج یں خواہ کے اپٹی ر یکرے یا اپنے ماں با پکی طرف سے ہا اتد انل اور احسن ہے کہ 
لہ انی طرف سے“ پل رما ںکی طرف سے اور ربا پکی طرف سے ر یکرے اور ایک بی موفف میس اور عیر کے دن ری 
کرے عید کے علادہ بال دنوں مس زدال کے بعد ر یکرے اور چرجھر ہکو اکس کی سکگریاں مارے۔ ار کی طرف 
سے رب یکو مض پر قد کر دے فو برک یکوئی حر ہیں اکر باپ کی طرف سے ر یکو اں کی طرف سے ری پیا ان 
دو ںکی طرف سے ر یکو ایی طرف سے ری بر مقد مکردے وکو حرج ہیں بشرطیلہ رج شل ہو اودع اکر فرش ہو نے پھر 
ہے شرو دی ہ کہ پل انی طرف سے اور پچھراپنے ماں با پک طف ر یکرے۔ 








خاب باز 


| تع میس کلت ١‏ 


جو نس رج با عم وکی سی سے عاج ہو تو اس کے ل ےکیا م ہے ؟کیارہ سی با طواف شک یکو انا ناب مقر کر 
سک ہے؟ اور اگ رج کاوقت م ہونے کے بعد وہ خود تد رست ہو جاے ٹوک یا رے؟ 
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ت3 N ETT TTT‏ 
پار ای ا گاڑیی وغیرہ کا اتا لکیوں نہکرنا ڑے۔ اگ رک یکو شدت مرش کے باععث ای کی بھی طاقت تہ ہو ل وہ پرستور 
عالت اترام میس رج اور شقایاب ہونے کے بعد طواف و سب یکرے خا مکی با زر جامیں بش ریہ اس کے شفایاب ہے 
کی امید مو میں کے لے اترا مکو شخمکرنا جات یں ہ ےکی وتک سی کے پل برنے سے باک نمی مو ا اور ا رکوکی س 
شغایاب ہونے سے مالو ہو جائۓے و وہ ٦ھ‏ ر(زراتۓ میس درو کے ہوتے شس )کی طرح ہے' اسے چچا ہی کہ ایک کرک ذ اکر 
کے مم کے ینو ںک وکھلا دے اور علال ہو جال ےکی وککمہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

ط ئن حورم قا نر کسر ون اهدي (البقرة۲/ )۱۹٩‏ 

”اور ار (راتے ش) لے ہاو نو تی فریالی میس رہو اکردو۔)'' 

اور ار بر کی قبت موجودنہ ہو فو پروی روزے ر کے اور پچمرعلال ہو جاے۔ اور ا رکوئی خض نہ سے آمل ار 
ہو جاۓ اور وقوف عرفہ نےکر کے تو اس کار وت م گیا لیا اسے چاہ کہ تر وکر کے علال ہو جائے۔ والقہ اش م۔ 
این مرن 








لج 
تیان کے دن کے اقا اور تقزم و خر 


تیان کے دن عاتی کے ل کون سے اعمال افضل ہیں او رہکیاان میس ریم وخ کی ہار ے؟ 
جوب قان کے ون سنت ہے س کہ رام تک ری کی جاے۔ مرو عقب سے جو کہ کے ساتم ملا ہوا ہے آغا زکیا جائے۔ 
اسے سا تکنگکریاں ماری ہا“ ہ رکنکری الک الک ری جائے' ہ رکنگمری کے مات کیرد کی جات ادر اکر ہدی پاس ہو و 
ری کو ون عکیا ہے جنر عایی ع کے بال منڈوایاکٹڑ ا دے لین پالو ںکو منڈوانا اقل ہے۔ پچ رطوا فکرے اور اگ ری 
لازم ہو و می بھ یکرے۔ افضل نو یی سے جعیساکمہ نب یکریم ام نے بھی پل ری کی “پچ رقریا کی پچ بال منڈدائۓے ادر پچھر 
سک ہککرمہ چاکر طوا فکیا تو ہے تر تیب افضل ہے اور ان میس سے اگ رکسی عم لکو دو سے سے مقد مکر دیا پچ ربھ یکوئی 
حر خیں۔ اکر دی سے یم ترا یکر دی“ یا ری سے پل افا ہکر لیا یا ری سے لے بالو ںکو منڈدا دی یا قران سے پچ 
الو ںکو منڈدا وی تو اس می سکوگی حرح یں کوک نب یکریم مزلم سے جب ان اعمال میس تقزم و نی کی بہت ب چھاکیان آپ 
نے بی فرمایا: 
ولآ حرج ل حرج (صحیح البخاري» الحجء ہاب الذبح قبل الحلقء ح:۱۷۲۱ وصحيح مسلم؛ 
الحج» باب جواز تقدیم الذبح على الرمي ... الخ» ح:١۱۳۰ء‏ ۱۳۰۷) 


نوس می نکی ع تین ان می ں کوک ی من تی .* 








ھچ این باز 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 





کتاب الیناسک ......., طواف اور گی 


کلل اول و مالی کے می 


2 سوال | تحلل اول اور ان سےکیا مرا ے؟ 

یع تحلل اول سے مراد بے ہ کہ عائی جن میں سے دو کا مکرے نشی ری اور طق یا تی رکرے پا ری اور طواف 
تی کرے تو ہے کلل اول ے۔ اور جب وہ قڑوں کام یکر لے من ری؟ طواف اور ر کے 
الو ںکو منڑوا لکا نے ت ہے تل مانی ے۔ جب آدی ان توں میس س ےکوی و وکا مکر لے لو دہ سسلا ہو اکڑا سن سک ہے“ 
شب استعا کر سکم سے اور بیوی ے نی تحلقی سے سوا ہردہ کم اس کے لیے طال ہو جات ہے“ جو اتا مکی وجہ سے 
حرام ہوگیا تھا. اور جب دہ تیس را کام بھی مرا تام درے دے فو و ملل طور بر علال ہو چات ہے اور اس کے لے نی عمل 
بھی جائز ہو ہا ہے۔ بت علا مکی ہے رائۓے س کہ جب آدبی عید کے دن ری ر کر نے ت سے کل اول ما صل ہو ہا 
ہے۔ سے ایک جید (عیرہ) قول ہے“ انا انان ایی اکرے ت ان شاء ٹکو حرج ہیں“ لان افضل اور زیادہ اط بات ہے 
س کہ لدی ت ہکرے کیک اس کے بعد دو را گل کک یکر لے ممق بال منڈدا نے اکٹوا لے با ری رہ کے بعد طوا یکر 
کی وہ حدیث عات ولف یش ہے اگرچہ ا یکی مد ل نظر ےکہ ئ یکریم مم نے فرایا: 


اڏا رينم ولتم فقذ حل لَكُمْ اليب وَالیٌابۂ وکل شَيٴو إلا اسا (صد 


أحمد:١/۳٤۱١)‏ 
”حب تم ر یکر لو اور بال منڈوا لو لو ہار ے لیے سواۓ عورقیں کے خوش و کیڑے (عام لمباس) ادد مر چز 
طال ے۔“ 


اس باب کی بے اور اعادىیث کی ہیں م سے بی خابت سے اور ب رخود ی مال نے جب عیر کے دن رکو ری کی" 
پر یکو کیا اور بال منڈدا ریے سے نو خضرت عائشہ با نے آ پکو خوشیو لگالی بھی“ لاہ رتس سے بوں معلوم ہوا کہ 
آپ نے ری“ اور علق کے بعد خوشبو استعال فزائی ی۔ ایا فضل اور تال بات ہے ب کہ تل اول ای وشت تک 
افتیار نکرے جب تک ری“ علق پا فی نکر نے اور اکر ہے کن م وک ری کے بعد اور بال منڈدانے سے بک پر یکو 
تھرکرنے نو يہ اففل بھی ے اور ای طس تام اعادیث پر گل بھی ہو جات ہے۔ 

ا چم این باز سے 


طواف اور کی 


تی امس ری چ بھی طوا کی وو رکتیں کر 


جب مرا عو یا کا ارادہ ہو اور میں نے اترام باندھا ہو نے مد حرام ہیں واغل م وکر تی الچ ری دو ری 
پڑھوں یا براہ راست طواف شرو کر روں؟ 
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کتاب المناسک .......... طواف اور ی ا 2 


جچوای ع ما ع وکرنے والا ج مخس محر تام میں داغل ہو و اس کے لے گم شریعت ىہ ب کہ دہ سب سے یه 
طواف شرو عکرے' طوا فکی دو رگقتیں تید اس کی کک بھی کان ہو ںگی' ہل الم اکر سید یں واف ہوتے وق 
طواف سےکوئی شری عر ائع مو رپ تی امس کی دو رکشیں پڑھ لی یں اور یرحب آسانی سے کن ہو طوا فکر 
یا جاہےٴاسی طح آ رکو خض مور می اس وت رال ہو جب جماع تکھڑی م وی ہو نے وہ کل بتاعت نماز اداکرے 
اور پچ راس کے بعد طوا کرے۔ وایٹہ وی ال فقی۔ 











این باز 


مقام (ابرا )یا زمزم کے بے سے طواف کے بارے می ںیا گم ے؟ 

اس یی سکوئی مرج س کہ اگر ی رآمہ یس سے طوا فکیا جاۓ تو وہ بھی ی ہو کا“ کین جس زز رکحبہ سے 
قریب ہو اقل ے ب یل خاش ہو اور رش نہ ہو۔ اور اگ رکعہ کے تریب م وکر طوا فکرنے میں وشواری ہو نو چھردور 
سے طوا فکرنے میں ک یکو مرح ں۔ 














جج این باز 


حرم کی بالائی زل سے طواف 


میں ن ےگزشتہ سال ۸۰ اھ میں ر کیا تھا اور جب میں ایام تر کے دو سرے دن زوال کے فو رآ بعد کہ س 
واپیں آیا قے طواف دداع کے لیے سید ھاکعب کی طرف چلاگیا۔ ہمارے تیے می کے آخ میں تے تو وہاں سے پل ج ل کر نم 
یرے ۶ی طرف چ گے اور جب مم مس پچ نو دیکھا نو وہ لوکوں سے اس سے تر بحرا ہوا ےکلہ طوا فکرنے 
وا لے برآمدہ کک بچ ہوے ہیں “ىہ ترک وت تا ہم بست کے ہوۓ بھی تے نے میرے دونوں ہا تھیوں ےکماکہ آم 
پلا نزل سے طوا فک" ری اور اس طح دوپ اور رش سے بھی بی جاھیں گے“ چنانچہ م نے طوا فکیا اور اپنے ون 
وایں لوٹ گے اور جب اس سال چم رج کے لیے آآے اور می میس ادارات کوت علیہ و اء و رکوت وارشاو کے حش 
شیور سے اس ستل کے بارے میس ہو چھا نے یع ن ےکم اکہ بے بناہ رش کی وجہ سے جب لوگ پرآیرے میں بھی طوا کر 
رسے تے تو بلائی شرل میں طوا فکرے می سکوئی حرج نمی اور لح ن ےک ماک ہے جائ ہیں کی کلہ پلائی مضز لکصب ہکی ی 
سے اوی ے۔ امیر ےکہ آپ اس متلہ س رما زان جا 

ولا گر ام دح ای طرح ے جس طرح سوال میس کور ہے او پھر پلائی مرل میں طوا فککرنے می ںکوئی رج ہیں٠‏ 
آپ کا طواف ی ےٍ۔ وبالله التوفیق۔ وصلى الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم۔ 


تو ا بے 
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کتاب تلمناسک .......... طواف اور گی 


مال اور مول کی نببت ے طواف 


جب سی یا طوا فکرنے واسے ےکی پچھوٹے سے یا ھریی کو اٹھا رکھا ہو وکیا ایک طواف با کی حائل اور 
گول رونوں 7 طرف سے کاٹ ہوگا؟ 
چ علاء کے مجح قول ے موان ما ی اوریو لکی طرف سے جب نمی تک یی ہف ایک خی طواف اس کان ہوگی _ 
وصلى الله على نبینا محمد و آله وصحبه وسلم۔ 

وی کی ے 


ایی ٹنیس نے تج راساعیل کے اندر سے طوا فکیا سب کی اما م کول وا او رھ جاک انی یوی سے صحب تک ری 
فوکیااسے اس کاگناہ ہو گا؟ 

چوایا] ہے ر فاسد ہ ےکیوککلہ اس کا طواف ع یں ہے۔ اسے چا کہ ددبارہ طواف اور سج یکرے پال منڈداۓے 
اور وم رے۔ وم کا مطلب ہے س کہ روک یل سے پل اس نے اپنی بی سے کب تہکرکی ہے ای کی وجہ سے کہ 
کرمہ میں ای کجلری ذ کر کے فقراء یس تی مک وے؟ ینز اس نے تج رکے اندر سے جو طوا کیا ہے“ دہ بھی یی یں 
کوک ہے ضرددری ‏ کہ طواف تمرکے باہرےکیا جائے ‏ تر کے انر ر سے طوا فکرن ےکی وجہ سے اس کا مہ گر فاد ہو 
گیاے ايزا اسے جح عم وکرنا چاییے اور اس کے لے ای میقات سے انام باندعنا چا یی جس سے اس نے کے اترام 
باندعا تھا نیز یوک ے صحب تک وجہ سے اس نے اپنے عمرہکو جو فاس دک ر لیا ہے النرااس پر داجب کہ ددیارہ گر وکرے۔ 
واللد وی الو 











غ این باز 


| سوال ] کیاغ یا ر ہکرے داسے کے لے بے ی ب کہ طوا فکرتے ہوئے وہ جرا مل کے اندر وال م وکر طواف 
گرے؟ 
وای رج یا ر کے سے بیت اللہ کا طوا فکرنے وانے پا آل طوا فکرتنے دائے کے لیے ىہ جا خی ںکہ وہ ر 
ا اتیل می واشل ہو ٴا ا ری نے تھرکے انر ے طوا کیا اس کا ہے طواف کچ نیس ہو اوک طواف میت الد کے 
بارس ےکرنا سے اور ر میت اللہ کا حص ہے اور ار شاد باری تحال ہے : 

« وليطوفوا بالِ]یت اميق € (سم۲۹/۲۲۷) 

”اور چا ےک دہ (لوگ) تاد قرم (لڑتی میت انش ) کا طوا کریں۔'" 

ام لم او رکئی در اہ نے حضرت عائشہ ولا سے دی مہ عدبیث دک کی ےکلہ یں نے رسول اللہ لم سے مجر 
کے بارے میں مانو آپ نے فرمایا: 
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کتاب المناسک .......... طواف اور کی 


اهو من الیت)(سیم مسلم؛ الحج؛ باب جدر الکعبة ویابھاء ح ٠۳۳۳/٤۰٥:‏ وسنن اين ماجه» 
الحجء باب الطواف بالحجرء ح:٥٥۲۹‏ واللفظ له) 
”نوہ ببیت اللہ بی کا حصے ے۔'' 

ایگ روات شی الفاظ ہے ژ کہ مری ہے خوائشل ت یکہ یت ال کے اندر نما بڑعوں “او آپ نے فرایا: 
«صَلْي في الْحِجْر إِنَا أرذتِ دول الیّتِ فما هُو قَطْمة م ليت (ستن آي داو 
المناسك ہاب الصلاة في الحجر» ح :۲۱۲۸ وجامع الترمذي» ح ۸۷٦:‏ وسنن النسائي» ح:٥۲۹۱)‏ 
”جب کی فو بیت اللہ بی را قل ہوا چاے و تجرکے اندر نماز بڑھھ کیو کہ وہ( بھی بیت اد بی کا حصے 


فی ل 


بے 
| رش میں معورلوں کے لے راسو کا لوس 


س نے حش طوا فکرنے والو ںکو یعاس کے وہ راسو رکو پوسہ دینے کے لے ایی غور ںکو آگے وکیل 
رے سے نو ان میں سےکون ہا گل افطل ہے چ راسو رکو بوسہ دیتا یا مردوں کے موم سے دور رہنا؟ 
ار اکل نے ہے کیب صورت حال دیکھی ہے نو میں نے اس سے بھی زیادہ جب اگیزصورت رسکی ہے۔ میں 
نے دیکھا س ےک لن لوگ فرض نماز کے سلام سے بھی په اھ ھرکھڑرے ہوتے ہیں مہ دو کر راسو وکو پوسہ دیں اور 
اس طرح دہ ابی فرض نما زکو ضا کر بے یں“ جو ارکان اعلام میس سے ایک ہے ای لکی وجہ سے جو واہجب یں ہے 
بل مشرو بھی نہیں سے الآ ہہک طواف میں چ راسو رکو بوسہ دے ‏ لزا لوگوں کا ىہ گل جات پر بنی ہے“ جن سکی دجہ سے 
انان افو ی یکر کک ےکی وک راسو وکو بوسہ دینا اور رک بھا یکو پکھونا صرف طواف بی میں سنت ہے۔ کے نہیں 
معلو مکہ طواف کے علاوہ بھی راسو رکو بو دیناسنت ہو اور اگ رکسی شخ س کو کم ہ وکہ ہے نت ہے اود دہ ا یکی ول 
سے ہیں بھی آک وکر وے فو الد تال اسے سے خر سے وازے گا۔ 

جار سے م کے معان ج راسو رکو پوس دیناطوا فکی صطنوں میس سے ایک ہے اور پکریے مسفون بھی اس ورت میں کہ 
اس س ےکی طوا فکرنے والے یا کی دو سرے انا نک وول اذعت نہ چ ادر اکر اس سے ک یکو اذیت پچ او بر میں وہ 
رو سرا طریقہ اتا رکرنا چایے جو رسول اللہ ٹیم نے ہمارے لے متقرد ریا ہے اور وہ کہ انسان راسو رکو بار سے چکھو لے 
اور اپ پاٹ کو پوسہ درے نے مل او راگ راس یں کی کو فی اذیت یا مشققت ہو فو کر ہیں وہ یسر طریقہ اتی کرنا لیے جو رسول 
اللہ لم نے یں حلم فرایا سے اور وہہ کہ م دونوں پاتھوں سے نہیں بک صرف اچ دانیں پات سے راسو دی طرف 
اشمارہکردیی اور اس صورت میس اپ پا مکو بوس تہ ویں “ر سول اللہ مک کی سنت سے بی جابت ہے۔ 


9 صحیح بخاری؛ الحج' تقبيل الحجر'حدیث : 1610 1611 ر صحيح مسلم' الحج' حدیث: 1268 
© صحیح مسلم الحج' باب جواز الطواف على البعير' حدیث : 1278 ۔ 1274 
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طواف اور ی 


yT TTT TT 

و نو تر ا ر ت ےک ےک ورت اک اعا ا ی وم ےا ر ل 
کی استطاعت نہ ہو یا اس نے سے کو اٹھا رکھا ہو۔ عو رتو ںکو دھکیلنااتائی مر بات س کی وکنہ اس سے اضہیس نقصان کن کا 
اندلیشہ ے؟ عردو ںکو بھی اس سے شی اور بھی رکا سامناکرنا بڑے گا اور ہے سب صورتیں رمت ب اکرا مت سے شالی نہیں 
ہیں' لا مرو ںکو اہی کہ دہ اس طح ت ہکریں“ جب الد تدای نے اس ستل کیال رکی سے فو اس سے فدہ اناا 


چا ادراۓ آپ بر نمی ںکرنی چاہے درنہ اٹہ تال بھی شی فریائے گا۔ 
چان یں س 


ران پھا یکو پچھونا اور اشار ہکرنا 


| سوال ] کعب شرن کے رن جنول و غر یکو چھونے یا اشارہکرنے کے بارے م سکیا م ہے؟ کن بھائی اور تمراسود کے 
اس گبیرو ں کی تعدا دی ہونی چاہےے“ رجمائی فرامیں؟ 
طوا فکرنے دالے کے لیے مشروغ نیہ ب کہ طواف کے پر پچکر میں تجمراسود اور رکن بھا یکو چھوئۓے اور 
سب یہ ہ کہ بر چرس ججراسودکو پھونے کے ماھ بوس بھی دے کہ اکر آسائی سے کن ہو ےآ نری چک میں بھی 
پوسہ وے۔ ار مشقت ہو ت پچ کی کر کرد سے ' لا اس صورت میں پاھ با عصا سے اشمارہکرے اور گب ر کے 7- 
مار ے م کے مطاان رکن مما کی طرف اشمار ےک یکو وسل ہیں سے ' گر شقنت نہ ہو تو اسے دانمیں پان سے پچھوا 
چئۓ' اوسہ تہ وی چاۓ اور ہے کما چاے باسم الله وال اکبر یا الله اکبر ...شقنت ہو تو پچھراسے پار لگانا شرو نیس 
ہے اس صورت میں اشارہ یا کی کے بغیرٹس اپنے طوا فکو جاربی کے کوک اس صورت میں اشادہ با گب رن یکرم 
زیم با فرات کاب ہکرام کا سے ثابت نہیں بجی اکمہ یس نے اپ تتاب ”التحقيق والایضاح لكثير من مسائل الحج 
والعمرة والزیارة' میں یا نکیاے۔ 
گی رصرف ایل ہار ے“ ا سکی گرا رک یکو وتیل نییں۔ طواف میں جو اسای سے کن ہوں دعاشیسں اور ازکار ہے 
ا یں اور یراک بکرم کی مت سے ب ات سے طواف کے پر کو اس مشمور دا کے 
رکا ٤ایا‏ ی الد یکا کہ وف اَل رو س کت وَوَتَاعَذَاب اکر ©4 (البقرۃ٢/٢۲۰)‏ 
اے مار ے رپ !کو وتا یں بھی امیت عطا را اور آخرت میں بھی فقت ہش اور سی دوزرخ کے 
عزاب سے فوط فرا۔“ 
یاو ہے تمام اذکار اور دعایں طواف اور سی میں سنت ہیں اجب نی ہیں۔ واللد ولی اتوق 
سس اہن باز بن" ت 


طواف ادر گی ہیں طمارت 


| لی | کیا طواف اور سی کے لے طمارت لازم ۓے؟ 
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کتاب المناسک .......... طواف اور کی 


جاب صرف طواف کے لے طمارت لازم ے۔ جا ا 22 ا۴ 
نے طہمارت کے بقی رس یکر لی تو وہ بھی جائز موی ۔ 
ای باز 


طواف میں عور تکو پچھونے کے پارے میں گم 


ایک س بے مد رش میں طواف افاض کر رہ تھاکہ اس نے یک اجٹی عورت کے مکو چھو لیا وکیا اس سے 
طواف پاطل ہو جاۓ گا؟ او رگیا وضو یر قا ںکرے ہوۓ اے روہارہ طواف شرو کر ہو گا؟ 
ا وا ار انان طواف با بھیٹریس ا کی بھی تہ عورت کے جم سے چو جاے نو عماء کے سج قول کے مان اس سے 
طواف پا وض وک وکوئی نتصان نہیں بپنچا. اس ستل میں علاء ےکی اقوال ہ ںکہ س عورت ے وضو ٹوٹ جات سے یا 
تھیں؟ ایک قول ہے ب کہ اس سے مطات وضو نہیں ٹوٹ“ رو اقول بی کہ اس سے طاتا وضو ٹوٹ جاتا ے اور ترا 
قول ہے س کہ گر س شموت سے موو اس سے وضو ٹوٹ جا ے کین ان مس سے زیادہ ران اور ی قول یے کہ اس 
سے مطاق وضو ہیں وناک کہ حریث میں کہ رسول الڈد یم نے حض ازوارج مطمرا کو پوسہ دیا اور تچ نماز اراک 
اور وضو تہ فرمایا اور ۶ اص وضو اور مار تکی ملا تی ے الا ہے ہی کہا جا سک کہ وضو ٹوٹ جات ہے“ الآ ی ہک کو 
ایی وکل ہوجس سے ہے عابت م وک مس عورت سے مطاق وضو ٹوٹ جا ے ادر ىہ جو قرآن ید بش ے: 

أو سم الا (المائدة: )٦/٦‏ 

”با م نے کو رو ںکو پچھوا ہو۔“ 

توا کی چ تخب ریہ کہ اس سے مراد بلع ہے ای طرح دو سربی قرا ت ”ولم شم التسآ:" کے موان بھی اس 
سے مراد بعال ھی ہے جعیساکہ ضرت این عباس شڈ اور اہ تق کی ایک اعت سے منقول چ ای سے مس ی 
راد یں سے جعیساکہ حشرت این کو سے مردبی ہے بلک م بات ہے س کہ اس سے مراد مال ہے جعیساکہ حضرت این 
عباس اا اور ا تی رکی ایک جماعت سے قول ے۔ اس سے معلوم ہو کہ جس خض کا طواف میں عورت کے مم 
سے مس ہو جا اس کا طواف یی ہے“ وضو بھی ی ہے جو منص انی بیو یکو مم سکرے یا اسے پوس دے او اس کا وضمو 
سو سس 














ٹچ این باز 
آوشی رات سے لے مرو عق کی ری اور طہمارت کے اخ رطواف 


س نے جمکرتے ہوسے آوھی رات سے مل مرو کب یکو ر یکر لی اور بچرطواف افاضہ کے لیے فوراھ مکی 
طرف چلاگیا او رطوا فکرتے ہوۓ مبرا وضو ٹو کیا لکن رش کی وجہ سے می نے ای طرح طوا ف عم لک ریا اور طواف 
کی وو رگقتیں بھی نہ پڑھ ہکا ریس نے عدود عم اور من کو چھوڑ وی اور پھر نماز مغرب کے بعد تی واپ لوٹا و سوال ہے 
ہ ےکہ اس سے مناک رج سکوی غلل آیایا ہیں یاد رے میرا ہے رج مفرد تھا؟ 
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کتاب المناسک .... ..... طواف اور گی 


چوا آرشی رات ے تل ری ی ہا ںسکی دنہ ری یک اول وقت قران TD‏ 
سے “اس بر تام امل علم کااان ہے للا آ وی رات سے کے ر یکرنا چائ نیس ے۔ 

ایا طواف ار اوی رات سے پل کیا یا بعد میں وہ بھی جع یں کرک ہے طواف طمارت کے بغ کیاگیاے جم اکے 
اس نے خود بیا نکیا کہ طواف کے روران اس کا وضو و گیا تھا“ ازا جح تول کے مان اس نت ےگویا طوا ف کیا ی 
شی الا اس شف پر واب س کہ دہ ددبارہ ری اور طوا فکرے “یغیروضم وکیا ہوا ہے طواف کچ نیس ہے اود اکر ری 
ہے اوقا تگزر جانے کے بعد اسے ہہ یاد آے فو برای پر دم لازم ےکی وہ اس نے در ت یقت ری کی بی شی“ لزا 
ترک ری کی وجہ سے اس کے ذمہ دم لام ے؟ ای طرح طواف بھی لازم ہے خا کسی وت بھ یکر نے خواہ واچ کے 
آنخر میں یا رم س کر نے اک جح ل ہو جائۓ“ رک ر یکی وجہ سے جاو رک وج کرم ہی میں فن کر کے م کے قرام 
ہیں تی مکر ہوگا۔ واللہ اعم 








جم این باز 


جب دوران طواف نما زہکھڑی ہو جاۓے 


عاتی یا ”تر نے طواف اور سی عمل نمی ںکی اور نما زکھڑی موی او اس کے بارے می ںکیا گم ہے کہ وہ 
گیاکرے؟ 
جاب وہ لوگوں کے ساتتھ نماز بڑھھ پچھراپنے طواف اور س یک وھ لکرے جہماں سے اس نے ش مکی ھا۔ لی ہماں سے 
طواف پو ڑا تا اپ وہیں سے شرو عکرے۔ 

این باز 


جب طوا فکرتے ہوۓ جماع ت کی ہو جائے 


أ ال الان مث الث شریف کا طواف رو کرے ادر ابھی تین با چار کر بی لگاۓ اور ماع تکھڑی ہو 
جائۓ نے و ہکیاکرے؟ کیا طوا کو شی کر وے یا عھ لکرے؟ اور اکر تل کر دے وکیا دوبارہ ای کہ سے شر )کے 
ماں پچھو ڑا تھا ما از سرنو طواف شرور ]کرے؟ 

چوای] جب ماع تکھڑی ہو جا اور آری طوا فکر رہ مو نوہ ماز میس شریک ہو جاۓ اور نماز سے فراغخت کے بعد 














إن طوا ف کی لے نماز سے یله چلر اکر مل نہ ہو اسے شار ت ہکرے“ او رے مل پچگر وہ سے جو راسو سے 
شروع م وکر جراسود بر ت ہو اور اگر پر اککی عمل تہ ہو او روپارہ جرا ور سے رو )کرے اعفیاط ای یں ے۔ 
خاب باز 











سوال | گزشن رمضمان میس میں نے عرہ اراکیا تا طواف کے خر میس کے ہے تک گیاکہ چک ے ہوئے ہیں یا مات“ 
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کتاب المناسک .......... طواف اور ی 


و CG N‏ سس ےت 
و" "و "ل2 و 

آپ نے ابپچھاکیاکہ ایک چکر اور کا لا آپ پر ہی واجب تکرک سے طواف و سی کے چلروں میس تک ہو تو 
ے7 7۶2 رار کے سا اش ر تن رت بھی ہیں ما چار ت وہ لن پ بنا 
ر کے اور ہنی تعدا کم شی تن ہے اور برای کے بعد چو شی رکحعت ہز کر رہ ہہ وکر نے خواہ اام ہو یا مفو لگن 
مقنزی اپنے امام ہی کے ای ہوا سے اسی طح طواف اور سی میس سے شک م وکہ اس نے مجچھ چک لگا ہیں یا مات او 
اسے بھی نی لی یکم تحر او ہر بنا رک چاہے اور اس کے بعد ساقذاں چک لگا لے اس کے علادہ اس پر پھ لازم نیس ہے۔ 
داش ول التو 








این باز 


کے ےت ےس٠‏ 
رر 

آب] ان دو رکستوں کا مقام کے بج یچ اداکرنا لازم یں ے؟ بلک ہیں ہم میں ہر تمہ بی اداکیاجا کک ہے اور جو 
وس روپ وک 

غ این باز 











سے طواف روم کی استطاععت نہ ہو 


سے طواف قرو مکی استطااعت تہ ہ وکہ وہ کک ہککرمہ می لوم عرف ہکی عر کے وفت بنا ہو وکیاوہ عم مس جانے 
کے خر سیر ھا رہ چلا جاۓ پاکیاکرے؟ 
اس سک اخقیار کہ ار چاج فو کہ س داغل م وکر طواف و سج یکرے؟ عالت اترام میں برقرالد ر ہکر 
رات چلا جاۓ اور وہاں جب کک اٹہ تال چاے وو فکرے ‏ خواہ ہے ولوف رات ییک وکر ےر رات ب رر کے 
لے مزدلفہ چلاجاۓ اور ار چاے و عفات چلا ہاے تروب آثآب کک وہاں وتو فکر نے“ پچلرلوگوں کے اتر مزولفہ چلا 
جائےواں خرب و عخا کی نمازس اداکرے اور شب بس رکرے اور پچھراس کے بعد ترا کے دن یا اس کے بعد طواف 
,اور س یکرے اس می ںکوگی حرج یں اور نہ اس پ رکوئی دم ویر لازم سے ج ب کہ اس نے صرف رج تی کا اترام باندھا ہو 
اد اکر اس نے رج اور عمرہ کا اکٹھا اترام باندھا ہو فو پچھراس پر ری تع لازم موی اور دہ ہے اونٹ یا گے کا ساتًاں حصہ یا 
من بر یا بحب رکا الیک سال کا ب سے می یا کہ یس ذ ۃکرے ادر اس سے وو کی کہا اور صرق ک یکر ےکہ ارشاد 
ار تھی ہے: 

9 ھدوا سیف ملع لهم وَلّکووا اسم 4 
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طواف اور گی 


ای كوأ متها أطوم لايس التب )€ (۷۸۸۷۷) 
”الہ دا رول) اج نانرے کے کاموں کے لے عاضرہوں اور (قریالی ک) ایام معلوم س چویالے مولٹیوں 
کے ف کے دقت جو الہ نے ا کو دیے ہیں ان بر اللہ کا نام لی اس میں سے تم خو وھ یکم اور فقیرو ںکو 
کی ا 

این باز سس 


طواف افاضہ سے لی وفات ۰ 


ایک س نے طواف افاضہ کے علادہ دن تام اکال رخ پر ےکر نے اور پچھردہ فوت ہہ وگیا کیا ا سکی طرف 
سے ہہ طوا فکیا جا گا با خھیں؟ 
جو ص طواف افاضہ کے سوا در تمام ا مال ر جکو پور اکر لے اور پھرفوت ہو جا فو ا سکی طرف سے طواف 
می ںکیا جائۓ کیرک ححخرت ابن عباس اڈ سے ردایت س کہ ایک حص رسول اللد مکل کے سدق ہکھڑا تھاکنہ ایی 
مواری س ےگ گیا یں سے ا سکیگرون ٹوٹ کی اور وہ وت ہہ وگیانو نچ یکریم مم نے ف رمیا : 

۷ِفْلوۂ ياء 5سذر؛ رموه في »ولا تُعَتطُوۂ) ولا مروا رت ولا وجه 

قن الله تاا رت وم القيامَة مَلبيًا)(صحيح البخاري» جزاء الصیدء باب المحرم يموت بعرفة 

... ألخ» ح:۹٤۱۸ء‏ ۱۸۵۰ وصحیح مسلم؛ الحج؛ ہاب ما يفعل بالمحرم إذا مات» ح:٠٠١٠‏ واللفظ 

لمسلم) 

”اے پل اور کی کے چوں کے ا رر اترام گۓ رونو ںکیڑوں بی می سکفن وے وو“ وشو اتال 

ت کرو ای کے ص رکو نہ ڈھائو ‏ اللہ تعالیٰ اسے خیامت کے دن اس عال میں اٹھائۓگاکمہ ہہ نس تی ہکصہ را 

موک“ 
می ی نے ہہ عم نمیں و کہ ا سکی طرف سے طوا فکیاجاۓ بللہ آپ نے مہ رو یکہ اسے الد تحال قیاصت کے 
ون اس عال مس اٹھائۓگاکہ ہے تب کم دبا ہ اک کہ وہ عالت اترام می با رہاکہ تہ اس نے خود طوا فکیاادر دہ ال 
کی طرف ے طوا کفکیاگیا۔ 

فو یکی 


اس مخ کے بارے می کیا گم ہے جس نے طواف افاض وک ریا لگن سی ن کی“ کہ ایام شرن کے آغری 
ون کا سور ع بھی روب ہ وگیا اور اکر ہے اس دن غردب آقآب کے بعد اور ایام شرن کے بعد س یکمرے فو اس کی کے 
ہے می ںکیا عم ہے؟ 

یام شرق کے آخری دن یا اس کے بعد س یکرنا کے ہے ادر اس خر سکوی حرج یں کی وتک سج یکی کت 
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کتاب المناسک .......... طواف اور کی 


PET و‎ TRT TIT TTT 
ےک سی طواف کے ل بعر ہو۔‎ 
وی ل‎ 


ری با وتوف ۶ہ ے تمل طواف افاض 


کیا ہے جائز س کہ بقرہ عقب کبڑی کی ری یا وقوف عفہ سے آمل طواف افاضہ اور س یکر لی جائے“ رشا 
فا یں“ اش تعائی آ پک جزاۓ خرے واڑے؟ 
احوافۓ جج کے طواف اور س کو ری سے یل رونام دینا جائز ہے لیکن طواف رکو عرفات سے پل ا رای کی نف 
رات سے یکل امام وائ کی وکل جب عرفات سے والپیں لوٹ اور عی رک رات مزولقہ سے وای آآئے نز کرای 
کے لے بے جائز ہ کہ تیان کی رات کے نصف ارش طواف اور س یکرے' نیز قران کے دن دی سے لے بھی طواف 
اور س یکر سنا ہے۔ ایک خض نے ن یکریم متام سے ب اہ جس نے ری سے پل فا ہک لیا ہے فو آپ نے فرایا: 

7 حرج (صحیح البخاري» الحج؛ باب البح قبل الحلق» ح:۱۷۲۲ وصحيح مسلم؛ الحجء باب 

جوا تقديم الذیع على الرمی ۰ الخ :۱۳۰۹ )۱۳١١۷‏ 

کو مرج میں۔" 

یڑا جب می رکی یا رات کے آخری حصہ میں مزولش سے ہیں فو عوروں اوران ےکور لوگوں کے لی بے جال 

کہ وہ لہ طوا فک یں امہ ورت کے ایام ت نہ شروع ہو پاس“ ای طر حکمزور مردوں کے لیے بھی ہا کہ دہ 
اس کون حرج یں کین ال ہے س کہ پل ری کی جاتے کے پھر بر یک رکیا 

نے ارز ی موجور ہو“ پھر پالو ںکو متڑوایا یا ایا جاتے لن منڈوانا اقل ے' پچ رآخری طوا ف کیا ہاے“ رسول الہ 
e‏ طر حکیا تھاکہ عید کے ون بر ہکو ری کی“ © پر خوشبو اتعال فرباگی پھر سوا ری کے ریہ بیت اللہ 
تٹریف نے کے اور طواف فربیا لیکن ا رکوئی مخ ان میس سے ٭ض اعا لکو اض ویر سے پچ ھکر لے خلا ری سے 
پل کر لے یا قریانی سے پل بال منڈالے یا ری سے چک بال منڈائے باری سے پچ لے طوا ف بر لے با قرائی سے پل 
طواف با پال منڈانے سے یمه طوا فکر نے او لدلد ہے تام صو ر ہیں جائز ہی سک وہ رسول الد مل سے جب تقزم و 
انرکے بارے یں چھ ایا آپ نے فربایا: 

الا حرج له حَرَج)(صحیح البخاري» الحج؛ باب الذبح قبل الحلق» ح:۱۷۲۱ وصحیح سلم؛ 

الحج؛ باب جواز تقدیم الذبح على الرمي ... الخ ح:١+۱۳ء‏ ۱۳۰۷) 


رح تی تلونی و تین 

















این باز 





ن00 صحیح مسلم' الحج' باب حجة النبی لک ' حدیث : 1218 
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کتاب المناسک ......... طواف اور ی 


طواف افاضہ یں ےر 


| سوال ] کیا طواف افاض کو طواف وداع کے ساتھ مو رکرنا جا چ ؟ کیا عائی کے لیے ہے جائ کہ وہ طواف کے 
مات چاروں میس پا ہے کے لیے وق ہکرے؟ 
رش وغ کے خو فکی وجہ سے طواف افا ہکو مو رکرنا ہا ے' ازا کہ سے رخصت ہوتے ہوۓ افاضہ اور 
ددا ]کی نیت سے طوا فکر نے او ہے دونوں سے کفای تکرے گا اور اس کے بعد رخصت ہو جائے کالہ اس پر ہے بات 
صادق آ کے کہ اس نے ری مات میت اللہ می سںگزارے ہیں؛ لن انل ہے ہے کہ طواف افاضہ عید کے دن یا ایام 
ترا مس کیاجاۓ ج بکہ اسے مو خ رکرنا بھی جاتر ۔ 

طواف کے چاروں میں تھو ڑا سا وق کر جائز ے شلا اس شد رکہ وض وکل تب دکی جا کے ' پان ہا جا کے فرض نماز ا 
مازجنازہ وغبرہ ادا کی جا کے۔ 

ار وققہ طول ہو شلا آدھانزشہ با اس سے بھی زیادہ تو ب یی بات ہہ کہ اس سے طواف بال ہو چاۓ گا" لیا 
اسے چاہی کہ اس در طول وققہ کے بعد طواف از سرو ر کرے ۔ سناو مرو کی سی کے پارے میں بھی بی م ہے۔ 


واش اعم 
سسس ا رن 


طواف افا ؟ طواف ورارغ ے بھی لغایت کرت ے 


جو خض طواف افاضہ من کر دے اور بر طواف افاضہ اور طواف ددا )کی نی تکر کے ایک بی طوا فکر لے 
وا کے پارے می ںکیا عم ے کیا طواف افاضہ را تک وک یکیا جا سک ہے ؟ 

ھال رج کے بعد سفرکے وقت اکر یہ طوا کیا جائۓ فو اس می ںکوگی مرح خی“ طواف افا طواف ددائ ے 
بھی تغابی تکر جا گا خواہ طواف افاضہ کے سات طواف ودا کی نی تکرے با ت ہکرے۔ مقصور ے ےک طواف افا ؟ 
طواف ورارغ ےگ یکفابی کر جات جل وہ کہ سے روح کے وق کیا اے اور ار ان دونوں (طواف افاضہ اور 
ورا )کی نبی تکرے وک یکوئی رح ہیں۔ یاو رے طواف افاضہ اور طواف ددارغ دن ہو یا رات مروف تنا جائڑے۔ 


س این پا 


طواف ورارع کے بح رگیا واجحب ے؟ 


طواف ودام کے بعد ماگ کے زم ہکیا واجب ے؟ 

طواف دداع اعمال رج مس سے نخ ری عمل ے۔ اس کے بعد عا یکو ترم کے پا سکھڑے م وکر دع اکرٹی چا یے 
کہ اللہ تا اسے دوبارہ ہبیت الد شربف آن ےکی فذفق عطا فربائے مہ ای کی آنخری عاضری تہ ہو“ ا کے علادہ اور کی 
مناسب وما ںکرے اور پچ مول کی پال کے ساخہ میٹ الد شریف سے کل جائۓ مجن ہے عم شریعت نی کہ وای 
ہے وقت وہ الیے پاؤں لے با مول ہی کی چال چ کہ ببیت اللہ شریف اس کے بے ہو اور راچ سیر رواشہ ہو 
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کتاب المناسک طواف اور گی 


جائے اور ار کی ہے می رھ س ہہ 
ددا عکرے اور ار اس نے تجارت ق خرید و فروخت کے لے قا مکیایاکوگی ایا کا مکیا ی سے اقاصمت میں ر بت 
معلوم موی ہو تو پچ کی اسے دوبارہ طواف ودا عکرنا ہو گا اور اکر اس کے بعد اس نے سفریا اپنے ابل و عیا لکی ضردرت 
کے لکول چ ڑ خیدی تو پھر ددبارہ طواف ووا لازم یں ہے۔ وائل ا م۔ 

این رین 


طواف ودارع کے لحد سرت کر کا 


| سول ] یک آدٹی سے کبااور رات کو طواف ووا عکیا لن طواف کے بعد اس کے ل کہ سے روج کن تہ ہوا 
۶ 9 ٭ 
اچاب عم شرت ہہ کہ ای طواف دداع اس وق تکرے حب وہ کہ سے رخصت ہو رہ ہ ھکی وہ این عباں 
رو تال ی 
دم الاس أن کون آجر عَهْلِمِم ب بالبيْت إلا أله حف عن الْحَائِض) (صحیح البخاري» 
- الحج ۳ طواف الوداعء ح۰٥٥۱۷‏ وصحیح مسلم» الحجء باب وجوب طوآف الوداع ... الخ» 
TYA:‏ 
”لوگوں کے لیے م ہے س کہ وہ فرسے آمل آخری ات میت اللد م سگزاریں ہاں اتد ماشہ عورت کے 
لے تف (رخست) ے۔“ 
اس شخ نے دا تکو ار ای یت سے طوا کیا تھاکہ طواف کے بعد خرو کر جانا ہے کان مع تک غرورج کن نہ 
ہوا و اس کے ذمہ یھ لام ہیں“ پاش الم اکر دہ دوبارہ طوا فکرے نو اس ئل زیادہ اشا ے۔ 


فو یکبیٹی 


رش یی وج ے طواف ورا میں تار 


ہم جدہ کے پاشنرے ہیں کشت سال ہم نے ر کیا اور طواف ودار کے علادہ دنر غمام مناک رکو و راکیا اور 
اس طوا فکو ذوایج کے پش ر تک مو رکر وی اور جب رکم م وگیا نے ہم نے کک والیں اکر طوا فکیا تو وال ہے کیا 
ماراے رج کک ے؟ 
جیای ا سے ضا تارف مر لی کا کر ان کے ۔ ا کہ سے 
تروع کے وقت طوا فکر ہنا چا لن جو خض چرہٴ طاکف با دیع ورو کا پاشندہ ہو او اسے طواف وداع کے بخ رس ر 
خی سکرن ای یاد ہے طواف وداع بیت اللہ شریف ک ےگمرد صرف سات چاروں بر تل ے اور اس میں صفاد مرو کی 
سی یں ہے۔ 

ا رکوئی شس طواف دداع کے اخ ررد عکر ہاسے و تور امل عم کے نزدیک اس پر دم لازم ہے جے کلم یس ذ )کر 
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کتاب المناسگہ ... 





.... طواف اور کی 


کے کہ سے فقرا و مالین میں تق مکر ریا جائے اس کار ی ہو گا مور امل عم کا ی رہب ہے۔ 91 
ایل م کے کچ ول کے مطابی طواف وداع اجب ہے اور اہن عباس ئا سے خت ےک ”جو خض رج کے کسی 
واج بکو ٹر کر وے پا بحول جا نو وہ خون ہماے “۹ 
ازا جو انان عر آاے ککر رے اسے ایک جافور ذ حکر کے کہ کے فقراء و مساکین میں تی مکر وہنا چاییے “لہ 
س روپارہ وایں لو سے ہے وم ساقط نہ ہوگا۔ میرے نزدیک بی مثار اور را قول ے۔ وال +2 
س اناز 


| سوال | کیا مش و تفای والی عو رت اور عاج و ری کے لے طواف ودا لازم ہے ؟ یس نے اس ستل کے پارے میں 
می میں جب علامء سے پ چھا تو وہ تفق نہ تھے“ !کم رچ کہ ان کے لیے ہے طواف لازم یں سے اور تح کی 
راۓ یہ کہ ان کے لے بھی ہے طواف لام ے؟ 
اچوی ت و ننا وای ع رت کے لے طواف وداع لازم س ہے“ ہاں لمت عاج و مرلیخ شکو اٹھاکرطوا فکرایا جا 
کوک یکریم م ام نے رابا : 

«لا فر َحَد حَتٌی بَكُون آنجڑ عَهُدِہ بالْيّتٍا(صحيح مسلم» الحج» باب وجوب طواف الوداع 

وسقوطه عن الحائض؛ ح:۱۳۲۷ ومسند آحمد:۲۲۲/۱) 

ول اس وق کک سفر کرے جب کک وہ آخ ری وقت میت اللہ میں ت ہگزارے'' 

" ۶ِ 

دا الاسر أن يعون آخجڑ عَهُلْمم ب بالییتِ إلا أله مف خف عَن الْحَايْض٥‏ (صحیح البخاري» 

٠‏ الحج؛ باب طواف الوداع» ح:٢٥۱۷‏ وصحیح سم الحجء باب وجوب طواف الوداع ... الخ 

جح :م00( 

”لوگوں کے لیے کم ے س ےک وہ سفرسے مل خر عات میت الشہ مم سگنزاریں پاں الہ اتش عو رت کے 

لے رخصت ے۔“ 

الیک اور مرییٹ سے معلوم ہوا ےک ففاس والی عورت بھی عانق کی طرح ‏ کہ اس پر بھی طواف ودا نیس ہے۔ 

2ر 


eS 
اتام بر مبری بیوی بے ہوش موی اور س بور م وگیاکہ اسے اٹھاکر م سے باہرنے جاڑں کی وجہ سے میں“ ری‎ 


موطا إمام مالک' الحج' باب جامع الفدیة' حدیث : 20/419/1257 4 
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کتاب المناسگ ........ طواف ار سی دم 340 





یوی ادر اس کا بھائی ہاتڑاں پچکر پو را کر کے ۔کیا م کو نر ہے دغیرہ لازم ے؟ 
اپ ار آپ لوگوں نے دوپارہ طواف ودا لکیا ت آپ مس سے ا چ کے کک ن ا 
قرام رم میں تقی مکر ویا جا ےک وکہ طواف دداغ ہراس عٹی پر داجب سے جو کک ہککرمہ میں سے س رکرنا چاہتا ہو اور اسے 
ٹر ککرن ےکی صورت میں دم لازم ہے۔ دم کے ساسلہ میس واجب ہہ سب ہک اونٹ یا گاے کا سانذاں حصصہ یا دہجکرئی ننس 
کے سان کے دو واضتہگمر گے ہوں یا کی ڑکا الما چہ ذ کرے جو قران کے جاو رکی طح تام یوب سے پاک ہو اور اس 
کے ساتم ساتم وہ و اتتغفا ربج یکیا جا ےکی کہ بھی یم کے اس ار شاو کے پش نظر: 
لا فر أَحَد ی یکو آخژ عَهْدِه ِالْيت)(صحیع س آل باب وجب ران او 
gl...‏ ح: ۱۳۲۷ ومسند أحمد:۲۲۲/۱) 
ول اس ونت ب کوچ کر ےجب تک انا أخری ونت بیت اللہ س ن ہگزارے۔'' 
e OR‏ 
«أمر الاسر أن بَكوںَ عَهَيْمِمْ ب لیت إلا آئه حف ُقَّ عَن الْحَائض» (صحيح البخاري» 
الحج» باب طواف الوداع؛ ح:٥٥۱۷‏ وصحیح مسل الحج» باب وجوب طوآف الوداع ... الخ 





OTTA: 
گنلوگوں کے لیے کم یہ ےک وہ سفرسے تمل ری عات میت ایشہ مکزا رہں ال“ اٹ عائقنہ عورت کے‎ 
لے رخقصت ے۔“‎ 

ای کم کے نززیک اس ستل میں تیش اور ناس والی عورنوں کے لے ایک بی عم ے۔ 


تخا پا بے ے 


عا طواف ووا ارت 


ان ماگ کے لے کیا م ہے“ جو طواف وداع کے 
را رسل ا اک کی دید ے: 


دا فر أَْد س کون آخر عهده ایت )(صحیع مسلم؛ الحج؛ باب وجوب طواف الوداع 
و عن الحائض» ح: ۱۳۲۷ ومسند أحمد:١/‏ ۲۲۲) 

وی اس دقت ک کورچ نکرے جب کک آ ری دقت میٹ الد س گار ے۔“ 
و ری مس حقرت ای کا نای سے مرو می کی ے 
۱ 2 الاس أن کت آخر عهد عَھيِمِمْ ب ات ِا نے 7 لْحَابِض) اع ابخارق: 
الحج» باب طواف الوداع» ح:١٠۷٠‏ وصحيح 2 الحجء ہاب وَجوب طواف الوداع ... الخ 


OTTA: 


ٹھلوکوں سے لے گم ہے ےک وم سرے ٹل آخری محات بیت اللد سگمزاریں ہل الد ماف ورت کے 
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کتاب المناسک .......... طواف اور کی 





لے رقت ج“ 
چ الوداع کے موخ پر بھی موم جب تنام اال رج سے فا ہ وکر سفرکا ارادہ قربا ر سے کے او ۱ 
آنری گل جو روتام وی وہ طواف ووا نی تھا اور آپ نے فرایا : 
«خذوا ڪي ماسككما(صحيح مسلم؛ الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة ... الخ؛ ح:۱۲۹۷ 
والسنن الکبری للبیھقی ۱۲٥/٥٢:‏ واللفظ له) 
یھ سے ماک چ کہ لی 
ہے تام اعادنیث اس جات پر ولال کناں ہ ں کہ عائعنہ و مفساء کے علاوہ وکر تام خواتین و حضرات کے لیے طواف وداع 
واج ے “اڑا جو اتی اسے تر ککردے لو اک بے دم لازم چک وگ اس نے سن تکی خاش تک اور ایگ واج بو 
تر ککر وی چتانچہ اس ستل میس علاء کا ی قول بی ہے۔ حضرت این عباس ھا سے ردایت ہ کہ جو فیس ری ےکی 
واج بکو تر کر دے با بھول جائۓ فو وہ خون ہاے“ ۳ 1کثرابل م کا ہیی قول ے۔ ححفرت این عباس شیا ا کی زکورہ 
حدیث اور اس مو نکی وکر اعاوی کی دجہ سے تی ادر ناس والی عورت پر طواف دداع نیس ہے۔ 
ٰ پور 


طواقف ورا واج ے 


میں جدہ کا پاشندہ ہوں اور یس نے مات پار جکیا سے“ نین طواف وداغ خی سکیا ک وک حض لوگ ہے گے ہیں 
کہ جدہ کے پاشندوں کے لے طواف دداع یں ہے۔ تو سوال ىہ س کہ طواف ووا ن ہک ےکی دجہ س ےکی مرا ع 
ہے پا یں ؟ رشا فریاھیں' جام الد خی 
چوا جدہ طا ف اور ان کے وکر علاقوں کے پاشندوں کے لے بھی ہے داجب ہ ےک رج سے فراغت کے بعد طواف 
ووارع کے بخ رک ککرمہ سے رخست نہ مو ں کی وک نی ٹکو کا ہے فرمان عام سے شس مس آپ نے مام عاتیوں سے خاطب 
م وکر فرایا: 
eg SS‏ 
وسقوطه عن الحائض» ح: ۱۳۲۷ ومسند أحمد:۱/ )۲٢٢‏ 
کول اس وشت ک ککوج ن ہکرے جب تک دہ آخری وقت میٹ الہ شش ن ہگزارے۔'' 
اور نین میں حشرت این ععباس شا سے روات ے: 
مر الاس أن يكو خر عَهْدِهم بالیّتِ إلا أله حف عَن الْحایفی) (صحح البخاري 
الحجء باب طواف الوداع» ح:٥٥۱۷‏ وصحیح مسلم» الحج» باب وجوب طواف الوداع ... الخ» 
OFTA!‏ 


معلوکوں کے لے م ىہ س کہ وہ سفرسے آمل آخری ات میت اللہ مج گزاریں۔ ہاں الہ حالقئ عورت 





() موطا إمام مالک' الحج' باب جامع الفدیة' حديث : 257 420/419/1 
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کتاب المناسک .......... طواف اور ی 


کے لے رقصت ے۔“ 
جو خض طواف وداع رک کر دے فو اس پر دم لازم ے۔ دم اونث ماگائے کے سائومیں حص میں شرکت یا اڑ یجکری 
ینس کے ساٹ کے ووا گر گے ہوں یا کی کا بچ ککہ میس زئ کر کے فقراء میں تی مکرنا ہے۔ 
اس کے اتم اھ ہے بھی لازم ےک تو و استغفا رکیاجاۓ اور ہے عزم صاد کہ آتندہ ایا نی ںکیاجاۓگا۔ یش و 
نقاس والی ورو کے لیے ہے طواف واجب یں ے۔ ای طرح علاء کے یع قول کے مطابی عر وکر دانے کے لے 
بھی طواف وداع نہیں ے۔ مور ایل علم کا بھی ہیی قول ہے جعیساکہ این عمبدالہرنے“ ت سے دلا کی کی ماپ اما بیان 
کیا ے۔ شلا جو لوک چ الوداع کے مو پر عم وکر کے علال ہو کے تھے نی ڈول نے ای ہے عم نیس دیا تھ اکہ و مک 
سے س کے وقت طواف ددا عکریں' ای طح جد الوداع کے موخ بر کہ کے پاشندو ںکو آپ نے ہے عم دیا تھاکہ وہ 
اپ ےگھروں ہی سے مخ اور پچ رع رفہ لہ جاہھیں ا نہیں بھی آپ نے طواف وداع کا عم نی دیا تھا۔ واللہ وی التوفقی۔ 
ب این باز 


طواف ورارغ سے ٹیل جدہ کاسفر 


| وال | کیا ما کے لیے ہے جا ب کہ وہ طواف وداع کے !خر دہ کا س مکرے اور جو ایم اکرے اس کے لے ےکیالازم 


ے؟ 
م 


عا کے لے ہہ جات کہ رق کے بعد وہ طواف وداع کے اق رک سےکو جکر ےک وکلہ ن یکرم مام نے 
فرمایے: 
الا وا ی کن خر عَهْدِهِ بالْييّت؛(صحیح مسلم» الحج» باب وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض» ح: ۱۳۲۷ ومسند أحمد:١/ )۲۲٢‏ 
ول خض اس ونت ک ککوج ن ہکرے؟ جب کک دہ آ ری بحات ہبیت اللہ میں ت ہگزارے۔'" 
کین میں ححضرت اہن عباس اا سے ردایت ے : 





دی الاسر أن تر آخر عهدهم باليّتِ إا ف عن الْحَائض» (صحیح البخاري» 
الحجء باب طواف الوداع» ح:٥٥۱۷‏ وصحيح مسلم» الحج» باب وجوب طوآف الوداع ... الخ 
ح:۱۴۲۸) 
من کے وہ (سمرسے تضیل) آخری یات میت اللہ ہی ںگمزاریں“ ہال اتد جا عورت 
کے لے سے رتست ہے۔" 
انا چ“ طف اور ویر علاقوں کے لوگوں کے لے جائ ہیں کہ رج سے راغت کے بعد طواف ودااع کے !خی کہ 
کرمہ سے رخصت ہہوں اور آ رکوئی ای اکرے ل اس پر دم لازم ےکی دنہ اس نے ایک واج بکو تر کر وا ے۔ 
۶ض امل م ےکا کہ ار طواف ودا عکی یت سے وای آ جاۓ اور طوا فکرے تو ہے طواف ع مو گااور اس 
سے دم ساقط ہو ہاے ا کان ہے قول گل نظرہے اور مون کے ے زیادہ اعقیاط اس میس ہ کہ اکر اس نے طواف وداع 
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کتاب المناسک .......... طواف اور ی 


کے لنم ادت قم رے بتر س کر لیا ہو فو وہ رچ کے اس ق کو پور اکر کے لے دم دے۔ 








خخ اب باز 





حھروکرنے والے کے لے طواف وداغ اور 


| سوال ] کیا مرو س بھی طواف وائ واجب ے کیا مرو باج میں طواف وداع کے بعد کک ہکرمہ سے کوئی جن یرتا ام 
سے؟ 
رو میس طواف وداع واجب یں سے ہل اہنت ہے افظل ضرور سے کن اگ رکو بغیرطواف ودا سرک ہے او 
کوئی حرج نمی ؛ اش الت رج مس ہے داجب ہ ےکیوککہ ا یکریم موم نے فرایا ہے : 
۷ا صا سی در زی اجددی سے اح او 
وسقوطه عن الحائض٠‏ ح:۱۳۲۷ ومسند أحمد:۱/ ۲۲۲) 
"وی اس وشت ک ک کور ن ہکرے جب کک آ ری وقت ببیت اللہ س ن ہگزارے۔ " 
ہے بات آپ نے عاتیو ںکو خطا بکرتے ہوئے فرای تھی۔ 
طواف وداع کے بعد آدئی ای ضرور تکی تام اشیاء خرید کا ے ار بارت کے لیے بھی ریدے کول میج یں 
برطي برت یل ہو طول تہ ہو اور اگر برت طول ہو جا لو لے ووپاره طواف (وداع)کرنا ہو گا اور اکر رف کے 
ماب برت طول نہ ہو نو یھر طوا ف کا مطلقً اعارہ یں ہے ۔ 








جم این باز 


والمن اور رشت راروں ے ل طواف 


| وال ] کیا ہے جات کہ ا نان اپنے دامدین کی لوت شدہ رشت دا ری طرف ے طوا فکرے؟ 

اس سکول حرج خی ںکہ انان ا بے مال باپ میں سے کی کے لے یا کی رشت وار کے لیے یا ر ہکرے 
اور اس میس بھی ان شاء ال کوئی عمح خی کہ انسان اپنے والمدین میس سے کی ایک کے لے یا کی رشت دار کے لیے 
طوا فکرے۔ 





ان رین 


| سول ] کی ہار ہار طا کرم اقل ے پا قل نماز اداکریا؟ 

اس میس اشتلاف سےکہ ان میں سےکون ساعمل افضل سے لیکن زیادہ بحتریہ س کہ دوٹوں کام ہی کے انی" 
شل راز ب یکرت سے اداکی جا اور طواف بھی کہ دونوں مکی کیو ں کو جک رلیاجائے. لتض علاء نے فربایا ہ کہ 
ای لوگوں سے لے طواف افضل ےکی وک وہ اہین مگگوں می ںکعب ہکو نیس پا کے“ الا جب تک وہ کہ یش رہیں ان کے 
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کتاب المناسکك... ...... طواف اور ی 


لے تب بی کہ وہ طوا فکشڑت س ےکر جب حش لوگوں نے نماز یکو افضل قرار دیا ے' NT‏ 
کے ڈوو یی کر کرت سے اداکیا جات اہ آوی اہی ی یکیوں نہ موت اکہ و ہک یکی بھی فضیلت سے محروم نہ رہے۔ 
ہ‫ ت‫ ے این باز 


۱ طواف وخ رہ کا الصال اب 


س کک ہکرمہ بی میں یک کے ایک مید ہکی فا ت کی ن کی و میں نے ا کی طرف سے خی تک ر کے طواف 
کیا وکیا ہے ہار ے؟ 
بال ہے جا کہ آپ طوا فکریں اور اس کا تاب جس مسلما نکو چاہیں ل ویں۔ امام ات رلٹہ کے نرہب 
ہیں بی مشمور قول ‏ کہ ملمان جو بھی بک یکرے اور اس کاٹ اب جس زندہ یا روہ سلما نکو بخش رے تو وہ اے نع 
وھا خواہ ىہ کی حض برنی عمل ہو تھے نماز و طواف ا کش دای ہو خلا صرق یا ای و برنی مو خلا قران وغیر یکن معلوم 
ہونا چاہ کہ انمان کے لے اففل ہے کہ تھام اعمال صا رکو اپٹی طرف سے اداکرے اور جس مسلمان کے لیے چا 
دعاکرد ےکیوگہ ب یکریم وا نے بی رہمائی فرائی ہے جی اہ آپ کا ارشاد چ : 

«إِذا مَاتَ الإإنْمَان الم عله مله إلا مِنْ تَلاّة: إل مِنْ صدَقَة جَاریق عم نمع 

یو ٌٔ وَلَدَ صالح می افم ت لزعت راب ما بان الاضان من الراب بد وا 

OTT: 

”جب انسان فوت ہو ہا ہے قے اس کے تتام اعمال اس سے ”شیع ہو جات ہیں ہے ٹین اعمال ”شیع یں 

ہوتے (ا) صرق چاریہ (۴) منفعت خش کم اور () کیک اولاد جو اس کے لیے دعاکرتی ہو۔ 

سسسصسست جم این یں تہ کت 


راو کے اوہہ کے لے رخوت وا 


ایک خض انی والرہ کے سااتے راسو کے بوسہ کے لے آیا ج بکہ وہ دونوں ر ےکر رہے سے ین لوگو ں کی 
کشر تکی وجہ سے اس کے لے بوسہ دینا شکل ھاو اس نے سپا یکو دس ریال دیے اور تج اسووکے پاس ”یں اس 
سپای نے لوگو ںکو دو رکر دیا اس آدی اور ا سک والرہ نے راسو رکو ہو وا او سوال ہے کیا ہے ہار ے یا س ٢کیا‏ ہے 
ہے یا س؟ 
لام داع ای رح ہے جس طرع میا نکیاکپاہے اس آدی نے سیا یکو جو ر آم دی ہے رشوت ہے“ ضے دیٹاجائزنہ 
تھا۔ راسو رکو بو سے ویٹا عشت ہے“ یہی کے ا ران اور واجشبلت میس سے نہیں سے “لاجو شی سکس یکو اھ ہے برا سے پھو کے 
اورپوسہ دے کے فو اس کے لے ہے تب ہے۔ ار اسے پکھونا اور بوسہ وینا کن نہ ہو نے عصا کے سانھ پکھو نے اور اسے پوس 
دے۔ ار پان یا حصاے بھی عو کن نہ ہو نے اس کے برای رک راششار ہکرے اور ال کہ کے سنت بی ے۔ 

اس کے لے رشوت دیناجائز ہیں“ طوا فکرنے والے کے کے اور نہ سای کے لے لزا رونو ںکو چاہ کہ اللہ ہکات و 
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کتاب المناسک .......... طواف اور گی 


تھا کی جناب میں تو کرری۔ وصلی الله علی نبینامحمدو آله وصحبه وسلم۔ 


ایی 


سی یک یکیفیت' ابت راء اور چلروں کی عداو 


سی یک یکیاصورت سے ؟ س یک نے وال امال سے آنغازکرے اور سی کے چلرو ںکی تخر اد ٣‏ ے؟ 

چوای] س یکر منا سے شرو کر کے روہ ہے مکی جاے۔ اس کے پچکرو ںکی تخر ار مات ہے۔ پملا پر صفا سے شرس 

ہوگااور آنری روہ بر تم ہوگا. سب یکرتے ہوئے اللہ نھالی کا زک رکیا جا تات بز ی ہاش اور دعاکی جا نی مم 

کی سنت بک لکرتے ہوۓ صفااور مردہ بر قبل رخ م وکر پاھ اٹھاکر تین تن پار کر دعا اور گی کی جائے۔ 
س م این باز س 


۱ سی شر عکرتے ہو ےکیا ڑا جائے ؟ | 


| سوا ] کیا سی کے کے ر مب ہے ڑھٹا 
ہنم اللر بدأ بن بدا اله ورسولة به إ 
ان برعت ے؟ 
اچوی شر بے ےک کی کے پل چک میں ے بڑھا جائے: 
3 إ٤‏ آلا وَالَوَین سار اي (البقرة۲/ )۱٥۸‏ 
جییاکہ ی یم نے بڑھا تھا ۔ یں ای یوی وی علوم ہیں نس سے ہے حابت ہو ہ کہ چک میں ىہ باعتا تب 
ے۔ س یکرنے واس ےکو چای ےک تام ارول ش کت کے سان ال تنا ر رکرے وم اکرے“ تی“ تیر“ لیل 
گبراور استنقار ہو ۓ؛ نیز طواف میں کی کی وک یکرم ویم نے فربایا ہے : 
نَا جل الوا بالیّتِ (وَالمَمٰیٰ) بين الصَفًا رَالمَررة وري الجمار لإقَامَة ذكر 
الله ٤(سنن‏ ن بي داوں انٹاسلفق باب في الرمل ح ۸۱ ومسند أحمد:٦/٦٤٦؛ء‏ و له) 


”بیت الث کے طواف 'صقاو عردہکی سی اور ری جما رکو اللہ تا کے وکر کے لے مقر رکیاگیاے۔'' 
ےت جم این باز ے 


ھی کے با چکروں کے بعد دای 


ایک باعت س یکر ری یکہ دہ بای چکروں کے بعد ی سی سے کل کی اور انی رہل گاہ پر جانے کے بعد 
اسے باق دد چکروں کے پار سے ں یاو آی ت اس کے لی کیا گم ے؟ 

جوایے ہے لوگ جو پار چکروں کے بعد اتی راش کا ہک طرف لے گے اور ا یں آ ری دد چکروں کے بار ے میں یاو تہ 
رای چاپی کہ دای آل دد چک عم لکریں ادد اس می کوک حم میں .اس ستل بیس ع بات کی ہے "کی کہ دا 





ناجائڑرے 
7 وَالْمَرْوَةَ مِنْ شُعَار اللہ٤٤‏ 
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کتاب المناسک ......... طواف اور کی 


تر رت TT‏ 
جھ یکو حرج یں“ کن ی بات بے ہ ےک ان کے لیے بک کان س کہ دو چکر اور اکر اپنی سی کم لک لیں۔ اس تل 
میں علاء کا راز ول کی ے۔ 





ٹڈ این باز 


| سوال | کیاج ما عرہ میس طواف سے پل س یکرنا جاتر ے؟ 

اجراب آی] سنت ہے ےکہ بعل طوا فکیا جا اور پچھ راس کے بعد سی“ کن اگ رکو نس جال کی وج سے طواف سے 
یل س یکر نے و اس میں بھ یکوئی رح 8ی ںکروقلہ عدیث سے غات ےکلہ جب ایک مخ نے رسول اللہ پا کی 
رمت میں ہے ۶ر شکیاکہ می نے طواف سے پیل س یک کی ہے او آپ نے فرمایا: 


رل حرج)(سنن ای داود» المناسك» باب فيمن قدم شيا قبل شيء في حجهء ج٢٢٠١۲)‏ 





وی مج یں“ 
اس سے معلوم ہواکہ ا رکوگی مل س یکرے اؤ وہ ہو جاسے کی“ کا سنت ىہ س کہ یکل طوا فکرے اور پچ رسجی رہ 
مو بارخ وونوں میں سنت ی ے۔ 


جخ ابن باز 


سی رج طواف افاضہ سے یل 


| سوال ] کیا ما کے لے ىہ جائز س کہ دہ طواف افاضہ سے بے ر کی سج یمر ے؟ 
عاتی اکر مفردیا مظان ہو فو اس کے لیے طواف افاضہ سے بے س یکرنا ہار ہے من وہ طواف روم کے بعد سی 
کرے جو اکہ کر کم ٹنم اور کاب ہکرام الم ےکی تھا جو ری کے جانور اپنے سانجھھ لائے ے۔ 

ما اکر تع ہو اس کے لیے دو سی ہیں' ایک کہ میس قروم کے دقت اور یہ گرو کے لیے سی موی اور رد رک رت 
کے لے موگی۔ اور افضل ہے س کہ طواف افاضہ کے بعد م وکوک سی طواف کے تایح ہے اد ار طواف سے پچ کر لے 
تو پک یکو حرج یں ران ول ری ہ ےکیوکمہ ب یکریم مکی رمت میس جب ایک کس نے ہے عرش کیاکہ بیں نے 
طواف سے لے س یکر لی سے ے آپ نے فرمایا : 

لآ حرج ٤(سنن‏ أبي داود المناسك» باب فیمن قدم شيا قبل شيء في حجه» ح:١٢٠۲۰)‏ 

ول ع یں“ ۱ 

ما یکو چاہ کہ عید کے دن رج کے پاچ ا مال تر تیب کے سا سرا یام دے اور وہ ہے ہیں (ا) ری تھرہ عقبہ (۴) قریالی 
(۳) پالو ںکو منڑوانا ا کٹڑانا() طواف اور (۵) صغا و مروہ کی سی“ ہاں الہ صا اکر فقارن با تع مو و را سے طواف توم 
کے بعد س گرا چاینے۔ اور افضل ہہ س کہ ہے اعمال کورہ بالا تریب کے ساد روجام وس جائیں لین اکر کو 
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ب(ض سے پل انام وے خحصوصا ج بکہ ال کیا ےھ سس 
رت اور سای سے ۔ قله الْحَمْد رب الْعَالمِینَ ۔ ۱ 
.سس ہچ این یں سے 


سی طواف سے یسل پار ے 


ایک آوی نے ہے سناکہ سی طواف سے پیل بھی جا سے لو اس نے س یکر ی اور پچھریارہ یا تجرہ جار کو طواف 
کیان اسے با یاگیاہ اس جوا زکا تعلق صرف عید کے دن کے سات سے و اس بارے می نکیا گم ے؟ 
تچ بات بے ہےکہ عید ادر خی رعید کے دن بی اس انقبار س ےکوی فرق نمی سکہ سی طواف سے پل جائز ہے" 
اڑا اس حریث کے عموم کے پیش نظریہ عید کے ون کے بعد بھی جاتر کہ جب ایک شف نے ن یکرم یک کی ضرمت 
می مہ عو شک یاکہ میس نے طواف سے پل س یک کی ےو آپ نے فرمیا: 

رل حرج اا(سنن أبي داودء المناسك» باب فیمن قدم شبنّا قبل شيء في حجه» ح:٢٠۲۰)‏ 

ول مرح نہیں“ 
نے وٹ ما نے راان انار ےکوگی فن شی ںہ بے کی عیلھ کے دن کی جائے یا اس کے بعد۔ 


سس لوزن کسی 


0 
٠ 
7 


طوال ے ل سی 
ایک روک نے وانے نے لای میں طواف سے بحل س یکر ی وکیا اسے طواف کے بعر دوبارہ س یکرٹی موی ؟ 
اسے دوپارہ س یکر ےکی ضرورت یں ہ ےکی وکلہ امام ابوداود نے ع مند کے اتر اسامہ بن شری کفکی بے 
رواییت ”سنن“ یش وکر فرائی س کہ میں بھی بی ڑم کے سات رج س شریک تھا. لوگ آ پکی خدمت میں مارم وکر 
اکل پوچھ رہے تھے ۔کوتی م کت اہ یا رسول اللہ ہبیش نے طواف سے چکلے س کر لی ہے“ ما س نے فلاں چز پل ہک ری 
ہے اور فلاں بعد می ںکی ہے" و آپ نے ان تام سوالوں کے جواب میں فرای۔ 


یئ لا حرج إلا على رجي اقترض عرض رَجْل لم وَهُوَ ظَالِمٌ ذلك 
الذي حرج م وملك (سنن بي داود» المتاسك» باب فيمن قدم شيعا قبل شيء فی حجه» ح (Ye10:‏ 


ا پں اابنہ جو خض کی ملمان آو یکی زت د ابر وکو گم سے تار کرک رک ہے نو وو یتیک 
اور پات میں جا ے۔“ 
نوی ی سے 


طواف نوکر لیا مجن سی نکی 


س خض پر سی وجب ہو اور وہ طوا فکر نے اور سی نہکرے اور اسے پا دن کے بعد ہہ ایا جال ےکہ اا 
پر تو سی واجب شی وکیاا ی کے لیے یے جات کہ طواف ت ہکرے اور صرف س یکرے؟ 


۰ 
٠‏ 
ٴ٤‏ 
ٴ: 
ےہ 
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سی واجب شی از دے صرف سی ب یکرنی چاہے طواف کے اعاہ کی ضرورت ہی کوک طواف اور سی میں شال 
شرا نہیں ہے۔ ا رکوئی فیس عر؟بھی سب یکو طواف سے وخ کر دے فو اس می سکوی حرج نہیں لیکن افضل ہے ہک 


سی طواف کے اورا حر ہو۔ 
این یں 


مروہ سے آغا زکیاصفاء پا لکا ردے 


ٹیس ایک بوڑھا دی ہوں میں نے مرو کے لے طوا کیا اور پچھ رس کے سات چک کے لیکن میں نے سیک 
اناز مروہ س ےکیا اور صفا بر با لکنا ری اور سلا ہوا لپاس ہیں لیا و اس کے بارے می ںکیا گم ہے؟ 

اس سا لکو ایی کہ نیک پچکر اور گے کی وککہ اس کا ایک پر ر ہیا چ الآ ےکہ آخے چک لگا لیے ہوں فو اس 
سکول حرح نہیں یسلا چلر زا کر ہوگااور اس کوئی نتصان نہیں قور ہے ےکم ار اس نے روہ سے آغا کر کے صفا یر 
س یکو ش مکیاادر آم گے ہیں فو مہ اس کے لے سات چلر یی غار ہوں گے اور اکر اس کے مام گر مات کی ہیں و مر 
اس کا ایک پر ر وکیا ے' انا اسے ایک پچکر اور تاکر س یک عم لکرم چایے اور بال دوبار ہک انے چائنیس اک عرو محل 
ہو جائے' پل ھکٹواۓے ہوئے بال کان نہ ہوں ےکرک ہیں کیل سی سے پل کڑا لیاگیا ہے“ پسلا کر جو روہ سے 
شرو مکی ا گیا“ وہ ار ہیں ہو گا۔ 











ھچ این باز 
پال منڈوانااو رگ انا 


إل منڈدا نکٹوانے سے ال ے 


حر باج اداککرنے کے بعد بال منڈوانا افتقخل ے ب اکا کیا مر کے می جے کے با کا دینابھی کان ے؟ 

گرو اور رج دووں بی میس پال منڈوانا افضل ‏ ےکیوککہ رسول اللہ و نے بال منڈوانے والوں کے لے مغفرت و 
رم تکی نین ہار او رکٹانے والوں کے لے ایک پار دعا قرا ھی“ ت ارا افقل ہہ ےک بال منڈدا دی ماس کن اھر 
مرو کے تریب ب یکیا ہو ےچ رافضل ہے س کہ مرو یش بل لکٹوا سے جائھیں کہ ری میں منڈدانے کے لیے بال ہوجو ہوں 
کرک کی ضبت بج اکل ہے اور کل مل کل بی کے لے مون چاہے اور مر گرو اور می کان وت ہو خلا کہ 
مرو شوال می سکیا ہو اور اس رت میس پالوں کا طول ہو کن ہو نو دہ پال منڈوادے کہ منڈوان ےکی فضیل کو ماس کر 
کے. علاء کے کچ قول کے مان سے بے مہ کے ہاو ںکو منڈدانا اکٹواناکغایت ی سک رجہ داب ہے ےک سماارے 
مر کے پالو ںکو منڑوایا ا کٹوایا جائے “یز افضل ہے س کہ بالوں سے منڈدانے اکن انے کا آغاز دامیں طرف سےکیاجائے۔ 


زن) صحیح بخاری؛ الحج' باب الحلق الخ“ حدیٹ: 1727۔ 1728 و صحیح مسلم'ٴ الحج' حدیٹ :1301 - 1302 
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کتاب المناسک ......... بال مڑوان او رگڑانا 








این باز 


ب لکٹوا ےک کیفیت 


م نے دیکھا کہ یا عرو میں بض لوگ صرف کے ہچ کے حصہ سے بالو ںک وکنا ریت ہیں تین دائز کی 
صورت میں سر کے تام اطراف سے یچ بے سے بل لکا وس ہیں اور اق الو ںکو یں کے اور جب م نے ان سے 
نماک سمارے مخ رکے الو ںک وکٹوانا شرو ری سے فز اون ےہاک یں * مطلوب صرف ےس کے کے یھ پانو کو 
کٹوا دا جائۓ لو سوال ہے ےکہ اس ساسلہ مل واج بکیاے؟ 

اچاب وجب ہے ہج کہ ری ہو با گرو سمارے ص کے بال منڈدا ٹوا دیئے ہایس کان مہ لازم یں کہ ایی ایک بل 
کو چن چ نکر مونڑا یاکاٹا ہاسے۔ نمرکورہ لوکوں کے بارے میں آپ نے جو رکیا ج فو علاء کے کیج قول کے مان ہے کن 
ہیں سے اور دہ جرت مجر بن عبرالڈد علیہ الصلاۃ والسلا مکی ہے ست ے۔ 

وی ی سے 


جب عاتی سارے کے بال ت ہکٹڑاے 


جب ریا ر وکرنے والا اپنے س کے وونوں طرف سے پل لکٹوا وے اور پچ راترا مکھول وے؟ چ بک اس نے 
سارے ص٢‏ رکے بال ت ہکٹواۓ ہوں فو اس کے پارے می ںکیا گم ے؟ 

نایا ا ای کے بارے مس عم ىہ ےک ار دہ ر کر دا ج ادر اس نے طواف اور ر یکر لی ہے فو دہ اپ ےکپٹڑوں ب یکو 
نہ رہ اور سر کے پالو ںکو تمل طور پر منڑوایاکٹوا دے اور ا وہ عوکر رپا ہے و اس کے لے ازم ىہ کہ اپے 
کیڑو ںکو ار دے اور ددبارہ اترام بن لے اور پھر سمارے سر کے بال منڈداۓ ‏ اکڑاے جک وہ حرم مو ن اس نے 


لیا اترام بن رکھاہو۔ ۱ 
ون یں 


جو منص بال کی وجہ سے علق یا تن رکو تر کر درے 


ایک عاتی تجح کے لیے آیا اور اس نے طواف و سی کے بعد اہن معمول ک ےکپڑے لے اور پالو ںکو ت ہکنوایا 
اور نہ میڑوایا ا اور رج کے بعد جب اس نے اس کے بارے میں جما اسے جتاپاگیاکہ اس نے یکی ہے لو وال ہے ے 
کہ وہ ا بگیا/رے۔ کیہ اس کے عروکرنے کے بعد اب جج کا وقت م م وکیا ے؟ 
چوا اس آرل نے ر ے کے واجیات میں سے ایک واجب لق یا یرکو تر کیا اور اس صورت میں ال لم 
کے نزدیک اس پر واجب ہے س کہ فدہ کے طور پ کہ میس ایک جافور ز کرے اور اسے قرا کہ یں ارو اں 
طرح یہ اپنے تق بر بدستور برقرار ر گا ۱ 

جج این میں .ہس 
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کتاب المناسک .......... پال منڑدانا او ر کان 


جو خض علق یا شی مکو حول جائے 


جو ص عم مس علق یا تی کو بول جاۓ اور کے ہو سے کیڑے بان لے اور بچھراسے یارآ ےکہ اس نے 
بی کیال دا اکنا ات یں ا اون کے پارنے می سکیا کے 

جو خض ر میں طواف و سب وکر لے لیکن علق یا تھی کو بعول جاۓ اور علق و ی رے لے معمول کا لباس 
ھن لے نو دہ یاد آنے بے اپ ےکیڑو ںکو فورا ا رکر اترام بن نے اور علق و شی کے بعد اپنے لبا کو پپه اود اگ راس 
نے صعمول کال باس بی نکر جمالت یا نیا نکی وجہ سے علق یا تی رک لیا و ای ےکوی فدہ ٹیس اور اس صورت مس علق یا 
تی کے اعاد کی بھی رورت نہیں لیکن جب وہ خردار ہو نے رای کے لے ہے اجب ےک انا مول کا ماس اجار 
رے کہ عالت اترام می علق ما تی رکرے۔ 

وی کی 


بھول جا ےکی وجہ سے بال ت ہکٹڑاسے 


الیک عورت نے کیا اور تتام اعمال رج سراضجام دیے کن جمالت یا نسیا نکی وجہ سے اب کک یال یں 
کے کہ اب اپنے ون دابیں گنی اور وہ سمارے کا کر لیے ہیں جو حرم کے لیے ممتوع ہوتے ہیں“ سوال ریہ ہے 
کہ اب اس پرکیالازم ے؟ اور ا ےگیاکرنا چا یچ ؟ 

ار اروا ای طح ہے جس طح اکل نے وک کیا کہ اس عورت نے جال یا نسیا نکی وج سے قر 
کے سوا وکر تتام اکال ری مرا نجام دیے ہیں تو اسے اہی کہ اب اپ وطن بی میس ی رکرے۔ جمالت ىا نیا نکی وج 
سے یہ ج نمو تو ای کی وجہ ےکوی فدہ وی ہیں ہے اس اتام کی نیت سے اب تی رکرے۔ ہم اللہ تعالیٰ 
سے دعاکرتے ہہ سکم وہ س بکو نون اور قبولیت عطا فرہائے۔ 

ا سوال مس جو یہ کور س کے تفر سے مل اس کے شوہرنے اس سے مقار تکی ہے تو ا ںکی وجہ سے ال پہ یہ 
لازم س کہ کہ میس سالان عم کے ے ایک (ھل )ککری یا اونٹ کا ساناں حصہ ..-۔۔۔ جو قران کی شمراط ے ہلان 
ہو۔-۔-۔۔ و عکرے اور اکر اس عورت نے اپنے شو ہر سے مظاربتہ 7م سے باہراپنے وکن س کی سے لو پچ رجاو رکو بھی 
بین کے مبل ے ملین شی م رباجلۓے۔ 











فی ی 





علوم ےکم رکو منڈانا ورات اترام میں سے سے لوم یرمس طح جائ ےکہ عید کے ون تل میں ا 6 
آخا زکر دیا جا ۓکیوکہ علاء رات ہہ ںکہ تحلل اس صورت میں ہو ہے جب تین س ےکوی وکا مکر لیے ہا 
اور وہ ان ین میں م یکو بھی وک رکرتے ہیں وکیامہ جائز ہ کہ عاگی اس سے آنا زکرے؟ 

ال اس سے آغا زکرنا ہا س ےکی وکمہ اعلال کے وقت ق رق بی کے لیے سہے“ الا اس وقت اس کے لیے علق 
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کتاب المناسک ......... إل میڑوانا او ر کوان 


رام نہ ہو کا کک ہے عم اٹ یکی تیل ہے اور جب ہے گم ای ہے نچ راسے کہا ل گناہ E TI‏ 
ثابت ‏ ےکہ آپ سے جب قریانی اور ری سے آمل عاق کے بارے میس ب چھاگیانذ آپ نے فرای: 

ل امس البخاري» الحجء باب الذبح قبل الحلق» ح:۱۷۲۱ء ۱۷۲۲ وصحیح مسلم؛ الحج؛ 

باب جراز قلیم قلیح على الزمی ۔۔ الف :1۴۰ ۴۷ 

وی مع میں" 

اور کی چڑ کے پارے میں ہے شریعت بی سے معلوم ہو کنا س کہ ہے مامور سے یا متوع “ملا وککے یرای کو چ دکرنا 
شرک سے کان جب اش تعالی نے رختر توں کو بی م سے دی اکہ وہ خضرت آرم سی کو حر ہکریں تو ہے اطاعت م وکیا ای 
طح کی انمان وا اولا کو یک کی گناہ سے لیکن الہ تحال نے جب اپنے می خضرت ابرائیم لیکو ہہ عم رے 
دیاکہ وہ اہن خت جار خضرت ا اتیل (علبیہ السلام )کو )کو فن کر ریں نے ہے عم اطاعت ب نکیا ج سکی فی لک کے حرت 
اراتم میم ایم کم مرخ بر فا ہو کے ے٠‏ ہے الگ بات کہ الد تال نے ا تن ر رت اراتم م 7 
شت جار رصت فربائی اور اال تی مکو زع ہونے سے بپچالیا اور فرایا: 

لما اسلا وَکاز لجن € وديك أن برهي ل ت َد صَدَفْتَ آلا إا گك زی 

لے نہ 9إ خلاو اَلَو لمن € (لصاات۳۷/ (٠۰١٠١٠٠٦‏ 

”حب دونوں نے م مان لیا اور باپ نے سی کو چیشالی کے بل لٹا دیا“ و م نے ا کو یکا اکہ اے ابر اٹیڈ م 
نے خوا بکو سچاکر دکھایا ہم تا کارو ںکو ایماتی بلہ دیاکرتے ہیں بلاشیہ ہے صرح آزاش گی۔ > 
ابن ین .ہے سے 

جب تلل صر لن ری بمرات سے فرافت کے بعد ای اپنے پالو ںکو منڈوایاکٹوا ے ن وکیا للل اکہر کے بعد 
علق با تیر وجب ے؟ 
جب تلل اف رای ری بقرات سے راغت کے بعد حاتی اپے پالو ںکو منیڈوایاکٹوا نے و پر تلل اکب رکے بعد 
علق پا تیر وجب پا ص تخب نہیں ےکی وک علق و تج کا ایک گل اور عبات ے اور عبادات ونی ہیں ادر ہے نی 
اکرم پیل سے عابیت نمی ںکہ آپ نے تلل اکر ے بعد علق یا شی رکیاہو کک ىہ آپ نے فط تلل اصفر کے بعد ہ یکیا 
ھا اور آپ نے راا ے: 

اخذوا علي اگ اس مسلم؛ الحجء باب استحباب رمی جمرة العقبة ... الخ ح:۱۲۹۷ 

والسنن الكبرى للبيهقي ۱٢٥/٥٢‏ واللفظ له) 

کے اپنے مالک رج سے لوہ“ 





سے لوق ول بے 
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کتاب المناسکہ ......... ووذ 


روس علق ما تقر 


مرو میں علق یا تھی کے بارے می ںکیا عم ہے ؟ 

مرو میں علق با روحب ہےکیوککہ نب یکریم ا حب جن لو داع کے لیے کرم میں تشریف لا طواف 
اوس یکو اد فرلیا ت آپ نے ہراس شف کو جس کے راہ قران کا جاور میں تھا ہے عم دیا کے وہ باو ںک وکٹوادے اور پھر 
منڈدادے اور جب آپ نے ہلوں کےکٹوانے کا عم وی تو اصول ہے س کہ گم سے ووب ابت مو ا ہے ازا معلوم ہوا 
کہ با لکٹواۓ اخ چچار کار ی شیں۔ ا سک ایک وکل ہے بھی ہ ےکہ غو مریبے کے مو بر جب آ پک اور کا ہکرام 
کر ہک نے سے روک د ا گیا اد رآ پ کے ای مک اطا غت مل سنا بک رام سے جب تھوڑی ی ٣غ‏ ر مول تو آپ نے 
ارا کا اظمار قرا اب رہ یے ستل کے عرہ میں تیم افضل ہک علق تو فض علق تن ال منڈدانا ہے پا البت رج 
تت کرے دالا عاتی جو ناخرسے کہ میں آیا ہو نے اس کے لے اقل ہے س کہ با کٹا دے اک رج بیس منڈداتے کے لیے 
اس کے سے بال موجود ہوں۔ 


خاس یی 
ولوف فہ 


رفہ میں آبرو رف ت کا وف 


حاتی ع فہ سکب جائے اور وہل سے مس وقت وابیں لو ے؟ ٠‏ 
عم شریجت ہے س کہ عرف میں عرف کے ون ن نو جار کو طلوع اقاب کے بعد جاۓ اور ظہرو عھ کی نمازیں 
جع اور تصرکی صورت میں جع نیم کے ساتم ایک اذان اور دواقاتوں کے ساتم اداکرے کہ ٹچ یک ریم مزلم اور رات 
ا ہکرام ا کے اموم سنہ برع لکر کے اور غروب آفراب کک عرفہ میس زکر ای“ رعا تلاوت خرآن یر اور تبیہ س 
فول رہے اور گا کرت سے پڑے: 
دا لله إل ال وَختۂ لا شريك لک لَه املك وله الْحَند وه على كَل شَيء 
ا قدي سُْبْحَانَ الله والحمد له رلا له ل ال رلا حول رَلاً فو إلا باشو(سلسلة 
الأحاديث الصحیحة: ح (٠١٠۳:‏ 
”ال کے سو اکوئی لاکن عہاوت ُئیں۔ وہ اکیلا سے“ اس کاکوگی شریک ہیں۔ ای کا تتام ملک ہے اور ا یکی 
سب نیف ہے۔ ونی ہریز پر تادر ہے“ یاک ہے اللہ او ای کے لیے بی سب ریف ہے اور الد کے سوا 
کو مہو نہیں او رکو بھی وت اور طاقت اد تھالی (کی رد کے بغر( ماسم یں ۔“ 
رعا وونوں پاتے اٹھاک رکی ہے“ قبلہ رخ ہ وک رکی جاے اور دعا سے کے الد تعال کی صر و اکی جاۓ ادر کرم م 
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کی ذا تگرای پر ورور ییا ہاے ۔ یاد رے تام عرفہ موف سے جب الاب روب ہو جاے 3 میں کے لے ري 
E e‏ تبیہ ہے ہوئۓ عرفات سے مزولف کی طرف روانہ ہو جائیں 
اور جب مزولفہ میں ہیں تو مغرب و عشاء کی نمازییں ایک ازان اور دو اقامتوں کے سات اس طرح اداکریں: خرب کی 
سی ا 


تت انإ س 


غروب آقیاب سے مل عفہ سے رداگی 


اس شس کے پارے می سکیا عم ہے جورخ می غروب آقاب سے آمل ہی اب ضردری کامو ں کی وجہ ے ۶ ذہ 

سے روانہ ہو چاسے؟ 

جو مخ غروب آناب سے ہل عفہ سے روان ہو جاے اکشرابل م کے نزدیک اس پر تریے واجب ے الآ ےکہ وہ 

را تکودابی ںآ جاۓ وچ رفدیہ ساقط ہو جا ۓگا۔ نر یے ہے ہےکہ ایک جافور ف نکر کے م کے کینوں میں تی مکردیا جائے۔ 
بیت و ایی وا مب 


عضہ سے بار وفوف 


ج بکوئی ای عدددعرفہ سے باہ رگرعرفہ کے تریب تی وقو فکرے ' ت کیہ ور روب مو ہاے اور روہال 
کر ےت 
دو مھ پوس یر را ےر رس 
4 ا عرف م ار عَرَفة (بلیي) قبْل آنْ طلم الج قد أ أَذرَه الَْجٌا(سٹن 
النسائي؛ مناسك الحجء باب فرض الوقوف 'بعرفة» ح ۳٠٠۹:‏ والسنن الكبرى للبيهقي : ٠۷۴ /١‏ واللفظ له) 
یج عفہ چ“ جو خن را تکو طلورع ججرسے پل پل عرنہ میس آ ہے تو یقن اس نے کو پالیا۔'' 
وقوف کادقت' تفہ کے دن کے زوال کے بعد سے کر تیا کی دات کی طلوںع رتک ے اور اس پر تتام ایل حم 
کال ے۔ 
زوال سے اتل کے بارے میں ایل کم میں اختلاف ے۔ اکٹ ہے رائے کہ ار زدال کے بعد اور را تکو وٹوف 
ہکرے و آل از زوا کا وتو فکفایت نمی ںکرے گا۔ جو مخفس زوال کے بعد و کو یا را کو وتو فکرے ل ای کا ے 
وف جج ے۔ افحفل ہے کہ ون کے وقت خبراور خم رک نمازیں جع تقزم کی صورت میں اداکر کے روب اقب 
تک وتو فکیاجائے۔ دن کے وت وو فکرنے والے کے لے ہے جا خی سک دہ روب آقآب سے بے عرفہ سے دالیں 
لوٹ اور اگ رکوئی ایاکرے و کٹ امل کم کے ٹزدیک اس پر دم لازم ہو گاکوکمہ اس تے ایک واج بک ٹر کروی اور وہ 
ب کہ دا کو ولو فکرتے دالے کے لیے ہے داجب کہ وہ دن رات کے و تو فک مم غکرے۔ 
س تسس یچ این باز کڪ 
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کتاب المناسک ........ ولوف عرف 





جو خض و نکو رف میس وتوف ن ہکر کے 


ایک خض اکال رج میس شریک ہوا کان اپے کا مکی نوعی ت کی وجہ سے اس کے لے ون کے وقت رنہ س 
وتوف کن نہ ہوا وکیا اس کے لیے ہے جائز ےکم لوگوں کے بیماں سے رفصت ہو جاتے کے بعد وہ را کو وتو کر 
نے کنا وتوف کان ہو ؟ گر وہ اپنی گا ڑی میں عرفہ سےگزر جا کیا مہ بھی کاٹی ے؟ 

وقوف عرفہ کا وقت نو جار کی وع بے قریانی کے د نکی وع جرک سے“ الا اگ کوئی ای نو ارو کو رن 
کے وقت وقوف ےکر کے نو وہ را تکو بھی وتو فکر سکیا ے کہ اکر طوع ع سے تھوڑی دم پل خواہ چند منٹ ہی 
وق فکر لے تو یہ بھی کان ے۔ ای طح ار عرفت سے خواہ گاڑی بی ہ ہگزد جاے ت می بھی کان ہے لکن ال ىہ سے 
کہ آدبی اس وقت عاض ہو جب ویر سب لوگوں نے وو کیا ہو ع رذ ہکی شام ان کے سا دعاس ریک ہو“ توم اور 
حضور تلب کا انلما رکرے 'لوگو ں کی طح نزول رت اور حصول مغخفر ت کی امی رکرے۔ ار د کو وٹوف نکر کے فو پچھر 
را تک وکر ےشن اففل ہے ےک جس قزر کن ہو جلر وتو فکرے اور عفہ یس آ جاۓ خواہ تھوڑی ہی برت کے 
لے سی اود اس رب کے ساتے پار پیل وے اور زدایت ختوع و ضوع کے ات دعاکرے اور پچھرلوکوں کے ساھ ہی 
مزدلفہ چلا جاۓ اور رات کے ر تک مزدلفہ ہی میس رسے کہ اس کا جح مل ہو جائۓے۔ 

ھچ این باز 


۱ عرق وکرو ٹیس اجا رعا 


عر کے دن عرفات میں اتا رعا کے پارے می ںکیا حم ے؟ شلا می کہ ایک ای وعاؤں ک یکمابوں میں وارو 
شض دعاؤو ںکو رنہ وظیرہ کے ون پڑھھ اور اس سے م نکر بات عای ان دعاو کو بار بار دہ رای اور ین ہیں وکیا ای 
مر ک ہے دعابرعت ے؟ امیر سے دعل کے سات اس ستل کی وضاحت اس 
اس یم الشان دن میں عاتی کے لیے افضل ہے س کہ وہ اللہ سعانہ و تھا کی بارگادانرس شس خوب رع و 
تضوغ اور ا فا و زاری کے ساتم پا اٹم اکر وع اکرے۔ رسول اللہ مل نے بھی روب آفیاب کک ہے دن دعااور ذکر ای 
میں صرف فرایا تھا۔ آپ نے جب وادی عرنہ میں ظبروعص ری نمازیں جع و قم رکی صورت میں ادا فرباھیں پر موف 
ریف نے گے صخرات اور جبل وما ۔۔۔ صے جل آل بھی کے ہیں --۔ کے پاس وقوف فربایا اور وعا اور ذکر ای میں 
ٹوب ٹوب مشخول رے' رعا سے لے رونوں پاتھو ں کو اٹھایا اور لہ ر اور ١1‏ نالہ ر سوار ے۔ اللہ تال نے ات 
بترو ںکو ہے عم دا ےکلہ وہ ایاج و زاری' ۲ی شوق اور ڈر کے سات اس سے دعاکریں۔ عرفہ دعا کے لے رین علیہ 
ٹر تلچ ر 

طے آدغ وا رکم فة لب المرب )4 0الاعراف ۷ ۰ہ) 

لوگ اج رب ے عات زی سے اور ع ع وتا انا کرو وہ مر سے ہام والوں کو وروسٹ 

رگا“ 
بیز فریا: 
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کتاب المناسک ات 3 


واد ہر زیلک فی ت4 (الأعراف۷/ )۲۰٢‏ 
ےکک 
میں میس ححضریت ابوموکی اشعری ٹہ سے ردایت ےکہ لوگوں نے بلند آواز سے دعا شرو کی و رسول اللہ کا 
نے فراا: 
ھا الاس ۶! اروا على أن سکم إَِكُم لن قَمُونَ صم رَو غَائبّاء 27 تدعو 
سَمِيعًا یبا وهو مَعکم تدعونه اقب إلى أَحَدِكمْ س عنتقي راحلة 
a‏ البخاري» الجهاد» باب ما يكره من رفع الصوت في التکبیر ح:۲۹۹۲ وصحيح مسلم؛ 
الذکر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذکر . . . الخ» ح:١۲۷۰‏ واللفظ له) 
”وگ1 اپنے آپ پر شفقت و مما یکرو“ مکی ایی ست یکو نیس پار رہے ج وگ وگی با اک ہو بلاشبہ م ے 
بار رسے ہو دہ سح“ تریب اور تمارے ار سے اورک زات انز کو بار رہے ہو دہ ٹم سے تماری 
وار یک گروك سے بھی تریب تر ے۔“ 
اللہ تدای نے خضرت زکریا سیا کے انراز دعاکا ذک رکرتے ہوئۓ ا نکی نیف کی اور فرایا: 
ل ز5 ر رمت ريك عبد زڪرم ار ڑکا اذ تاد ی رم دآ خف 4 (مریم۱۹/ ۲۔۳) 
”یہ تممارے رب کی ہیا کا مان ہے جو اس نے) اپنے بنکرے ر اہ کی ی) جب انموں نے ا رب 
کوولی آوازے پارا“ 
یز فرالا: 
رٹ اتشرن اسو ب لپ (الخافر : )٦١ /٤١‏ 
”ادر مارے رب نے فرمایا ‏ ےکہ تم گے سے رعاکرو میس تمماری رعا قو لکروں گا“ 
بے ار آیات د اعادبیث ہیں جن میس ڈکر الی اور دعاکی تر خیب کا کر سے اور اس تہ بر فو خاص طور ہکرت کے 
اتر اخااص “ حضور فلب ژر اور وی کے مام خوپ توب دعاادر زک رکرن چایے۔ ا مقام بر بلند آواز ے کر رعااور 
تبیہ بھی جائز سے جعیساکہ آمل ازیں ما نکیاگیاہے۔ اگ رکوئی انان ایک بقاعت کے اتر لکر وعاکر را ہو اور سب 
اوگ ا کی دعایے آم نکم رہے ہوں نو اس میں ک یکوئی مرح نہیں“ جی اک قوت“ م قرآن اور انتا کی اجشائی دعا 
یش بے چان ہے کن ۶رہ کے دان عذہ کے علادہکسی اور کہ پہ اشنم نی اکرم یھ سے طابت شش ادر آپ نے فرایڑے: 
امن عمل عمك عله ۾ مرن ف رڈ (صحیح مسلم» الأقضیةء ہاب نقض الأحكام الباطلة 
ورد محدثات الأمورء ح:۱۷۱۸) 
کوئی الما تح کرے نس کے پارے میس مارا امرنہ مو او دہ( ل) مردود سے۔“ داللد ول التوتقی۔ 
س جم این باز مے-ےے ‏ ے 
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کتاب المناسک .......... مزرلقہ س رات ب /رنا 


مزولقہ مین رات لس کرنا 


مزرلنہ یش وتوف اور وای 


مزدلہ یں وقوف اور رات بم رکرتنے کے بارے می ںکیا م ہے؟ اور مہ کس تدر ہونا چاہے؟ اور عاگی مزولقہ 
ے وای یلب اغا رکرے؟ 
چوپ گج ول کے مطابق مزدلفہ میس رات بس کرنا داجب ہے۔ شش نے اے ر اور لعف نے تب ترار را ے۔ 
ایل علم سے اقوال می سے سب سے زیادہ ہج قول ہے س ہکہ ہے داجب ہے للا ای کے تر ککی صورت شس دم لازم چ 
اور نت ہے س کہ اس سے وای نماز جراور روشنی ہہوتے کے بعد موی چایے۔ نماز تجریماں اداکی جا اور جب روش 
ہو جائے و پھر لبیک کت ہوۓ من کی طرف روانہ ہو جائے۔ سنت ہے سب کہ ماز کے بعد الد تفای کا زکر اور دعاکی جائے 
اور جب روشنی ہو جاۓ فو بل علیہ پڑت ہوئے سک کی طرف روانہ ہو جاۓ۔ 

کور مرووں؟ عورتوں اور ہو ڑھوں کے لے ہے جا کہ وہ رات کے صف ات رکے وشت مزرلفہ سے روان مو ہا 
کہ نی اکرم پیل نے ا نکو رخصت دی ہے ® لن طاقذرلوگوں کے لیے شت ہے ہ ےک وہ نماز برک یہاں رہیں “ماز 
کے بح رکشت سے اش تھا کا زک کر اور برطو آتآب سے ی روانہ ہو ہایں۔ عرف کی طرح مزرافہ میس بھی ہے سنت 
کہ ہا اٹھاکر اور لہ رخ م وکر دعاکی جائے۔ یاد ر ارا مزرلفہ موف ہے۔ 

ہہ این از سے 


مزولفہ ٹل راٹ سرک 


نمف رات سے آمل مزدلفہ میں رات ب کرتے کے پارے می ںکیا گم ہے؟ 
ما کے لے ىہ داجب ےکہ ذوایج کی وسومیں رات لو بر کک مزولقہ میں بسرکرے“ ال امہ مر مض وخیرہ 
کی دج س کوک عذر ہو فو راس کے لیے اود ای کی یداش تکرنے واسے کے لیے ہے جائ س کہ لصف رات کے بعد 
وال سے م٣‏ کی طرف روانہ ہو جاے. بھی اکرم مل نے بج س خو طلوع نچ تک مزدلفہ مس تام فرایا تھا اور معزو رو ںکو 
ہے اجازت درے وی یکہ وہ آ ری رات کے بعد مزدلفہ سے کی کے لیے روا ہو کت ہیں۔ 

ےت این از 


مزولفہ یس رات اسرکرنے کا ضابلہ 


مزدلفہ یں رات برک نے کے ل ےکیاضابطہ ے اور اکر شب بس کر شک ہو اور عا مال س ےگ ر نے بی بے 





0 صحیح بخارى“ الحج' باب من قدم ضعفة أهلهبليل--- الخ“ حديث : 1676 و صحیح مسلم' الحج' حديث :1295 
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کتاب المناسک .......... مزولفہ میں رات لس رکرنا 





انتقاممکرے فو اس کے ری کے پارے می ںکیا عم ے؟ 
چوای ماک کے سے ہے داجب ےک وہ آوھی رات کک کا وشت مزرلنہ گڑارے اور ار ری رات بیماں بسر 
کرے ؛ نماز برا اکرے ؛ نماز کے بعد وکر و استغفارکرے اور پھر خوب روشق کے بعر یماں سے روات ہو نیہ افضل و اکل 
سے اں الہ کور عردوں“ عورؤں اور بوڑھوں کے لے ا ری رات ہے لحد یہاں ے رداگی چا ےکی ول رسول الد 
ول نے اپنے ابل انہک ےکور افرا رکو ا کی رخصت دے دی تی لان آپ نے خود یماں شب برای“ نماز ترادا 
را“ نماز کے بعد الد نما ی کا وک کیا اور یل واستغفار باصا اور پچھر نو روشنی ہونے کے بعد من کی طرف روان ہوئۓ 
تے۔ اور تما کرام کے لے اقل ہے ےک دہ رسول اللہ وا کے ای اسو سنہ کے مایق م لک یں الت ہر کزوروں 
کے لیے بے ضرور رصت س کہ دہ ی سے پل ک یکو کرت ہیں جیساکہ مل ازیں میا نکیاکیاے۔ 

جو سکسی شری مزر کے بغیرمزدلقہ میں شب بسر ہکرے فو اس پر دم لازم کوک اس نے سن کی غلاف در زی 
کی اور این عپاس ااا ی قول کہ ”جو شخص ر ےکی واج ب کو ر کر دے بإ اسے بعول جاۓ فو ا سکی کہ خون 
بے “0 

ادر بلاتیک و شیہ عزولفہ میس شب بس کرنا رج کا ایک یم واجب سے یک !خض امل علم نے اسے رع کا ہکن قرار دیا 
ہے اور شض نے اسے سن تکھا سے ج بکہ ی ٹول ہے س کہ رق کے واجیات میں سے ایک واجب ے لا اس کے 
تر کک وجہ سے دم بھی لازم ہے اور اوہہ و استغفار بھی ج بکہ اسے کی ری مر کے اخ رجان بوچ کر تر کر دیا ہو۔ 

EEE‏ این باز نے سے 


جو مزولفہ میں شب ار ہکرے 


ج عائی عی رکی رات مزدلفہ یں شب بر ہکرسے اس کے بارے می سکیا گم ہے؟ 
جوب عزولفہ مس شب ب رکرنا واجب ہے“ ہاں الست زور مردوں اور عورنوں لے ہے رخست کہ وہ رات کے 
ری یروہال سے روانہ ہو کے ہیں۔ اسے عا تر ککرن ےکی صورت میں جور امل عم کے نزدی گناہ بھی سے اور 
ا کی وجہ سے فدبہ کی لازم ج اور ار جمال ت کی وہ ے تر ککیا ہو فو پچھر صرف فدبہ لازم ہے بز و دداندگ ی کی 
صورت می در تتام وجات کی طرح ہے بھی ساقط ہو جاۓ گا لین جو حمس اول وقت میں یہاں نماز ہج رک انے اور پچھر 
ناز کے لحد اللہ تھا کا ڈوک رکرے اور پچھریماں سے روان مولو ےکی کان ہوگا۔ 

نٹ یز این میں کک 


رش شکی وچ سے مزولقہ میں شب بسر ہکرنا 


ان ایام شس جب ہم عرفات سے زوف ہکو یکرت ہیں نو بے پناہ رش ہو چات سپ کہ مزولغہ کی کر ر کی شرت 
کی دج سے عاتی کے لیے یہاں شب بس کرت کن نی ہوم اور اس میں بے مر شقنت ہوتی ہے وکیاہے جا کہ 








تن فرطاأ إمام مالک' الحجٴ باب جامع الفدیة'حدیث : 420/419/1257 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب المناسک .......... مزرلقہ شش رات اس کرنا 


OE N رف تن ےت‎ TTT 
ازس اکر مزولفہ س اراک جائنیں نے ہے وقوف اور شب بای ہے کفام کر تی ہیں ؟ مجن مغرب و شا کی نمازیں مزدلفہ‎ 
یش اداکرنے کے فورا بعد ہی رداگی اخقیا رکی جائے فو اس طرح ہے وتوف یی مو ۴؟ امیر ہے دمل کے اھ اس مسل ےکی‎ 
وضاحت فرا س کے۔‎ 
مزدلفہ میں شب بس رک رنارج کے واجبات میں سے ہے۔ ئی اکرم مم نے ہاں شب لس رفرائ یس کی نماز یہاں ادا‎ 
فرمائی اور خوذب روشنی ہونے کک یہاں م رہے سے اور آپ کا ارشارے:‎ 

فنا علي ماس کک م٤(‏ صح مسلم؛ الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة الخ ح:۱۲۹۷ء 

والسنن الكبرى لليهقي ۱۲١٢/٥:‏ واللفظ له) 

”اتیک کی تعلیم کے سے ما یکرو * 

ای مان رپا لی این یا سے اکر کن ان ے ہل ا وون ان رر 
ی ںکیا انیس لس ےکم ٹب یکریم یم ےکور لوگو ںکو بھی رات کے نکی حصہ میں یہماں سے روان مو ےکی اجازت 
دل ے۔ 

جو س مزولفہ میں رات بسرنہکر کے نو اس ترک واجب کےکفارہ کے طور پر اس پر دم لازم ہے۔ ال گم کا ہے 
اخآاف شور و معلوم ‏ کہ مزولفہ میس شب بس رکرنا رگن ہے ا داجب ے پا شت فو ان یس سے راز رہ قول ہے سے 
کہ ہے داجب ہے“ جو مس اسے تر ککردے اس پر دم لازم ہے اور اس کار ی ہے۔ اکٹرائل کم کا یی قول ہے ہیں 
الب مر فکزور لوگو ںکو ہے رخحست کہ وہ آدھی رات کے بعد یال سے کو کر کے ہیں طاتڈر لوگ جن کے اتر 
کور نہ موں“ ان کے لیے ”شت ہے س کہ وہ سماری رات مزولفہ سگ زا رس ؟ نماز رادار“ نماز کے بعد الد تھا کا کر 
اور ای سے وعاکریں اور جب دن خوب روشن ہو جائے فو پچھ وع اقاب سے مل رسول الد میا کے اسوہ پر شمل 
کرتے ہوۓ یہاں سے روان ہوں۔ ج وکزور لوگ یہاں رات کے خی حصہ میں ہیں نے ان کے لے بی کن کہ 
کچھ دی یماں ریں اور پر رخص تکو قبو لکرتے ہے مال سے روانہ ہو جانئیں۔ واللد ولی الوق 
081 اناز 








جو مغرب و عشاکی نمازیں مزولفہ سے پل اداکھر لے 


اں خض کے پارے ہی کیا عم سے جو مغرب و عقاء کی نمازیں قصراور جع اخ رک صورت می مزدلقہ یں 
راشل ہونے سے پل اداکرے اور ہہ ای عالا تکی وجہ سے ہو “خلا کے مزولفہ کے رات میں ا کی گاڑی خراب ہو 
گی ہو اور وت م ہونے کے نمرشہ کے ٹیش مظروہ مروو مزولفہ کے پاس نشی مزدلفہ سے ت بی تریب مسافت پر وولوں 
مازو ںکو اداکر لے اور پچ رگاڑی کیک ہو نے کک سو جائۓے اور نماز ہر کی حجدود مزدلفہ کے ریب بی اداکر نے اور مزرلفہ 
یس اس کے لے واغلہ اس وقت کن ہو جب سورج طلوع ہو چپکا ہو وکیا موو ہزنہ کے پا اداک یگئی مغرب و حشاء اور 
کے ازیں ی ہو ںکی؟ امیر ے عزت اب دمل کے اتر اس مل کی وضاحت ا 
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کتاب المنامسک .......... مزولقہ م رات س مگرنا 
ای شر یر سی 
اعت ِي 2 مَسْجذدا مَسْجدا وهو ر٢۷‏ (صحیم البخاري» الصلاۃء باب قول النبي ب 'جعلت لي 
الأرض مسجدا ... الع“ ح: :۸ وصحیح مسلم؛ المساجدء باب المساجد ومواضع الصلاقء . 
(o1:‏ 
”میرے لے زی نکو مھ اور یاک بنا اگیاے۔* 
کین ای کے لے مشرو ہے س کہ وہ مخرب اور عشا مکی مازیں ی کر کے عزدلقہ می اواکرے بش رہ صف رات 
سے پل اس کے لے ہے کن ہو اور اکر رش وی وکی وجہ سے یہ غکن نہ مو تو جراں بھی کر ہو پڑھ لے اور لصف رات 
کے بعر بتک اسے ہو رکرنا چائز خی سک وکگمہ ارشاد باری تھا ے : 
ا الصو کات عل المو مت کت ا؟ ترک 4 (النساء٤/ (١١۳‏ 
”بے کیک نما ز کا مومنوں پر او قات (مفمررو) میں اداکرنا فرش ے۔“ 
مین نما زکو اپنے اواقات میں اداکرنا فرش ے اور عشا کی نماز کے بارے میں نی مل کا ار شا گرا سے ' 
' قث المِساء إلى نف الالام سل اتساج پاب ارات اضارت الس 
(UY:‏ 
”عشاء کا وشت آ ری رات تک کڪ 





. -> 80 جم این باز‎ ss 


جو نماز جرم زدلفہ س اواکر لے 





ایک گردہ غروب آفاب کے بعد عرفہ سے آلا ان راستہ بو کی وجہ سے مل کی طرف ردانہ مو گیا پھر 
سپاووں نے اسے عذ کی طرف روا ھکر داع ذہ خی کیہ گیا اور اس نے مغرب و عشا کی نمازییں نہ جس رات کے 
ایک ہے اداکییں اور ریہ اذان ہے وقت مزدلفہ می واغل ہوگیا اور ماز راس نے مزولفہ میس اداکی کیا اس رکو 
کفارہ وترو لازم ہے یا تمیں؟ ۱ 

ا روہ میں شال لوگوں ےکوی کفارہ ویر لازم سک کہ انموں نے ماز ا رمزدلقہ میں ادا کی۔ ازاك تر کے 
وت ہہ مزولفہ ی گے اور نمازھرانموں نے اندمیرے می اداکی ہے اور ب یکریم ملا سے ہے حابت س کہ آپ نے فرایا: 


من شھد صَلاِتَتًا هذه وَرَقفَ ما حب 05 
تھاراء فَقَد تم تہ حجه وقضی تفه (جامم الترمذي» الحج باب ماجاء فیمن أدرك الإمام بجمع . 
الخعء ح:۸۹۱) 


”جو ص مار اس نماز میس عاضر ہو جاۓ اور ہمارے سا وقو ف کرے کہ کم مال سے رواشہ ہو 
جایں اور اس سے پل دن یا را کو وہ عفہ میں بھی وقوف مر چکا ہو ذ اس نے جک وع کر لیا“ 
جن ان لوگوں نے ہے ی کی ےکہ نما زکو لضف رات کے بعد کک مو کر ویا ج بکہ نماز عشاء کا دنت آُدھی 
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کتاب المناسک .......... مزرلفہ شس رات ب مگرنا 
راثت کک کے۔ 0 


کس این یں ا 


سے مزدلقہ میں ج نہ لے 


جب عید رات مزولفہ میں اس رکرنے کے لیے حا یکو کہ ہی نہ لے لو اہی کے س ےکی عم ؟ 
صسے مزولفہ میں تہ ہی نہ لے نے اہر ےکہ اس پ ےکوی فدیہ ویر لازم نمی سکب وکل کرو وربائ دک یکی صورت میں 
واتبات سافط ہو جات ہیں۔ 


سس ہم این یں 


نر کو مزدلفہ جگھتے ہو ڑا ڈال دا 


اسیک حاتی نے وکو مزدلفہ کے ہوے وہاں پڑ ا ڈال دیا اس کے رق کے پارے می ںکیا عم ہے؟ 
جو لوگ نر وکو مزدلفہ کھت ہوئے وہاں پڑا ڈال دی نو ان پر فدہ لازم ہ ےکیوککمہ انسوں تن کو ای کی“ ا یں 
پا تا ہکی سے پچ لی ٦١‏ ان کا یئ ج۔ ۱ 

سےےے این ین ے 


رام کے پاس وقوف واجب "میں ہے 


ال سال کرت ہوئے عرفہ کے بعد جب میں مزدلفہ می گیا اور وہاں رات سر نے یش مش رجرام کے پاس جاا 
بحو لگیا نوکیا اک وچہ سے بج گناہ ہ وگا؟ 
چوا جب آپ نے مزولفہ مس کی بھی مہ را تگزار لی تو آپ پ ہکوئ یناہ ٹیس اور شح رترام تہ جا ےکی وجہ سے 
کوئی نقصان خمیں. بی اکرم مڈیم نے مشرحرام میں وتو فکیا اور فرایا: 
رقف حَاھُنا وَجَْمٌ کل موق 1(صحیح مسلم؛ الحجء باب ما جاء أن عرفة كلها موقف؛ 
۰۴ح:۱۲۱۸/۱5۹) 
میں نے یہاں وتو فکیاسے لیکن سارا مزدلفہ موقتف ے۔* 
لزا آپ مزولفہ میں جماں بھی و فک ری اور رات بس رک لی کائی ہے۔ نی مو کے اس فریان سے ہے بھی معلوم 
ہوم س کہ انا نکو چاہی کہ دہ شم رک کے کے لے لف ت ہکرے اور مشقت نہ اٹھائے بل دہ جماں بھی ہو وہل 
وو کر نے اور جب ماز بجراو اکر نے فو الہ عزوجل سے وعاکرے اور پچ رم روانہ جو جاۓے۔ 
.ہہ ہچ این ہیں سس 





تن صحیح مسلم' المساجد“ باب اوقات الصلوات الخمس' ج:612 
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کتا ب :لمناسک ی میس رات لس کرا 


جو خض گیارہ کر پال منٹ ہر مزدلفہ سے کے 20 


مکیارہ ےکر پاس منٹ بر مزدلشہ سے اکل گ ےکی وک ہمارے ساتھ سے بھی ےج بک تم ےگیارہ ن )کر 
پیا منٹ بر ھر کو ری بھ یکر لی شی اور پچھ رہم کک ہکرمہ روانہ ہو کے ل اس کے بارے می ںکیا گم ہے؟ 

چیا آپ بر ب لازم تک کک آپ کا زرل سے خروج نف رات کے تریب تا اں الہتہ ا آپ لوگ ھھ در 
اور تحبرجاتے ش کہ چاند تاک ہو جا نے ہے افضل اور زیادہ بت رتھا۔ الد تال سب کو اپٹی رضا کے مطابق لل کی فوت عطا 
فرہاۓ اور مارے“ آپ کے اور تام مسلمانوں سے اعما لکو شرف ولیت ے نوازے! 

این باز 












نف رات سے پل مزولفہ ےکور 


ایی ری س جو سودی عرب میں میم ہے اس نے مصرسے ر کی یت سے آنے ودای ای دامدہ کا جدہ ایر 
ورت پر اقب ل کیا جب وہ گنی ن ہے لوگ گے اور انسوں نے مناک رج اداکر لیے اور جب مطو فکی ممیت میں 
عرفات سے مزولنہکی طرف روات بہوئے اور مزولفہ میں خرب و عشاکی نمازییں جم ےکر کے ادا لی ت موف نے آدمی 
رات سے پل بی انمیں می جاتے پر بجو کر وا ن ہے لوگ مزولفہ میں آوھی رات سے پل بیشے اور پچ رمطوف کے کیبور 
کرنے پر می روانہ ہو گے اور ای طرح انسوں نے رع اداکیا و ان کے بارے می سکیا عم ہے؟ اور اب دالدہ مھ رسن رک کی 
ے اور ا یکی وای کن ہیں او رکیا اس کا ہے رج جا ج بک اس نے موا اذ میں رم کے ا رسفرکیا ہے؟ 
اچوی ار امرداقع ای طرح سے جس طح اکل نے دک رکیا ہے و مرکورہ عورت کار چ ہے اور ان کے لضف رات 
سے تمل مزدلفہ سے روانہ ہو ےکی وجہ سے چ لازم نہیں ہ ےکی وکلہ یں ای پر بیو رکرو گیا تھا ہاش الت محرم کے خر 
مصرسے آنا جائتز نہ ھا ایا ای سے فو ہکرنی چایے لیکن اس سے رج ای نہیں بلک ی ہے۔ واش وی القضقی۔ 

این باز 











یں رات بس کرنا 


ج بکی ما یکو تراق کے رن اور را میس می میس مہ نہ لے ت اس کے پارے می ںکیا گم ہے؟ 
طدابا جن لرکو ںکو می میں ج نہ لے تو وہ عاجیوں کے آخری مہ کے پاس پا ڈال لی خواہ ان کا ہے ڑا عددد ی 
سے بای م وکی وگ ارشاد پاری تحال ے: 


3 فاقوا الله ما اسم (التغابن١١٦/٦٦)‏ 
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کتاب المناصک .......... ی یں رات ی مآرنا 





”ہیں جہماں تک ہو کے اشر ے ژرو۔“ 
دن یں 


رش کی وچ سے کی سے باہ ررات لس رکرم 


جب ایی رات بم رکرتنے کے لیے می میس مہ نہ بات لو و ہکیاکمرے ؟کیا می سے پاپ ررات بس رکرن ےکی وچہ 
کول فدے ونیو ے؟ 
اچوای] جب عای من کی دای مفی می بس رکرنے کے لیے جک علاں کرنے می کو کرے اور اس کوکی کہ نہ لے 
فو اس سکوی مرح من سک دہ می سے باہ یڑا ڈال و ےکہ ارشاد باری تا ج : 

¥ فاقوا اللہ ما سَتلعہ ک4 (التغابن١٦/٦٥)‏ 

”ا مان کک ہرگ ار ہے زرو“ 

اس پ ےکوی نی بھی نی ںکہ اس نے مفی می قیام اس لیے نی ںکیاکہ اسے ا کی قزرت بی دہ تھی۔ 

این باز 

















اوا تی کی وجہ سے ی سے بار رات بس رکرنا 


بش تے اور میرے ال مانہ نے اس سال رب حمکیا اور تن ر نگزارے۔ عاتیو ںکی کر تکی وچ ے دوسرے 
رن یں معلوم ہو اکہ ہم نو کی سے باہرہیں۔ امیر ہے د ای فرا یں ےککہ اس سل میں مھ ہکیالا زم ہے ؟ 
چیا اگ رآ پک ب ی س لی آپ بر کچھ لازم یں اود ارآ پک جد کی او آپ ےک وت کی ت آ پکو ان کی 
با رگہ مج توب ہکرنی ای اور اگ ر آپ نے تام راس ہی می سے با مکزا ری ہیں تو رامل علم کے بقول آپ پر فدیہ لازم 
ہے ضے فقراے کہ س تق مکر دیا جا اور ار آپ نے ایک رات می میس نمی ںگزاری اور دو ری رات ی س 
گا ری ہے ےب رآپ پر ىہ لازم س کہ ایک مکی نک وکیا اکا دریں۔ ۱ 
شی 








ناوا فی تک وجہ سے می سے باپ رات اس رکرنا 





ایک آری نے دو رای می کے بہت می قرب ہے یت ہو ۓےگزاری کہ دہ ی بی میس ے لیکن اسے بعد میں 
ہے معلوم ہواکہ وہ می کے اندر یں بلک می کے تریب ہے اور ے بات کے بعد اسے ارج کل انی ایام میس معلوم موی 
قذ اب اس ےکیاکر چایۓ؟ 

اس آدئی پر ایک دم لازم ہے بے ذ کر کے وہ نقرۓ کہ می تی مک د ےکی وہ اس نے شر خر کے خر 
ایک واج بکو تر کیا ہے“ اس آدبی کے لے ہے داجب تھاکہ می کے بارے می ںکسی سے پچ لتا اور بچمروہاں رات بسر 
کرت لین اس نے جب اس واج بک ادا تی کیان اس پر دم اجب ہے اور وہ ی کہ بھیٹرکا پچ یا ای یری نجس کے سان 
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کتاب المناسک .......... کی بش رات ب رکرنا 


ETT TS 
: لے و اس پر ہہ لازم ہیں کی وہ ار شاد باری تھالی ہے‎ 
(٦٦/٦٤١ فاقوا الما اسم (التغابن‎ $ 
”یں جہماں کک ہو کے الد ے ژرو۔''‎ 
یز فرایا:‎ 
)۲۸٦/٢رقہلا( لا کلف الہ فسا للا وَس میا4‎ 
ال کسی شف سک ا کی طات سے زار لیف نمیں رج“‎ 
ور بی آرم ملا نے فرا۔‎ 
«إذا ام اک يأر د فاو توا مله مَا اسْعمْتُمْ(صحیح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الإقتداء‎ 
وصحیح مسلمء الحج؛ باب فرص الحج مرة ... الخ» ح:۱۳۴۷‎ VYAN: بسٹن رسول اللہ کف ج‎ 
واللفظ له)‎ ٥٨۸ ومسند أحمد:۲/‎ 
”جب میں ہی ںکوئی عم دوں و مقددر بجھرا یکی اطاعت مالاو“‎ 
می میس شب ب کرنے سے وہ لوک بھی مم ہوں کے جوکسی شر ع رک دجہ سے معزور ہوں شلا یبا رج واے اور‎ 
سے وغیرن۔ وبا التزنقی۔‎ 
قان از سے‎ 


یش ساری را تگزارب انل ے 


الہ تھا نے تزفق عطا فربائی یس نے اپنے ماود کے سات اس سال کیا تنوں ایام تشربق میں جم مخ ی میس 

مرف رات کے ایک ہے تک رخ تے اور پچلرباقی را تگمزارنے کے لے م کہ میں آ جات ےکی وککہ وہل جمارے 

پا یگ رموجود تھا وکیا ے جا ہے؟ رہنمائی فراھیں۔ ج ام اش را 

خی میں رات کااکحص گار دی ای ہے دالل لا آپ کو نے وغم ٹیس ہے کن ا آپ می شا 

اور خضرت صحاہ ہکرام کے اسوہ پر گل کے پیش نظرساری رات ہی ہی می بسرکرتے و ہے افضل تھا۔ وبا التو نیقی 
سس چا این یاز س 


می میس رات کا !کش رح گمزارنا شرط ے 


اس شض کے بارے می ںکیا عم ہے جو را کو ہی یس ارہ ہے تک رہے پچ رمک کرمہ میں دالیں لوٹ آئے 
اور لو بے پلہ دوبارہ وال تہ جاے؟ 

ار بارہ یگ تک آدھی رات ہو ہا ہو نو رای کے بعد ہی سے باہ رآنے می ںکوی میج یں ارچ اففل ہے 
کہ ون رات ہی ہی مس بس ر سے ہا اور اکر بارہ آ وی رات سے پل بیع جات ہموں و ہی سے بام شس آنا 
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کتاب المناسک ....... لی مج رات م گرا 





چا ےک کہ شر ے ےکہ eT‏ 


امن مین 


ما ی کاایام ران کہ می ںگزارت 


يہ ت معلوم س کہ عاتی کے لے بے لازم س کہ وہ ایام شراق می میں بس رکرے کا جب انان را کو سوناشہ 
چاے وکیا وہ ی سے باپ رک کر عم میں رات بس رکر سکیا ہے کہ عم میں د ہکر مزید عباو تک ر کے ۔ وفقکم الله 
جوا ایی م جو ہے فربات ہی ںکہ ایام ران میں ہی میں رات بس رکرنا اجب ہے و اس سے مراد یے س کہ ان دنوں 
کو اسان ی بی میں ب رکرے خواہ س وکر با بیدا ر ہکر۔ ای سے ہہ راد یں س کہ ان ونوں میس ی میں سونا و اجب ے 
ازا تم سائل سے بیکمیں کہ ایام ران آپ کے لیے کہ ںگزارنا جائز ہیں بکمہ واجب کہ ہے دن می میں بسر 
کے باش ہاں الہ ایل علم کے بخول اکر رات کا اک حصہ مفی میں بس رک ریا جاے فو ہے بھی کان سج“ اکر می میس مہ نہ لے 
و می کے آنری مہ کے پاس ڑا ڈال وے لیکن ک ہکرمہ تہ جا ےکی وککمہ وادتب کہ لوگ ایک دو مسرے کے ساتھ 
یکر رہیں جیساکہ سد بھی ہو نو لوو ںکو م یکر ایک دوسرے کے سات ھکھڑا موم چاہے۔ واش اعم 

ان میں س 














کا مکی وجہ سے می میس رات اسرت ہکرنا 


اس مس کے پارے می ںکیا عم ہے ننس کے کام ماج کے عالات اسے ایام شرا مس رات مخ میس بس رکرنے 


کی اجازت نہ ر ہوں؟ 





کر رت 








ھچ این باز 





ایام ران س سی سے پاچ ر را تارم 


ایام تشرپق می می سے باہرراتگزارنے کے بارسے می ںکیا گم ہے خواہ ہے جان بوچ ھکر ہو ا می یں کک نہ 
ےک وچ سے نی زعاتی می ےک بکو کرنا شرو )کریں؟ 





وا گج قول کے ملا کیا ادر دہ ری رات می می گار داجب چ۔ عقق یل علم نے ای اتک زج 
وی سے کہ مرو اور عورت عاجیوں پر رات می میں بس رکرنا داجب ۔ اکر می میں مہ نہ لے فو ہے عم ساقط ہو جائ گا 
اور اس صورت ںکوئی فدہ وغیرہ نہ ہوک لان جو جن اسے بلاعز ر تر کر دے لو ای پر دم لازم ہے۔ 

می جب پارہ برق کو زوال کے بعد ری رات سے فار ہو جا فو وہ ہی س ےکوی کر سکیا ہے۔ میں اسے رخصت 
کہ دہ می سے چلا جائے“ اور ار وہ رک جائے تک تجرہ جار کو زوال کے بعد ری قرات سے فرافٹ کے بح کون 
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می میس رات بس رکرنا 











بج این باز 


یف رعذر کے کی میں رات سرت ہکرنا 


اس خض کے بارے می سکیا عم سے جو می میس تین یا دوٹوں ونو ںکی را یں بسرت ہکرے ف وکیا اس ی ہررات سر 
کر ےکی وجہ سے ایک دم لازم ہو گا ی ہیں درائویں کے لے ایک دم ی کان ہو گا امیر سے دعل کے ساتھ اس مل کی 
وضاحت نراس گے؟ 

چوای] جو مخ س کسی مزر ے بفیرایام تخری قکی راتس من می ب ری سکر نو دہ افعال دا رکا ٗ س سے ایک ایے 
تل کا ا رک سے کے رسول اللہ ملا نے اپ قول و ھل سے مش روح ترا دیا سے اور اس کے تر ککی آپ نے مرف 
یز روالوں شلا 2 واہوں اور سقوں ونروت یکو رصت ری سے اور رخصت ع بیت کے پاللقائل موی ے۔ بک وچ ےکلہ 
ام تقر نکی راقو ںکو می می ب رکری* امل اعلم کے یی قول کے مطابق داجبات رج س شا کیاکی ہے ایا جو شس اسے 
شی عر کے یر تر ککر دے اڈ اس پر دم لازم ےکیوکمہ این عباس تا سے ہے ثابیت س کہ ”جو منص رخ ےکی 
شع ل کو تر ککردے یا بول جائے توو خون ہاے.' ۳ ان تام راقوں کے لیے ایک دم ی کاٹی ہو گا۔ داد اعم۔ 

این باز 


پار ی کی وجہ سے ی بیس رات اس رش ہکرنا 


اس خض کے بارے می کیا گم ہے جوگیادہ جار کی رات می میس اس لیے بسرت ہکرس کہ دہ ییار تھا ہل 
تہ ر نکو زوال کے بعد اس نے ری جما دکی اور پچلریارہ جار کو کی اس نے زوال کے بعر ر یکی کیا ار یکی وجہ سے 
گیارہ جار کی رات می میس نہگزارن ےکی وجہ سے اس پر دم لازم ہے“ یس اکہ اس نے بادہ رئ کی رات کی میں 
گزاری تھی اود پکریارہ رر کو زوال کے بعد ری تا رکر کے اس نے می سے کک ہکم ہکی طر کور کیا امیر ہے اس 
ستل کی ولل کے ساتم وضاحت فرا یں گے؟ 
اچوی اکر یار یک وجہ سے ایک رات کا قام ککیاہے فوکوئی نر یی لازم یں کی وہ ار شا باری تعالی ہے : 

} انقو اله ما ملاک (التغاہن (٦٦/٦١‏ 

”سو چاں تک ہو کے الد ے ڈرو“ 

اور ب یکریم پل نے سقوں اور چرواہو ںکو ترک تیا مکی رخصت عطا فیا ری ی تو ای سے معلوم ہو اکہ موذور 
کے لیے ترک قا مکی رخست ے۔ وال ا م۔ 





















غ ابن باز 


رن موطا إمام مالک' الحج“ باب جامع الفدية“ حديث : 257 419/1“ 420 
یق صحیح بخاری؛ الحج' باب سقاية الحاج' حديث :1634 - 1635 و صحیح مسلمٴ الحج' حدیٹ :1315 
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کتاب المناسک .دم ی میں رات اس مکرنا 


لوم عید ایام ران می سے نہیں سے 


اض لوگ می یں مرف ایک رات گار ہک رات قامکرتت ہیں اد راہ رو کو دہ پاد مک بھی رک 
لیے ہیں ادر کے ہی ںںکہ اس رح انموں نے دو د گزار لیے ہی ںکیوککہ عیر کے و کو بھی دہ ایام ران میس سے غار 
کرت ہیں ادر کے ہی ںکہ تم نے عید (قریائ) کے دن ادر اس کے بعد دہ رے دن ج وک گیادہ تا رز رن ہے ر یکر لی 
ہے ادر کی دہ دو دن ہیں جن کا اللہ تقال نے اس آبی تکرییمہ یس وکر رای ہے : 
سجن موتلا تم یو (ببہ/٢٥)‏ 
”ا رکوئی جلد یکرے (ادر) رو تی دن می ( جل دے) فو اس بر کی بی گناہ نہیں" 

اور ای طح وہ گیارہ بر کو ی چکھوڑ جاتے ہیں“ وکیا ہے شرا جار ج او رکیایے کچ ےک انسان لوم عی دک بھی ان 
رو وآوں میں شا رکرے۔ امیر ے اس مل کی دلیل کے اتر وضاحت فاس گے ؟ 
ان دوینوں ےرا ی یس بی کے تی دا ول نکی نے بل یکر نے والو نکی سے رخحصت ہو جانے 
کی اجازت دی ہے ی رکا دو سرا ادر تیسراون ہےکیوکمہ لوم عید لوم رخ ابر ہے ادر ایام شرا عیر کے دن کے بعر کے 
: ٹین ونو ںکو کے ہیں اور ہیی دن ری جھرات اور اللہ زول کے دک کے ون ہیں ۔ جو خض جلد یکرناچاے و وه پارہ تر 
کے ٹروپ قاب سے پچ لے پل مخ ی سے کو جکر جات ' لیکن اکر سورح خردب وکیا و پھر می ہی می رات بس کر واجب 
ہو گا اور اسے رہ تر کو بھی ریکرنایڑےگی۔ بی اکرم لم اور کاب ہکرام نے الاب یکی تھا ۔ جوف سکیارہ حر کو 
می سے ردانہ ہو جا و اس نے ایک واجب ق رب یکو تر ککیاے“ برا اس پر دم لازم ہے ے کہ ہیں فقراء سے لیے 
ذ کیا جائے اور اس نے بارہویں رات کا ی می جو قیام تر کیا نو ای کل وجہ سے اسے مقددر بک ر صرت کر چا نیز 
ا یکو تی اور بے وق جلد باز یکی وج سے الد ھال سے لوہ و استففار بھ یکرنا جایے۔ 


دنز 








ارہ نجار کو می سے چلاگیا 





ج بکوی عائی کل ت کی یت سے بارہ تار کے شروب آقآب سے مل می سے چلا جائے لین می می کا کی 
وچ سےا ےنحرو بآ ناب کے بعد یروا ںآ نا یڑ ےت کیا ات جل ری سے لکل جانے والوں می شا رکیا جا ےک ۔ 


چوپ اں اے لر یکر نے والاشحارکیا جائے' یوگ اس نے کر کہ دیا اور دو ہار وی سآ یا ہا د ہکا مکی وج 
ےک کی وجہ سے اور کلت کے فلا فش ے۔ 4 یں 
ای یں 
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کتاب المناسک ......... ری ترات 





ری رات 


نار ترا ںکماں سے پی جامیں ؟ و ہکیصی ہوں اورا یں دھونے کے بارے می کیا گم ہے؟ 

چوا ککراں می ے لی جائیں۔ اکر عیر کے ون مزدلفہ سے لے لی جامیں توچ بھی کوکی حرج نہیں “کرو ں کی تعداد 
مات ہوئی چاییۓ۔ اش دہونے کا عم نہیں سے بک ہیں می یا مزدلفہ ی بقیہ م سے کی بھی جلہ سے ےک رای طح 
ر یکر وے؟ ای سکوئی رج آہیں۔ ایام تثریق م کتگریو ںکو مخی سے لیا جا اور پر روز اکن سکگریاں اہی اود اکر 
کلت می وتو ہی لا سلگر با گیا ر ہوں اور باہو ہی دن کے لے درکار ہو ںکی او راگ رین د نہر ن ےکا ارادہ موا پچھر 
کل تر لیےکنکیاں ماتا ہو ںگی تک ری کا ہا بر یکی مت ساسا ت رک کی کے بق رونا چا سے کے کے دانے سے : 
باک ہواور ٹر درشت کے کال سے ھون ہوجی ا کفقہا نے فر یاچ اکر یکو حصی الخذ فگھا پاتا ہے اور 
جیا کنل از یں با نکیا جا کا ےکر ی جکر یکی تو یکی بی موف چا ہے ۔ 





ان باز 








جمرویں کے اردگر دک یمنکریوں سے ر یکرنا 


| وآ ] کیا عا کے لیے ہے جائہ کہ دہ جھروں کے اردکرد یڑ موئ کریوں سے ر یکر لے؟ 
جوا إل یہ جائز ‏ ےکی وکلہ ان کے اتر ورا سل ری ی ہہوئی“ ہش الہتہ جو حوض میں تگریاں ہوں فو انمیں ری کے 
لیے باک ستل ہکیاجاے۔ 








۱ چم این باز 
مستع لکگریوں سے ر یکرنا 


| ول ]کھج ےک تم لککریوں سے ر یکرم جائز فی فوکيابہ یی ہے؟ ا کی دلیل ہے؟ 

یہ بت ی نہیں سب کوک جن لوگوں کا ہکن س ےک تھ لکنکریوں سے ر یکرم جائز یں ہے“ اضموں نے 
اس کے تین اباب بان کے ہیں () تھ لمگریٴ طدرارت واجب کے لے تمل پا یکی طح ہے اور طمارت داجب 
میں ستعمل پان طاہرق ہو سے لیکن مط نہیں (۲ا ری اس خلا مکی طرح ہے ے ایک ہار آزادکردیاگیا ہو تو اسے 
دوبار ہک یکفارہ وظیرو کے لیے زاو ںکیا جا سک( مست لککری سے ر یکرنے سے مہ لام آ٥‏ س کہ تمام عاکی 
صرف ایک بی بے ر یکر یں اور دہ اس طح آپ ایک پچ ریس اور پچھراسے پل کر دوبارہ سے بادہ کہ سمات 
اد ییک دیس اور چمردد سرا عاگی اس یکو پل کر پیک دے ان لوگوں نے عدم جوا زک ہے تین یں ا نکی ہیں کن ان پہ 
خورکرنے سے معلوم ہو ےکہ ہے علتیں بے مر گیل (نمای تکردر) ہی ںکیوکلہ ان میں سے کی علمت کے بارے میس جم 
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کتاب المناسک enan‏ ری رات 


یں ھک معن و E AE‏ 
کوئی وتیل ٹنیس ہے اور پا یکو اس کے اصلی وصف لچ طہوریت ےکی وکل ہی سے خارج قرار دیا ہا کے کین اس 
ک یکوئی وسل یں تو معلوم ہواکہ طدارت واجب میس ”تمل پانی طاہ ربھی ہے اور مط ربھی اور جب نیس علیہ ے مکی 
ئی ہوگئی تو ای کی فرع کی خور ود آئی ہوگگئی۔ ای طرح رو سر علت یی مسوم ل کر یکو آزا ہکردہ تلام ی تا کر 
اس الفارل کنا مو ج کیا اروا a‏ ا زااءوتا ۓابراابد ادا ا A:‏ 
ین مین فی سے بھی پچ ری رتا اودائن بے وو مقت ال مین بکیج کی دہ سے ای کے تیل ت 
اور یریک ھرتبہ آزا دکردہ ظلام ال رکسی شری بب کے بااعت دوبارہ غلام بین جائے و اسے دوپارہ آزا دکرنا کی ہار ے۔ 
ای طح تیسری علت جو ہہ ہیا نک یگئی ‏ کہ اس سے فو مہ لازم آ٥‏ ےک تام عاتیوں کے لیے ایک ی کان ہو نے ہم 
عر کریں ےکہ الر ایا کن ہو تو یہ جاتز سے کین ایب کن ہی نی اور ب رکنگریو ںک یکثت اور فرادانی کی وجہ سے 
کون الاک سک ہے“ ادا آپ کے ات سے جب ایک یا ایک سے زیادہمتفگریاں ترات کے پا گر ہیں فو ان کے ہججائے 
اپنے پاس سے کگریاں کچھ لو خواہ لن الب کے مطابقی دہ ری میس استعال ہو ہی ہوں یا استتعال نہ موی ہوں۔ 

این مین 


ری مرا تک ابتراء کیفیت او رک رلو ںکی تخ رار 


عاتی ری :ترات ک کب ایتا بکرے' رب یک یکیفی تکیا ہو “تکریوں کی تعدا کی ہو یزرکس رہ سے شرو 
کرت اوران ر ۹ 

جوابا] یک ر وکو عید کے دن ری کی جائے۔ ہے دہ رہ سے جو کہ سے طا ہوا ج اور اسے ر عقب کہا جانا ے۔ اسے 
عید کے ون ر یکی جا اور اکر ترا کی رات تصف اخ رکے وت ر یکر جائۓ تو یہ بھی یی ہے کن افضل ہے ہ کہ 
کے دقت ر کی جا اور غروب اقاب کک ر یکی جاک ہے اور اکر د نکو ری ت کی اکل نو یر کے ون کے بعد 
وای را تکو تروب اقاب کے بعد بھی ری کی ہا کق ہے۔ ایک ایک ری کی جائۓ ادر ہکن رکی کے ساتھ اللہ اکر 
بڑہا جائے۔ ایام شراق میس زوال آفآب کے بعد ر یکی جائے۔ پک اس پک مرکو ری کی ہے جو کچ خیف کے سانتھ 
ہے۔ اسے سا تہکنگریاں ماری جا اور ہ رکنکری کے ساتھ اللہ اکبربڑھاجاے۔ پچ رہ وس یکو سال تکنکریاں مار جائیں 
اور پچ رات ری مکو سا ت گراں بار جایں۔ اور ے (ہلرگی) نہ ۲ر و ہگیارہ“ پارہ اور مہ مرن کو ای طر حمگریاں 
مارے۔ سنت یہ س کہ یککلے اور دو سرے مرکو ر یکرنے کے بعد رک جائے “یکل جم کو ر یکرتے کے بعد قبل ئ م وکر 
کھڑا ہو جائے“ جم وکو اپٹی بای طر فکر نے اور الد تی سے خوب بی رعا کرے؟ سے جل ری شہ ہو دہگیارہ'بارہ ادر رہ 
تار کو ای ط رر کرے۔ رہ ایر جو کک ہکرمہ سے ملا ہوا ہے“ اسے ری وکر نے لین اس کے پا یکم شہ ہ وکوک 
رسول ال پل نے اسے ری نکی ی نین آپ اس کے پا سکھڑے نیس ہوئے تے۔ 9 
این از 
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کتاب المناسک سے 


توں ایام شرا میں ری جما ر کا وق کب شروغ ہو سے او رکب شخم ہو سے کیا یے ےکہ غاص ان 
رنوں میں ما یکو چاہی کہ ان برو ںکو را تکو ر یکر ےکی وہ دن کے وقت بے بناہ رش کی وجہ سے دب یکرنا سے جد 
مکل ہو ے“ اض لوگ اس ی حدریث سے اترا لکرتے ہیں سے اام جخاری رلٹہ نے یع س خضرت این 
حھاس افا ےے روایی کیا کہ ر سول اللہ مل سے ترا کے ون می میں سوا ل کیا ہار تاو آپ نے فرایا: 
ل حرجا 8 
وی رج یں“ 
ا ر ہے ہیں و آپ نے فرای: 
اذبح - خرج) 
اب تیا یکرلوکوئی حرج س“ 
ایک ےکماکمہ یں نے خرب کے بعد ر یکی سے و آپ نے قربایا: 
لہ حرج 
ول مح یں“ ا 
ان عحخرات کا استندلال ہے کہ جب ھی ڑم نے را تکو ری کی اجازت دے ری کی جبکہ فریائی کے ون عاتی کے 
یچ ر یکرنا یک انیفائی ام واجحب ہے تی کہ وہ لل اول کی صورت میں علال ہو جائے و بای خنوں ایام شراق میں وہ 
را تکو ر یکیوں ی سکرس کہ وہ وم رک نہ تکم وجوب کے عائل ہیں لو ہگویا اس بل تک رصل ےک توں ایام 
شرا میس رات کے وشت بھی رب یکرن ہا ہے۔ ت سوال بی کہ اس خش کے بارے می سکیا عم ہے جو را کو ری 
بمارکرے مکیااس پ ےکوی فدہ لازم ہے یا ہیں ؟ امیر کہ عمزت اب برلل اس مل کی وضاحت فربانئمیں گے؟ 
جوا ام ران میں ری جما رک وت زوال آقاب سے کر غروب آقآب کک ےکک یع ام میں جرت 
ہار ر سے رادیت ے: 
ری رَسُول اللہ اة الْجَثرَة يوم الگحر ضحى» وآما بَعْدَء فَإذًا زالتِ الشَّسْنْ)(صحم 
مسلمء الحجء باب بیان وقت استحباب الرمي؛ ح:٣۱۲۹۹/۳۱)‏ 
”رسول اللہ مچنلا نے ترا کے دن ی کے وقت اور اس دن کے بعد زدال کے بعد ر یگی۔" 
اور امام تخار ی نے ہے ردابیت کر فربائی س کہ این رکا سے اس ستل کے بارے میں ہپ چچھاکیا انسوں نے فرایا: 
کا تتَحَیَنْ اذا رالت ال ر سس افعری الي باب مي الجا ح0۷8 
م اغا ر کے ے اور جب آخاب زوال پر ہو جا نے م ر یکرتے۔'' 
جمسور علاءکابھی بی نہب ہے ہاں البنہ اک رکوئی کس را تک وکی بور یکی وجہ سے ر یکرے فو اس می ںکوگی مرج 
نیس لیکن زیادہ اعقیاط اس مس ےکہ سے استطاعت ہو فو وہ غروب آقآب سے یسل بل ر یکر نے تاک سنت کے مطابقی 


سےع 
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کتاب المناسک سے 
گل ہو کے اور اختلاف سے بھی بچاجا کے۔ 
ححقرت امن عیاں لی کی ذرکودہ ردایت را تکو ر یکرت ےکی وجل ہیں کوک سال نے ئ یکریم م سے 
ٹیا کے دن سوا لکیا تھا یڑا اس کے الفاظ ”بعد ما اضْصسیتثٴ' کے ”ن زوال کے بعد کے ہیں ہاں اٹہ را تکو ر یکمرتے 
کے ہارے میس اس سے بے اتدلال ضرو رکیا ہا کت س کہ یکریم خیم س ےکوی ایی تس مر ایت نئیں ہے جو اس 
بات بر ولالل یکنال م وک را تکو ر یکرن جائز یں ےک اصل و جواز ے کان افقل اور زیادہ اعقیاط ت ای مشش ےکہ 
دن کے ودقت ری کی جاۓ اور ار را تکو ر یکرت ےکی ضرورت ہو او اس می ںکوٹی رح یں“ البننہ ا کے د نکی ری 
سابقہ رات میں ت ہکرے۔ لیگ کور لوگو ںکو ضردر ہے اجانت کہ دہ ترا کے د نکی ری تراک رات کے آخ ری 
حص کر گت ہیں ج بک طاقذر لوگوں کے لیے سنت ہے س کہ دہ جمرہ عت کو ری طلوع خیب کے بح دکریں' جعیساکہ 
تل ازیں میا نکیا جاچکاے کہ اس سی سے متحلق تام احعادیت میں یں ری جا کے۔ واش ا م۔ 
جم این باز 


مرو قب کی ری کا وق کب شروع ہو ے او رکب م مو٥‏ ے؟ وت ادا اور وقت قضاکی وضاحت فراریں؟ 
چوا یر کے دن جھرہ عقب کی ری کا وق گیار موی د نکی طلوع چرکے مام م ہو جات ے۔ اور ا کڑو ر لوگوں 
کے لیے جو بھیٹ رکا سامنا کر کے ہوں؟ ری کا ونت قریا یکی رات کے آ ری حصہ سے شروع مو جات ے۔ ایام 0 
ری کا وشت بھی ان وونوں مرو ںکی طح جو ان کے ساتم ہیں' زوال سے روع ہو اور طاو تچ رکے اتر م ہو جاتا 
ہے ادر ار ایام ترات میں سے آ زی دن ہو فو پچ رر کا وقت غروب اقاب کے ساتم م ہو جا ہے۔ دن کے وقت ری 
کرنا اففل ہے خاہ ون کے اوقات می عاتیو ں کی کی ہ یکثرت ہو اور دہ الیک دو سرے کے بارے میں سک بی بے پروا 
ہو“ ہاں اٹہ ا رک یکو ہلاکت' نتصان یا شیر شقت کا اندیشہ ہو فو وہ را تکو ر یکر نے اس می ںکوئی رج نمی ںار 
اس طح ےکی اندایشہ کے !خی ربھی را تکو ر یکر لے فو یرک یکوئی حرج نہیں“ لان افضل ہے ہ کہ اس مل میس 
اعقماط کے پل وکو ب رتش ر رکم جاۓ “زا سورت کے اٹ دا ٹکو ری کے“ آے وا نے و نکی جب ج لوم ہو جائۓ و 
بے ر یکی قضاء موی ۔ 











خاس یں 





ایام تشریت می زوال سے پللہ ری مار جائ یں 


ایک ای نس کا تعلق یرون ملک سے سے اور وہ سے عالات' گکئوں اور طیارو ںکی ت تیب کے پارے میں 
ب یں جانا اور اس نے شر پوچھاکیا۳ا/ ۱۳| ۰۵ا کی عصرکے وت چار ہے سی ٹک ی بک کن ہے تز اسے چیا 
گی اکہ ہاں ہے کن ہے نے اس نے اس وب تکی سیٹ ب کگکردائی کان پھر اسے رو میں نجار کی رات مخ ھی یس بس رکرنا 
پگی وکیا ای کے لے بے جائ س ےکہ دہ مع کے وقت ر یکر نے اور یرس شرو ںکر ےکی وکلہ مر وہ زوال کے بعد لیٹ 
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ہے 
اخوای] يہ جانز نی سک وہ زدال سے پل ر یکر ے ہاں اتد ہے کن ےک اس عالت میس طرو رت کے بیش نظراس سے 
ری ساقط ہو جا گی اور اس پر نے لازم موک کے وہ خودیا ا کا وکیل می یا کک یش ذ کر کے مرا میں آ ی مکردے اور 
طواف ودا کر کے سفرکرے۔ ا رکوک بی کہ یک قول کے معلا زوال سے کیل بھی ر یکرناجائز ہے ہم ع رت لکریں گے 
کہ ہے تول یع نہیں ہے۔ ی بات بی کہ زوال سے تل ری جائ نیس ےکی وکمہ نی زیی نے فربایا تھا: 

(خذوا علي اسک اچ مسلم» الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة ... الخم: ح:۱۲۹۷ 

والسنن الکبری للبیھقي : ۱۲٢/٥‏ واللفظ له) 

گے سے ایک رج سیگ لو“ 
اور می لم نے زوال کے بعد ری فربائی تی ا رکوک یے کے کہ آ خضرت مم کا زوال کے بعد ر یکرنا کش آ پ کا نعل 
چ اور مس نل وجوب پر ولالت نمی کر ہم عی کریں کے کہ ہاں نیہ ی ہے کہ ہے جرد نل ہے اور جرد ٹل 
وتوپ ر ولالت کر اور یکریم ٹپل نے ہے عم یں واک ری و یم رو 
سے مع ریا ہے اور ہہ جع ہ کہ ہل وجوب پر ولال سک رتاکیوکلہ وجوب تو اس وقت بت ہو ہے ج بکسی ل 
کا عم دیاگیاہو بای ل کے تک سے کر دیاگیاہو لن ام ر کریں مھ ےہ ہے ایک ایا گل ہے جس کے وجوب 
پر قریلہ لالم تکتاں ے اور وہ و رسول الہ یی ر یکو مو رکرتے ج کہ سورج زوال پڑے ہو جا اور اکر ری زوال 
آیپ سے آمل مات موت تو آپ ضرور زوال سے تمل ری فیا ےکی وکہ اس میس لوگوں کے لیے زیادہ سمولت اور آسالیٰ 
ہے اور نی اکرم لمکا مول ہے تھاکہ آ پکو جب ر وکاموں میس اخفنیار دا جا و آپ ان میس سے آسان تری نکو حب فر 
لت بشرظیلہ دہ کا مگناہ کا نہ ہو اور اکر آپ نے یہاں آسان کا مکو شب نمی فرایا ج وک بی مل از زوال ری سے لو 
معلوم ہو اکہ آمل از ژوال ر یکرناگناہ ے۔ زدال کے بعد ر یکرنے کے وجوب پر ولال تکرتے والا دو مرا ریہ یہ کہ 
رسول اہ ٹیم زدال اقاپ کے ورا بعر اور غاز ر ے مل ری رر فرما دیاکرتے گی آپ زوال کا شرت ے 
اتظار فرایاکرے کہ جلد ر یکر کش اور اس کے لے نماز ت رکو بھی مو خر فیا دی عالاککہ نما کو اول وشت اراکرم 
اففل ے لیکن بے سارا اتتام صرف اس لے موا کہ ری زوال سے ہو رکر گییں۔ 


زوال سے یک ری جا یں 


سے ری ے نی دن برا تکو اان خمرسے پند رہ ممت یم ر یکر وی ینو سوال ہے س ےک ہکیا ہے زدال 
کاوقت ے؟ اور ار زوال کاوقت شروغ نیس ہوا وکیا ای صورت میں گے کون نے لازم ے؟ 

آپ ب دم لازم ہے سے کہ می ذ ےکر کے فقراء میں تق مکر وا جال ۓکی وک ایام شرن میں ری بھار' زوال 
ناب کے بعد ہے زوال سے پل ہار ہیں ہ ےکی وہ یکریم ڑم نے ایام شراق میس ذدال کے بعد ر یکی ے اور 
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اخذوا علي مَنَاسَكَکُم۹(صحیح مسلم» الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة . . . الخ ح:۱۲۹۷ 
والسئن الكبرى للبيهقي ٠٠١ /١:‏ واللفظ له) 
”نجھ سے ابینے مناک رکو سیگ لوی“ 
ازا مسلمانوں پر واجب کہ وہ اس ستل بی بھی آ پک اتبا عکریں۔ 
دم کے سات ساھھ آپ پر یے بھی لازم کہ اللد سجھانہ ونعالی کے حضور تب ہکری ںکیوکلہ آپ نے عم شرت کی 
تالش کی ے۔ اللہ تھاٹیٰ ہیں“ ہیں اور ترام مسلمانو ںکو محاف فرماے! 
.ے-_ے ےت ہے جم این پاز تج ا 


مرو تب کو را کو ر یکرتا 


کیا یہ جات س کہ عی دکی رات مزدلہ سے می آنے کے بعد رات کے وقت مر عق ہکو ر یکر دی جائے ادر ی 
حدیث میں جو ہے س کہ ا یکریم یکلم نے غامان بنی عبدرالمطلب سے فرمایا تھا: 


اس ای ہے عو ای ەر 7 
الا تَرْمُوا الجَمْرَّة حتى تطلع الشمُسٌ) (جامع الترمني» الحج» باب ما جاء في تقدیم الضعفة من 


جمع بلیل› ح:۸۹۴) 
سورخ طورع ہوتے کک تر ہکو ری ت ہکرو۔ “ 
وال میٹ اکیام+موم ے؟ 


طاقتذر لوگوں سے لے افضل ىہ کہ عید کے ون جمرہ عق ہکو وع آخیاب کے بعد ر یکریں کہ نی ارم موم 
کی اقتاء اور ممکورہ یٹ کے مطلالقی مل ہو کے“ ہماں تک معزو روں او رکنردروں کا تلق ہے فو ان کے لیے رات کے 
نمف ایی بھی ر یکر جاتڑے جب اکہ اس ستل سے تان احعادیث سے ہہ ایت ے ملا ماشہ با سے مر دی میٹ 
یس ہ کہ مھ یکریم ڑم نے کروی رات خضرت ام سلمہ کو کیہ انموں نے سے پک جم کو رب یکی تھی © 

ای طح نام تخاری ریہ نے عبدافلد موی اء سے روانی کیا ےکلہ وہ زاف کی رات رولف میس آییں اور گھ دسے 
ماز یڑھتی رہیں اور پچ رکنے یں اے میرے بے !کیا چاند روب م وگیا ہے؟ بس ےکما نمی“ و وہ یھ دی نماز اھت 
رہیں' گل رکا کیا چاند زوب م گیا ے؟ مس نت ےکم پال؛ نے انموں نت ےکم اک پرا بکو عکرد' چنانچ ٦م‏ ےکوی کیا کہ 
انموں نے مر عق ہکو ر کیا پچھروالیں لوٹ ہیں“ درگ کی نما ایی راش بے اداکی۔ میس ن ےک ماکہ ابھی تک نو بست 
اثر تیر سے لو انموں س ےکھا اے یٹ ! رسول اللہ یلم نے خواخی کو ا یکی اہازت وے دی تھی۔ © بال ری میٹ اہن 
عباس نما جس میں طلوع اقاب کے بعد ری کا کر ے و خض امل کم نے اسے ضیف ترار دا کی وہ ا کی شر 
شیع ے۔ اور گر اسے یع بھی فر لک ریا جاۓ فو ہے اتباب اور افضیلت پر مول ہو گا کہ اس سیل ے تعلق مام 
احعاوبیث میں تلق دی جا کے جعیساکہ عافط این رطا نے ہے فرایا ے۔ داللہ اعم 


© ابو داود' المناسک' باب التعجيل من جمع'حدیث :1942- 
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کتاب المناسک .......... ری ترات 


فو ی 
ر عقب ہکو رات کے ونت ر یکر 


عحدیث اہین عباس اا س ہے آیا ہ کہ انموں ن ےکماکہ میس نے شام ہونے کے بعد ر یکی ہے “وآ 
فرمایا کو مرح یں“ ای حدبی ثکو امام ا نے ی قرار دیا ے وکیا بے ی ےکہ قربا کے دن خروب ا 
بتر عق کو ر یکرنا ہار ہے ؟ 
چوآیا| یبرم ٹپل سے ترا کے دن (ایام شراق میں نمیں) مہ وا لکیاگیا جعیساکہ بخاری میس سے کہ ایک انی 
نے آپ سے بے و چھاکمہ نے شام کے بعد ر یکی ہے مین دن کے آ ری حصہ میں ری کی ہے فو یہ سب کے نزدیک 
جائز ہ ےکہ عید کے ون ظبریا حصرکے بعد دن کے آخربی حصہ میس ر یکرٹی جائے اس سکوی حر ہیں کن اس کے سی 
مین نمی سکہ اس معحالی نے را تکو ر یکی یگوہ اس نے فو ہے سوال بی رات کے آنے سے پل کیا تھا۔ روب قاب 
کے بعد رب یکرنے کے پارے میں ایل عم مس اختلاف ہے۔ لع نت ےکماکہ ہے جائز ے اور ہی قول قوی سے اور تش نے 
کا کہ روب آفیاب کے بعد ر یکرنا جائز ہیں ہلگ اس صورت میس من رکردے اور ب رگیارہ رو کو زدال ااب 
کے بعد رب یکرے' لین علاء فریات ہی ںک مگیارہو می نر کے جخرات سے پیل جرد عق کو ر یکر ے۔ سلا نکو چایے 
ک ہک وش کر کے عید کے دن رہ عقب ہکو دن کے وفت ر یکر نے جع ساکہ نی اکرم مزلم اور خضرت سکاب ہکرام س ےکیا 
تا ای طح ری کے دنر ایام یش زوال کے بح د گر غروب اقاب سے لہ پل ر یکرے۔ اکر کل رین ہو سورح 
روب ہو جا اور ری ت ہکر کے و پچ رج تول کے مطابق غروب کے بعد سے ےکر رات کے آنخ ری حصہ تک ر یکرنا 
ہار ے۔ والثر ول التو 

ھچ این باز 

















را تکو ری جمار 


کیا ےکوئی عذر نہ ہو اس کے لے ایام تقر مس تیوں بترا تکو را تکو ر یکرنا جائز ے؟ جو مخ سکروروں 
اور عورتوں کے اچم قربال کی رات نصف شب کے بعد مزدلفہ سے آیا ہو فو ١س‏ کے لے مر عق کو ر یکرنا ہار ے یا 
یں؟ 
و گج بات بے س کہ خروب کے بعد ر یکرم جائز ہے ' لان سنت ىہ سےکہ نروب سے یمه اور زوال کے بعد ری 

جائے' لیا ار کن ہو تو بی افضل ہے اور اکر ممکن نہ ہو نے چ قول کے مطابق غروب آفآب کے بعد بھی ر یکی جا 
E‏ 
ورول ونی کے سات رات کے آخری حصہ ہیں ر یکر کے ہیں۔ 

این باز 











( صحیح بخاری' الحج' باب اذا رمٰی بعد ما أُملی الخ“ حدیث :1735 
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اس س کے بارے سکیا گم ہے ے بے نک م وک پت کگریاں حوض میں نمی ںکریں؟ 

ت فک ہو و کروی ں کی تدراو عم لکرے“ می می اپنی قرجی زین سے ککریاں لے سے اور ان کے ات 
نوراو م کر ے۔ ۱ 
ڪڪ بج این باز 


کپ ی خویش دک نے 


ایک ما نے شرق ہاب سے بترو عقب ہکو ری کی لی اکر حوض میں نمی ںگمرے اس صورت میں اس ےکیاکرا 
چاج یاد سے اس نے تتبرہ تر کو ر یکی ہے کیا ای کے لیے ایام ترات میس ری کااعادہ لازم ے؟ 

چواپ اس کے لے ساری ریک اعادہ لازم نیس ہے بلک صرف اس ری کااعادہ لازم سے جس میں اس سے ی موی“ 
انا ا سے صرف رہ عق کی ر یکو ددبارہ ی رق سح ےکرنا مو گا۔ اور اس نے شرق جاب سے جو ر لکی ہے دہ یی 
نہیں ےکیوکلہ اس طرف سے ر یکرنے س ےکگراں حوض میں ی ںگ یں ج وکہ ری کی تہ ہے“ ہاں الب ار شن 
جاب سے پل کے اوپہ سے د یکرے فو دہج وگ یکی وک اس صورت می ںککریاں حوض بی می کرت ہیں۔ 

شی این مین 


اس س ب کیا واب سے جس نے ہر ی ککری بی نان دہ تمر کی کے حوض میں ہگ ر یک نہ شرت 
چھیٹرکی وجہ سے ا سک قوت جواب در ےکی ی؟ 

گر اس کے سے ہے ان ہوک ہکسی مشقت کے بغیراس کے ہججاے او رککری پائیتکف کے نے ای ےککری پک 
درے ورنہ جو دہ ر یکر کا سے وی کان م وی اور اس ب ےکوی دم باکھانا ویر ازم شہ ہو گا۔ 


ا 














جس کے ذمہ ایک یا د وککریاں ہوں 


جب یکی سا تکگکریوں میں سے ایک یا دو نہ کس اور اہی یا وو ون بھ یگزر جانیں ت وکیا اہی ایک یا وو 
کنگریوں کااعادہ لازم ہے اوہ اکر ازم ہے کیا وہ اس کے بعد دای دی کا اعاو ہک رے؟ 

ج ب کی ایگ چھردکی ایک با دودگریاں بای رہ کی ہوں نے فقتماء فریاتے ہی ںکہ اس آ خری چھر ہکی د یکو عم لکر 
لے جو ت ر گی ہے اس سے پل کی ہہوئی ری کا اعادہ لازم نشیس ہے اور اگ رآ ری س ےکی پل جھر کی ری ا ی رہ 
گنی ہو و اے کم کر نے اور پھراس کے بعد والے بترو ںکو ر یکر لے “مان ھیرے ادیک جح بات مہ ب ہکہ ری مل 
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جو نس ر وکیا ہو اس عم کر نے اور اس بر بعد وال ری کا اعادہ لازم یں ہ ےکیوککمہ ججمالت یا یان وجر سے رتب 
ساقط ہو ہا ہے اور اس ای نے جب رو سے جم کو ر یکی و اس کے خیال میس پل جرد کے و الہ سے اس پر ب لازم 
نہ تھاکیوکمہ ا يکی عالت جمالت اور نسیان کے درمیان شی “انا ہم اس سے کییں کے ےک جت یکر ںکم ر مکی یں“ 
انی لوراک رلو اود اس کے بع رک ری آپ پر اجب یں ے۔ 

نون از سے نین ای طرف اشارہکرنا بھی ضردوری تا ہو ںکہ دب یکرن کی مہ دہ ے جما ںککریاں 
ی مو ہیں ت ہکہ وہ تون سے اس جل کی نقانددی کے لے استوا رکیاگیا ہے لیا جو خض حوض یں ری پیک رے 
اور اک ری ستو نکو نہ گے و ای کی ری ج ے۔ والڈہ اعم۔ 





این میں س 


ام مرو ںکو ایک ہی دن ر یکرم 


| سوال | کیاعای کے لے ىہ جات س ےک وہ ایام ران کے تام جھرو ںکو یک بی دن ر یکر دے“ فواہ وہ ایام شراق میس 
سے یسلا دن ہو یا رو سرا یا تیسرا اور می مب دوبان دن بس رکرے اور ری ن ہکرے وکیا اس طرح ایک ی دن ر یکر ی 
ہے یا بیہ قرددی ہ کہ ری میں ایا مکی تی بکو رظ رکا جائے امیر ہے دعل کے سا اس مل ےکی وضاحت فرایں 
گے؟ 
دک ہمار جج کے واجبات میں سے ہے اور ر یل کے لے مید کے دن اور ایام شرا میں ر یکرنا واحب 
ہے۔ اور تقل کے لے ہے داجب س کہ وہ ایام تنثریی کے پل رو دنوں میں ر یکرے اور چرروز زوال کے بعد ری 
کر ےکیوککہ ب یکریم ملا نے زدال کے بعد رب یکی ی اور کے سامل میس آپ کا مور ار شاک رائی چ : 

اخڈرا علي متاسككم(صحيح مسلم» الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة .. . الخ ح:۱۲۹۷ 

والسنن الکہری للبيهقي ۱۲٢/٥:‏ واللفظ له) 

”زج کے اام واعمال یھ سے ککھو۔“ 

بنا ٠ل‏ از وق ر یکرم چائ یں ے۔ پل الد شدید ضرورت لا بست زیادہ یر وغو کی صورت میں امل مکی 

الیک جمااعت کے نزدیک اسے ہو رکرنا جائز ہے۔ ان ابل م نے ہے بات ان جروا ہوں وغیرہ پر تیا سکرتے ہوسے فبائی ہے 
ہیں بی کریم ی نے ہے رخصت عطا فرائی ی کہ وہ وو دنو ںکی ری دوسرے ون من بارہ جار ںک وکر لیس © اور 
تیب کے لیے نیت کر ں۔ ری کے لیے پسلا دن عید کا ہے اور پچھرایام ران کا پلا جرد سرا اور پچ ریسا ون ہے ' 
بش رطی. کات کا ستل درینٹ دہ ہو اور بر طواف وداغ ری کے بعر ہو ے۔ واش ام 





سنن ابی داود' المناسک' باب فی رمی الجمار' حدیث:1975و جامع ترمذی' حدیث :954 و سنن نسائی' حديث : 3070 و سنن 


ابن ماجه» حدیث: 3036- 








این باز 
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کتاب المناسک ......... ری ھرات ور 


جو الیک بی وقعہ تام برو ںکو ر یکر لے 


| عوآلق]| مم نے اپنے والد کے ساتے فریضہ“ رق اس وت اداکیا جب مبری عمرسنزہ برس شی اور مک رق کے اام و 
مسائل کے بارے میں ہے رنہ ی۔ میس اپنے دال کے ساتھ جب ری جمرات کے لے ےکی فو میرے والد ت ےمنگکریو ںکو 
نےکر تھا مکو یبای پچھیتک وی کیا می راج سخ ہے یا فیس ؟ رجنمائی فرانھیں“ اللہ تحال آ پک جزاے خیرسے وازے! 
جواب ار آپ کے وال ے م ات ر ا ہے و آپ بر دم لازم ہے اور دہ سے اونٹ پا گاۓ کا ساڑًاں 
حص یا ایک عرو پھیٹریاجکری ہے۔ ا سک وککے میں و کر کے فقراء میں شی مکر دیا جا ےکی وکل ری ترات رق کے واجیات 
س سے ہے اور واہجب ہے س ےکہ ساو ںکنگریو ںکو ایک ای کر کے پچھیگا جاے۔ ال کوئی ھاتی تا مکنکریو ںک و ہار مار رے 
ت ہے ایپ ہو گا نے اس نے ایک ب یکنکری مارک ہو۔ اس بکورہ صورت میں آپ کا ےئ ہے اس کااعادہ لازم یں ہے“ 
إل الہ اس می جو تقس ر گیا چ اسے جیا نکر دہ طدکودہ دم کے مات و راکیا جا کا ہے . ار آپ کے لیے دویارہ ر کرم 
کین ہو تو وہ ج ففل ہو گا. م رآئیفہ جج فرض ہو یا آغل؟ الد تولی توق عطا فراے و e‏ 
ہے پش ریہ اسے گم شرت کے مطابق اداکیا ہے جع اکہ می آرم یم نے فرای: 
أل الور لشن له جرا إا الجةا(صيح البخاريء العمرةء باب وجوب العمرة وفضلهاء 
VY:‏ وصحیح مسلم» الحج؛ باب فضل الحج والعمرةء ح:۹٤١۱)‏ 
مج مرو رکی ڑا جنت بی ہے۔" 
جو مس ریکرنے سے عاج ہو خلا مریٹش یا بو ڑھایا دہ عورت جو رہ ٥‏ کک نہ یچچ عق ہو یا اس طرح کے دنر لوگ فو ان 
سے لیے بے بھی جا ہ کہ ری تار کے لے کس یکو انا کیل بنا کی وک ار شاد بای تھا ہے: 
$ فاقوا لد ما اسم (التغابن١٦/٦٦)‏ 
”سو چراں کک ہو کے اش تعالی ے ڈرو“ 
تام لمان عردوں اور عورقوں بے ہے واجب س کہ دہ دی نکی ب بوچچھ عاس لکری اور ان احا مکو کھیں جو انپ 
ناز“ زک“ روزہ اور رج ویر کے سلسلہ میں واجب قفرار ویے کے ہ سکیو کہ اٹہ تال نے جنوں اور انسانو ںکو ایی عبات 
کے سے پا رای ج اور اکا مکی مع فت کااس کے بی راو رکوئی طریقہ نی ںکہ انسان دین کا م کے اور اس مس نقاہت 
حاص کرے۔ م حدیث شس کہ رسول اللہ سڑم نے فرمیا: 
2 برد لله به حيرا مهه في الڈین)(صحیح البخاري» العلمء باب من یرد الله به خيرا .. 
الم ح:۷۱ وصحیح مسلمء الزكاة» باب النهي عن المسألة ح: ۱۰۳۷) 
”یں مخص کے بارے میں اٹہ تدای ترو بھلائی کاارادہ فر ہے“ اسے دی نکی کے بوجھ عطا قرا ہے۔" 
تھی مکل نے ہے بھی فرمیا : 
لامَنْ سَلكَ طَریقًا لسن فيه ء لہ سَھّل اله له طَرِیقًا إلى الْجَنَة؛ (جامع الترمذي» العلم» 
باب فضل طلب العلم» ح:٢٢٦٦)‏ 


جو خی علم حاص لکرنے کے کسی راس پہ چ اش تدای اس کے لے ا کی وج سے جن کے 
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را ےک آسان یا وتا ے۔“ 
اشر تام ملرافو ںکو علم اح مام لکرنے اور اس کے مطابقی عم لکرن ےکی موب عطا فریاے۔ لئ یڑ مئل ۔ 








غ این از 


رو برے رن زوال سے پل ر یک رلینا 


نس نے عید کے دورے دن گیا (چاشت) کے وقت ر یکی اور اسے بعد میں معلوم ہو اکہ ری کا وتک نو ر 
کے بعد تھا اس ب کیا واجب ے؟ 

جوا جو نس عیرالا گی کے دد سے ون زوال سے لہ ر یکر نے تو اسے ای ون ژوال کے بعد دوپارہ ر یکرنا 
لیے اور ار اسے انی تی کا تیرے یا چو تے رن گم ہو تو وہ تیسرے یا چو تے دن زوال کے بعد ری کا آعادہکر لے اور 






ٹس دن اسے یاد آے اس د نکی ری بعد می ںکرے پل اس ری کا اعاہکرے سے اس نے فاط ونت کیا ھا اور اکر 
سے اتی لی کے بارے میں چو دن خروب آقیاب کے بعد گم ہوا نو دہ ری ت کرے بکمہ ایک دم ذ کر کے مم کے 
تر م گلا رے۔ 

فو کی 


و تنس ری بار میں تر تیب برل دے 


مرا ایک قری عر فریضہ رج اداکرنے کے لیے ۴۶۷۴ھ میں یہاں آیا اور اس تے ری بہار کے لہ ون ار 
اسا اور اک کر خیب غا رق رن ے ےکا ان ی دن وا و نان کی کے ین کے ووضریے 
ون اس وت لم ہوا جج بکہ اس نے دو سرے اور تیسرے رن یج ری کی اوہ پچ دن جو اس تے فاط ر کی کی اس 
کے ہجائے ددبارہ ر یکی اور ت کوٹ یکغارہ اواکیا ہی کہ وکر تتام مالک ری اداکرتے کے بعد وہ اس ملک وای لو گیا اور 
اس نے خط ارسال کر کے ایی اس ی کے بارے میس چا ہے اور لھا کہ اس نے جن علاء سے اس سیل کے 
پارے میں بو چچھاے ا نکی آراء لف ہیں ؟ 
جوب اس منص پر دم لازم ہے اور دہ کہ اونٹ یا گا کے ساقریں حص ہکویا ایک عرو ی کو با ایک کر یکو جس کے 
سامے کے دو داش گر گے ہوں “مک ککرمہ میں ون کر کے حرم کے فقراء میں شیب مکر وس ےکی وہ اسے ری کے ولول ہی 
میں اس ستل کے پارے میں علم ہ گیا تھا اور پر ای نے عم شریعت کے مطال ری کا اعادہ ن کیا اور حخرت این عباس 
یا سے روات ےک ”جو مخ رج کے کی گم لکو تر گککردے پا اسے بھول جاے نو وہ خون ہیاے ٣9“.‏ 

ادر یاو ر ےکہ حضرت این بای تا کا ىہ قول مرش حدیٹ کے عم میں ہکوہ ایک بات ای رائے سے کی 
کی ہا کن اور پچ رجفرات صحاب ہکرام ٹا میں ےکی نے اس ستل میں این عباس کیاکی تلفت بھی کی ںکی۔ 
این باز 

















موطاً إمام مالک' الحجٴ باب جامع الفدیہ“حدیث : 419/1°257/ 420 
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اس خض کے بارے می ںکیا گم ہے جو عیر کے بعد ددن رچ اور تیسرے دن ( تی رجویں )کی دات ک یگمزارے 
وکیااس کے لے اگ عالات میس ططوع جریا وع اقاب کے بعر ر یکرنا جاتر ے؟ 
جو فص می ہی میں رہ کی کہ تیر وی ںکی رات آ جا فو اس کے لیے لازم کہ می بی ہیں رات بر 
کرے اور پھر زدال کے بعد ر یکرے' پکے دو دفو ں کی طرح اس کے لے میں کے ون بھی زوال سے لہ ری جار 
نہیں ےک وہ رسول الد ٹول نے تی رہویں کا دن بھی ی میس بس رفربایا ھا اور اس دن کی آپ نے ذدال کے بعد ہی ری 
کی گی اور آپ نے فرایا: 

(خذرا علي كَاسکكکوا(صعع مسلم» الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة ... الخ ح:۱۲۹۷ 

والسنن الکبری للييهقي ۱۲٥/٥٢‏ واللفظ له) ٰ 

منہج سے مناسک رج سیگ لو“ 








چو ان از 





جو ص بارہویں تار نکی ی ر کر سے 


یس اپتی یوی کے ساتھھ دو ری رہ ریش رج اد اکر دہ ھا میرے بے ریاض میس ے۔ دوسرے ر ہکو ری 
کرنے کے بعد ہم کک شس ۲ کے“ رج م کر لیا اور ریاض کے لیے سے روانہ ہو گن کیدکلہ ول بیس یں کا خال تھا۔ تم 
نے ایک ری رشن وا رکو انا وکیل عقر رکر وی اک دہ ماری طرف سے ری برا تکر وے کیا ہے جا ے؟ ای ورت 
می ہم کیا راجب ے؟ 
آپ رونوں میال ییو پر ہے لازم ےکہ الله ہکا و تا یکی با رگاہ میس نوہ ہکر کی وہ آپ نے بار میں د نکی 
ر یکو ڑکیا چوک واجب شی اور پھر طواف ودا عکو بروشقت تی ںکیا وتک اس کاوقت اختام رئی کے بعر ے۔ آپ 
دوٹوں می سے برایک پر ہے اجب س کہ وہ اییے دو جاو ر کک یس و کرے مج نکی قربای جات ہو اور انیس نھراۓے رم 
یس تی مکر دیا جاتے۔ ان میس سے ایک ایک جافور ہار ویں دن زگ ری کی وج سے ے اور وو ا چائور طواف وداغ 
تر ککرن ےکی وج سے ے اور طواف وداع بھی وجب ے لان آپ نے اسے آمل از وق کیا ج اور پارہویں رات 
ی میس بر کرن ےکی وجہ سے مقرور بر صرق ک یکریں۔ الد نھاٹی ہمارے اور آپ کےگناہو یکو محاف فریادے۔ 
8913111 جج این باز 


گیارہویں ون ری ودار اور سر 


اس شخص کے بارے می کیا گم ہے ج گیا ہوم دن ر یکر کے طواف ددا عکرے ادد رر روا ہو جائے؟ 
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ج2 رس سی E E EERE SE‏ 
ھش مہ سو لا بہت سے ایل م کے بقل اس پر دو ٹرےے واجب 
ہیں“ ہیں کہ میں ز کر کے وہاں کے فقراء میں تی مکر ریا جائے۔ 


شی ان میں ا 








ج بکوئی عائی بیاری ما بڑھماپے یا بھی کے خو ف کی وجہ سے ر یکو آخری بوم تشریق تک مو خ رکر دے نوکیاوہ 
کیک دی وتف میں بترو عتبہ اور دم بترا تکو ر یکر سنا ہے یا اس کے لے ہے ضرددی ہ کہ ہرد نکی انگ انگ ری 
کرے نشی بعل پل و نکی ر یمکرے' پچھراز رزو دو سرنے و نکی ر یکرسے برای رح از مرو تیسرے و نکی ریکرے 
خواہ اس میں ا ےکی ہی مشق تکیوں دہ ہو؟ 

اچوی یل رہ عقب کو درب یکرے“ پچ رگیارہویں دن کے کرات“ بر باہو یں دن کے رات اور ب رتیرمویں دن کے 
د ےو 72 دبع دک ریف یلیل م امک 


7 


فو یی 


ری مع رک وجہ سے وکالت جار ے 


شرت ازدعا کی وجہ سے یری والدہ اور دوفو :انول نے ری جقرات کے لیے کے ابا کیل مقر کر وا کیابہ 

جع ے؟ رشا فررانھیں ۔ جزاکم الله خیرالجزاء 

چوپ نس سس سسو تک سرت 
خان باز 




















ٹرہ 


مموع ادف توت ا سی اضام اور رار 


رکاے؟ ا کی اقسا مکیاہیں؟ او رآ ]کر یک دی طرح کے توح ن ل کابار بارار کاب ہو پر کیا عم ہے ؟ 

چرا یه ] ممنوعات اترام س ےکی ممنو ٹل کے ا رکا بکی وجہ سے نی ےکی کی ہیں ہیں : 

)0 ) افیار کہ ای کدی ذ کر دے یا چ ینو ںک وکھاامھطا سے یا تین دن کے روڑے رک لے ۔ یہ ہے ال صورت 
س سے جب ہاو ںکو مونڈرے خواہ ھن پال ہوں یا اشن کاٹ دے یا ملا ہوا ڑا پچن لے با خوشبواستعا لکر لے یا مر 
کوڈھانپ لے 

سو غا رک صورت میں افقار کہ ای طح کو گیا جالور زی غکرے ا ایک تست کا انراز ہکر کے اس کے بنذ ر 





جوم 


گان صرق کر دے یا انداز ھکر کے ایک ب دکھانے کے عو ایک ون کا روزہ رک ے۔ 
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(۳) تجح اور قران کے فد ےکی صورت میں دم لازم ے ' تر مت 
روزے رکے نے“ کن و نے مر ا یں کے اور سا ت گم وای آکر رکھ ے۔ 
(۳) رح کے واضبات میں سے کی واج بکو سی ہہ تی سیت ری جار 
ا موا ودا جاور تات ےت اقرام الہ ھن میں بت ال کی واجب لوت ہک کرد ےو ای کر لا زم کیک اور 
ے سز ررے. ار 7ر ور اید اھ و یو زم 
سے خلا ےکہ ہرد کی بال منڈا دے باک باد اپے مرکو ڈھانپ لے لین اکر کی پار کے نل کا فدہ دے ادر مر 
دوپارہ ا کا ا رکا پکرے و ووپارہ ترے لازم ہوگا۔ 


سے کر او لی سب سب 


جو س ترم کا درشت کاٹ درے 


جو خس مم کا ودرضت کاٹ وے؟ ای گیاواحب ے؟ 2 ورودگیا ہیں؟ 

جو مس رم کہ کا ایگ بڑا درشت کاٹ وے لو اس پر واجب کہ ایک اونٹ ذ کرے اور ج وکوگی پچھوٹا 
درت کاٹ دے ل اس پر داجب ےکہ ای کجکریی وز اکرے اور بجی بوٹ کی صورت میں ا کی تمت اداکی جاے۔ پال 
الہ ان منیو ںکو کاٹھا جائز سے جو کیل لکر راتت بر آگئی ہوں اور ان ےگزرنے والو ںک و لیف موق ہوٴاسی طح آوی 
نے خود جو فصل اکا ہو اسے کشا بھی چات ہے۔ ہرم کک ہک جردو محروف ہیں۔ ان کے اخقیام پر نمایاں علامات کا دی کی میں 
جیساکہ وہ علامت جو زولفہ اور ع رہ کے درمیان لگا و یکی سے “ای طح جدہ کے راس یں کی کے تریب می ع بے 
کے مقام بر بھی علامت لگا یگئی ہے۔ 

سس این جرین .سے 


واب تر ککرنے وانے سے وم ساقط یں ہوتا 


اسول ] کا دم ساقط ہو ہا ہے ای جابل سے جو عم یں جات یا اس منص سے جو بو لکر واجبات رج ٹیس سے کی 
واجحب خلا رات بس رکرنا' ر یکرن اور بال منڈانا وخ مکو تر کر دے با رو ری کہ وم دیا جائے؟ نی کیا منوعات اترام 
کسی کے ا رکا ب کی صورت میں بھی دم شرو ری ے؟ 

ای جو حص جال ہو یا بھو ل کر منوعات اترام بس سے کی نور کا ار کیا بکرے و اس سے فو وم ساقط ہو ہا 
ے کر رت ےت نت 
ٹیس وکوک حثرت این عباس اقا سے مروی س ےک جو خص بے ک ےکی مکو تر ککردے ا حول چاے تو سے 
چان کہ دہ ون بسائے' یزاس حدبیت سے بھی ہیی معلوم ہوم ہے جنس میں بے کہ ایک من نے مر وکی عالت میں 
وشو ے متطرجبہ بی ن لیا تھا 

فو کی سے 
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اس خس کے بارے ب سکیا گم سے جو میقات سے ر یا عحرہ کا اترام اند سے گرب رکسی ریو ٹکی وجہ سے 
طواف اور سی ہکر گے؟ 
اکر ای رکاوٹ کے جلد وور ہو جال ےکی امیر ہو نو برحتور حالت اترام یں رے ' خلا رکاوٹ لا بک وجہ سے 
ہو یإ کی اییے و نکی وجہ سے جس سے موت ہو جان ےکی وجہ سے ک ہکرمہ میں داخلہ کن ہو تو اس صورت میں 
اترا مکو نے میس جل ری ن ہکرے جیساکہ نی مل اور رات حا ہکرام ظا نے اس وقت اترا مکھو لے میں مجللدیی نیس 
کی ی جب انیس حدیدیہ سے مقام پر روک دیاگمیاتھااور انموں نے ال کہ کے ساتھ نراکرات شرو کر دیے ست کہ شایدھ 
و کسی لڑائی ڑا کے بخ کک میس چاکر گر اداکرت ےکی اجازت وے یں کین حب ایا کن تہ ہوا اور ام کے نے ہے 
مم اراو کر لی کہ دوکسی تمت پر بھی کہ میں وال ہون ےکی اجازت ٹنیس دیں گے خواہ اس کے لیے انیس نک بی 
کیوں ن ہکرنا ڑے و اس صو رتخا لکو وک ھکر بی ملا اور جخرات کاب ہکرام ھم نے اپنے ہی کے جانور ذ کر کے بال 
مٹڑوا ری اور اتا مکھول دی ے۔ 

شخضر کے لے بی گم شریعت ‏ کہ وہ انظا رکرے۔ اکر رکاوٹ کا امہ کن ہو نے اپنے اتا مکو با رکے اور 
منالنک اواکرے اور ار ہے کن تہ ہو اور اس لہ جماں اسے روک وإ گیا ہو“ غیام س دخواری ہو و اس گر ماج کے 
ا پک ومول دے اود اس بے سوائ اس کے اور یھ واجب کے جانور وز کر کے اور بال منڈوایاکھو اکر علال مو جائۓے 
جیراکہ نی لم اور حترات ”کاب ہکرام اشم نے ریہ کے متقام کیا تھا اور جعیساکہ ار شاد پاری تال بھی ہے: 

ما نیز قا ستسر من ادي وک فوا رموس کسی بَا ادى يلم (ابئر:۷/١۱۹)‏ 

”اور اکر تم (راۓ میں) روک لے جاؤ نے یی قربالی مر ہو اکر دو) اور جب تک قربالی اپنے مقام پر ہچ نہ 
جاۓ سرت میاو“ 

او رے عق زع کے بعد ہو گا تن پل قران کا جانور ز کرے اور پچھ راس کے بعد بال منڈداۓ یا کو ائۓ پرا ام 

کھول دے اور اپنے ون وای لوٹ جاۓ۔ 
کک این باز نم سے 


13 ا رکاوٹ کا یی آ ہا 


ج بکوئی یا عم کیلع ابی ککمتاہوامیقات ےگ زر جاے اور اس نے نیب تکرتے ہو ۓےکسی شر اک و کی عار کیا ہو 
اور اسے یا ری وف وک وج سے رکاوٹ کل ٢‏ ہاے سکی وجہ سے ودی رکو مل ہک رسکی ہو نوا ےکیاک رن چاہے؟ 
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اس طرح ے سکو ”شخصر “کے ہیں۔ ار اس س کول شرطا نہ بھی دک کی ہو اور ا ےکوئی اہک رکاوٹ ٹیل 
آ جاۓ ج سکی وجہ سے وہ (یج یا مرو مل ت ہک کک ہو تہ اس صورت میں اکر اس کے لے ھی رکرن گن ہوک شاید بے 
رکایٹ وور ہو جاۓے اور اس کے لیے بج با عم وک وھ لکرا خمکن ہو جا تو اسے مہ رکرن چا بے اوہ اکر ایا کان نہ ہو ی 
پات نیہ س کہ دہ گر سے اور گر کے پارے میں ار شاو بار ی تال ہے : 

ن حرم قا سیر مر ادي (البقرۃ۲/٦۱۹)‏ 

”اور ار م( راک میں) روک لے جاو نو تی قرپالی مسر یو اک ررفں)'' 

کی پا خی کیج رکاوٹ وش کی وجہ سے بھی ہو تی سے اور دن کے علادہکسی اور وجہ سے بھی“ لو اس 
سورت میں قرپا یکر وی جائے“ بال منڈوایاکٹوا دیے ہیں اور اتا مکھول دیا جاے. گے لیے بی عم کہ اسے 
ہماں روک دا جائے' دہ داں جافور ذز کر رے خواہ وہ تہ حرور حرم کے اندر ہو یا اس سے پاچ ادر قرا کےکوش ت کو 
ای جلہ کے فقرام میں تقی کر وے خواہ دہ کہ م سے باہ رہ ادر اکر وہ ںگوشت نہ وانے لوگ موجور تہ ہوں تو اسے 
فتراے حرم کے پاس یا اس تہ سے ردوپی با حش بستیوں وغیرہ کے قراء کے پاس بپنچادیا جائے۔ قربالٰی کے بعد بال 
منڑواۓے اکٹواۓ اور ارا مول رے۔ اور ار قریا لکی طاقت نہ ہو ڑود روزے رکھ نے اور رال منڈوااکوادے 
اور ا۱7 م کول رے۔ 


سس ہچ این از 


جب مائی اترام کے بعد گر ہو ا 


ج بکوئی لان اعم مکرنے لان اترام باند سے کے بعد ای کیلع ر ےکر شک ہو جائے نوو ہکیاکرے؟ 
اچوا ج بکوئی انان اترام اند سے کے بعد بیاری درو کی وجہ سے گر ہو ہاے فو اس کے بے ہے جا ہک ترا 
کردے اور پچھر ص کے بال منڈدا اکٹ اکر علال ہو جائے' ار شاد بار ی تال ے: 
( ایشا نع الم و من خیرم ما سس مم ادي ولا عقوا ووسر ی بج اتی يو 
(البقر٢/ )۱۹٦‏ 
”اور الد کی ٹوشٹوری) کے لے رج اور عھر ےکو لور اکرو ادر اگ رم (راتے ش) روک لے ہاو تو ی قران 
میس ہو کر دو) اور جب کک قربالی اپتنے متام پر یج نہ جائے رنہ منڈا5۔" 
ئی ٹپ کو جب کک ہکرمہ میں داخل ہونے سے مریبے کے مقام پر روک واگیا ن آپ نے ترا یکر دی“ اپ سرک 
منڈدا وی اور برعلا ہو گے اور سیا ہکرام پیک مکو بھی عم ویلک وو بھی اسی طر کریں۔ © ار گر اترام کے وقت یہ 
ےکہ ا کسی رکاوٹ نے کے روک ویاو می وہل علال ہو جاؤں گا ہماں رکاوٹ یی آن ےکی فو دہ علال ہو جاے اس 
رھ بھی لازم ہیں ہو گا نہ قران اور نہپ او رکیوکلہ ” کھیں* میں حضرت ماش ا سے روایت ہ ےک ضبلد بت 
زجرین عبرالطلب اھ مایا رسول اللہ ! مرا کا ادادہ ے اور میں یار ہوں۔“ نے نی مکی نے ان سے فرایا: 





0 صحيح بخارى' المحصر' باب اذا احصر المعتمر' حديث :1807 و صحيح مسلم' الحج' حديث : 1230 
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جي وَاشترطِي؛ ن ملي حيْت حَبَستني (صحيح البخاري» النكاح» باب الأكفاء في الدینء 
ح:۸۹١٦‏ وصحیح مسلم؛ الحج» باب جواز اشتراط المحرم ... الخ؛ ح:۱۲۰۷ واللفظ لە) 
کرد اور سے شرط عائ رکر ل وکہ میں وہل علال ہو جاؤ گی جماں روک دی جا ںگی_' 

= ھچ این باز 


سے اترام سے ”ل ی رخ سے روک وا ہاے 


ج بکوئی انان رج یا عو کے لیے کے اور اسے را م ںکوگی جماعت با تقانو نکو اپنے بات میس لے واسے 
تک تر 
ایا جس من سک وکو رشن با رن ٌے روک دے ٹوس رکاوٹ امام سے یکل ہوک یا بعد میں' انا اگ رکون 
ر. ے. ٹن ےت 
دابآ ہا ے' ای کون فر کی لا زم نہ ہوگا اورنییت کے مدا ا ےلو اب لگا اور حب رات پرا ج جا میں 
پچھ راس ریہ رخ جلر ار اکر چا ہے ای اور ار ریا گرو ادارنے کے لیے کے“ میتقات تک ب جاۓ اام باندجہ نے ادر یمر 
رکرو نے آگے تہ جاتے دی اور رات میں رکاوٹ بن اش فو اسے چا کہ ایک کرک ذز کر دے اور گم رکی طرح 
علال ہو جائۓ جس کا کر اللہ تخا تے اس آی تکریہ سکیا ج : 

ن تير قا انسر بد للتی4 (البقرۃ٢/٦۱۹)‏ 

”اور اکر م ( دا ں) روک دیے ہا فو ھی قربالی رمو کر وو“ 

اود ا کرک تہ سے تو اترام ت ہکھونے اور وی روزے ر کے اور پچھراحرا مکھو ل کر علا ل ہو جا “او رار اس نے اام کے 
وت ہے شرط عا کی م کہ اکر یج ےکسی ر کے دانے نے روک دیا نیس دہاں علال مو جال لگاجما ںکوئی کے روک رے گان پر 
اں کول چزلازم تی اس صورت میں ا کیل بے جائ کہ قر بای کے بی ری احرا مکو لک ر لال ہو جائے۔ 
ا این رین .سس ےہ 


اترام کے بح مم می داخلہ سے روک دیاگیا 


جس نس نے میققات سے اترام پانرا اور روہ مہ کے قرجب ہل گیا گر چیک اسٹ والوں نے اسے کہ میں 
اف نے کن و کا E LLNS‏ 

اس صورت میں جب ا سکیل کہ می وال ہونا مشکل ہو نو وہ ر کے گم میں ہے۔ اسے اہی کہ جال اے 
روک دیاگیا ہو وہل تربال یکا جانور ذ نکر دے اور اتا مکھو لک رعلال ہو جائے۔ اکر دہ ہے فرش ر اد اکر ےآ رپا او اے بعد 
می اداکر نے اور بی بعد مس اداکرنااداہی ہو گا قضاشییں۔ او راگ ریہ رج رض نمی قتان چا س کے کے کی لازم نمی“ را قول 
بک ےکی وکل ی کرم مل نے ان کاب ہکرام کو روک قضاکا عم ٹنمیس ویا تھا نہیں عم کے سے غز6 عدیدیہ جس روک وکیا 
تھا گم رکیلع وجوب ینای کم کناب الد میں سے اور تہ سنت رسول میں بکمہ فران با ری تال یہ ج: 
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کتاب المناسک e‏ 


ن أخصرم فا سيس سكيس ون ادى (البقرة۲/٩۱۹)‏ 
ورگ تم (راسے می روک دی ہاو لو یی ریا مسر مو رکر وو۔)“ 
اس کے علادہ الد تخا نے یھ وکر نہیں فربایا“ لیکن یاد ر کہ اس رکو رة القتطاء اس لے ہکا ہا کہ ہے تظاء 
معاہدرہ کے می میں ہےکیوکلہ بی ملا نے اس موتح پر ریش سے معاہرہ قراب تھا ہے قضاء اتر راک مافات کے مت میں 


یں ے۔ واش اعم 
5 
این کی 





سے عرفات کے رات می کول مارۓ بی آ جائۓے 


یش سمات مار کو بیت اللہ شریف میں آیا ‏ عرو اداکیااور پھر می روات مو گیا“ می میس پاچ رض نمازنیں اداکیں 
اور بر عرفات روانہ ہ وگیا ان عرفات کے راستہ میں گاڑی ال ٹگئی“ م زی ہو گے اور سانخھیوں میس سے ایک جو میری 
والر ہک طرف سے رق اداکر رہ تھا اس اوغ می فوت ہو گیا جن کی وجہ سے میں نو زوا کی رات ماو کی تہ سے وای 
یاو اس صورت می ںکیا گم ے؟ 

جب آپ نے رج کا اترام انرا واجب ہہ تاکہ آپ اس اتا مکو بدسقور باقی رکھتے شی کے سسارے مناک ج 
اواکر لے اس حا کی وجہ سے آ پک اترام ترک می ںکرنا پاہے تھا۔ جب اللہ تھا نے آ پ کو اس ارڈ میں فوط 
رکھا نو ہے مارغ ترک رق کے لیے عزد نمی تھا۔ آپ چ وکل وقوف عرز“ طواف و داع اور دنر مزال ککی ”کیل سے مل 
وای لے گے الا پکو ال تال یکی بارگاہ می نہ و اغفا رکرنا چاینے نیز ایک الما جانور جن سکی قریانی ہو کن ہوٗ ذ کر 
کے فقراے حرم میں شی مک دیا پاپ جس میں سے تہ آپ خد ب کیا یں اور کی شی رشقہ دا کو رہ دیں اور ارہ 
سال الن شاء اللہ کریں۔ وبالنه التوفیق ٴوصلی الله علی محمد وآله وصحبہ وسلم۔ 


فو کی سے 
اکا پک 


" ایی کہ کے لیے ری یں ہے 


ایل ککہ س سے جو مخ صرف کا اترام باند کیا اس پر پر داجب ہے ؟کیاان کے لے رج ن مج ہے یا 
قران؟ امیر ے وکل کے ساتھ وضاصت فرایں گے۔ 
جوا ل مہ اور وکر سب لوگوں کے لیے بھی رج تع اور قران یع سے کان ایل مہ ہے ری داجب نی ہے بل 
ہبی تو ان لوگوں پر واجب سے جو دوسرے علاقوں سے مجع یا قران کا اترام باند کر کک ہمہ میس ہیں کی وکمہ ارشاد بای 
تما یے: 

ےق تم تر إل لج فا تس مم اتی فن لم یذ يام َة أ في لل مق إا رجشم بز 
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کتاب المناسک 


ت ایا کیک لسن گج یک اا کاضری آلسجد کار اتا اھ غل ا آل کییڈ 
الاب )4 (البقر٢/١۱۹)‏ 

”جو تم مس سے )ر کے وقت تک گرے سے فاندہ اٹھانا چاے وہ نی تریانی مسرم وکرے اور سکو (قریاٰی) 
نہ لے وہ تمن روزے ایام رج شس کے اور مات جب والیں ہو۔ ہے و رے س ےو ان شن 
کے لے ہے جس کے امل و عیال کے مس نہ رسخ ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور چان رکھ وک اللر تت 


عزاپ دی والاے۔“ 


کے این باز ن 
کیا یکی طاقت رکنے دالے کے ہے بے 





بری سے بس کم استفادہکیا جا ہے وکیا ہے افضل یں س کہ ت پر یکی طاقت ہو دہ روزے رکھ لے اور 
وای اکر اپنے وطن کے مصکیفوں میں پر یکی تمت تی مکر دے؟ ١س‏ ستل میں آ پک یکیا راسے ہے؟ اللہ تحال آ پکو 
۶ے قخیرسے وازے۔ ۱ 
یاد ر کہ اام ریت اللہ اود اس کے رسول لم سے لیے جاتے ہیں۔ ىہ لوگو ںکی آراء پر نی یں ہوتے 
اور اللہ سبحانہ و تھا نے یں عحم ہے دیا س کہ ای اگر تع با قارن ہو فو وہ قریا ی کے“ اور اکر اسے قریا یکر کی 
استطاعت نہ مو او پچ رود روڑے ر کے تن ایام رج س اور مات اپ گم واہی آکر۔ یں اس بات کان یں ہے 
کہ یم ازخوراظام شریعت وض کر یں لا واجب ہے س کہ قربالی یس جو خرا یکی صورت پیا ہ گئی ہے ا سکی اصلاح 
کی جائے اور وہہ کہ کنو کو نوچ ولا ہا کہ قران کے جانوروں کےکوش یکی فقرا و سالیں میں تیم کا ی 
ا ظا مکیا ہائے“ جانووں کے و کر ےکی جموں کا خصوعی اتنا مکیا جا“ ا نک وکشادہ کی کیا جائے اور ان کی جراد شش 
بھی اضاف کیا اسے اہ کا عکرام برقت کول کے ساتھ انی قرانی کے جانورو ںکو ز کر گھیں. کلرووں پر وش ہے 
کہ وہ قران کےگوش کی تی میں تیم کا مناسب ا ظا مکریں۔ فوری طور بر تیم کن نہ ہو فو ان کے کول 
ٹوچ کا اجتما مکریں تمہ اسے ضا ہونے سے بچاا جا کے اور بعد میں کہ اور دنر مالک کے فقرام میں تی کیا جا 
یں تک قرپانی کے فظام میس بد لی کا تحاق ‏ کہ ا کی استطاعت رین والا بھی قر با یککرنے کے ہا روزے رک 
نے با اپنے ملک کے فقراء کے لے قرپالی کے جانور خخرید لے با ا کی تمت ہی ان میں تی مکردے نوہ ایک خی شریجعت 
ہے۔ سلما نکو زب شی ویتاکہ دہ اسے اقتا رک ےکی وہ شمارع اٹہ بعاشہ و تا کی زا کرای ہے 'اس کے علاو ہی 
او رکو رلت سمازیی کا ہن حاصل نیس ہے۔ ارشاو ہار ی تال ے : 
ط آم لی شکےڑا کیٹا لهم الب مَالع انید (شرری:/١١)‏ 
کیا ان کے وہ شریک ہیں جننوں نے ان کے لے المادین مقر رکیاسے جس کا یڈہ نے عم نمی دیا۔" 
ملمانوں پر ہے واجب ہ کہ وہ الد تما یی کی تاز لکردہ ریت کے سان مراطاعت مکر دریں'اسے ناف کریں ادد اگ ر 
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کتاب المناسک ... (ON...‏ ری 


لیکو ںکی طرف سے ا یکی سس ےت 
ہیں گر اییاکوئی معتول اتلام نہیں کہ نہیں تین تک پنیا جا کے ؟ ابنرا عرافوں پر داجب ہ ےکم دہ ا کی طرف 
خوصی ڑچ مبذو لکریی اور قریالٰی کےگوش تکو ضائع ہونے سے بپچاھیں۔ ای طرح ہر لمان پر بھی ىہ فرش ہ ےکم دہ 
انی تراک فا تکرے اسے خر صکیفوں میس تقی مکرے با خو ھا یا علض روستوں اور بحاو کو پر دے ہے جار 
سک قر یکر ےکی ایی مہ رکھ ری جا “جماں اس سے استمفادہ ت ہکیا جا کک ہو۔ 

ھرانوں یر یہ فرض عائد ہو س کہ دہ الما ظا مکری ںک ہگوشتتکو پروقت فقراء و مالین میں تی مکیاجاکے با ر 
اسے فور کون سٹو رج میں ہف کر یں اک اسے بعد میں تقی مکیا جا کے اور اسے ضا ہونے سے چا جا کے ۔ کرانیں 
کا ہہ فر سے اور دہ اس فرش سے عمدہ برآ ہونے کے لیے س گرم گل بھی ہیں . اع عم بھی انیس چیشہ اس سلسلہ یں 
نوچ دلاتے رچ یں ۔ اللہ تھا سے دعا ےک وہ م سب کی برو فریا ےک تم اس باب (معاے) )یس کی اور وکر اواب 
(محامات) میں کی دہ کام کریں جن می ملماو ںی لون اور رخائ مو۔ 





جج این پاز 


جو قرا نکر کے ای مہ پکھوڑ جائے 


اس خض کے بارے می ںکیا عم ہے جو قران کے جاو رکو ذ کر کے اکی مہ پچھوڑ جا ؟ کیا یما کرم جات ے؟ 
آی] جو خض قرانی کاجانور ذ خکرے اس کے لیے ہے داب ب ہک اسے گن لوگوں تک بے ا ںیلم 
EG‏ پت ہاں البنہ اکر قران کے جانور کےکوشت سے تھو ڑا سا خو رک یکر با پان صرق 
کر دے لو ہے جا ہےے۔ 











اس جن .سے 


ایک اتی نے ایام تقر میس ابی قران عرفات میں زر عکر کے وہاں موجود لوگوں میں تق مکر وی وکیا ہے چائز 
ے؟ اگ کوکی ناداقفی ت کی وجہ سے با جان بوچ ھکر الیاکرے تو اس کے ل کیا وبحب ہے؟ اگ رکوگی خض عرفات میں قرا 
زر کر کے اس گوشت حم کے اندر تی مکر دے نکیا یہ ہا ہے؟ و ہکون سی تہ سے جہماں ترا کے جانو رکو ذ عکرنا 
ضروری سے ؟ فگرے! 

ا وی ] جج تع ادر ترا نکی قربانی کے جاو رکو م ہی میس ذ کر چاینے۔ اگ کوت خی حرم شلا رات اور جدہ ویر میں 
Ns‏ ا و و ا و ار ت ار رھ 
صورت میں ا کے علاوہ قرانی کا ایک وو سرا انور ھرم ہیں ذف کرنا پڑے گا خوا کوئی باو قفی ت کی صورت میں ایی اکرے یا 
جان بوچ ھک کی کہ نب یکریم مزا نے اپنے قرالی کے جانورد ںکو عم میں ذ عکیاتھا او ر آپ نے فر تھا: 

لوا عي ماس کک (صحیح سلب اق باستحاب ری ج الع نی ال ح٠۷١١‏ 
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کتاب المناسک 


والستن الکبری للبيهقي ۱٢٥/٥١‏ واللفظ له) 
نجھ سے رق کے اجام و منالر کک ککھو۔' 
ای سح آپ کے سو سنہ ہر لکرتے ہو کا ہکرام اگ نے بھی ابٹی قرہائیو ںکو م بی میس ذ کیا تھا۔ 
غ این باز 











ناواثنی تک وچ ے کی ر کے دن سے لے قربا یکر 


م نے ای گرو پ کی صورت میں رع ہے کے لیے اترام باندھ گرو اداکیا اور علال مو گن اسی اشاء میس حش 
ن ےکماکہ قرا یکر کے اے کہ میں تی مکر وا جائے“ چناتچہ ایا یک یدگ یه کین پھر یں معلوم ہو اک قران نے مر عق ہکی 
ری کے بعد بی موف ای اور کے اس پات کا عم بھی ھا اور میں نے ہ کیا کک کہ قرب یکو عیر کے دن یا اس کے بح دکریں 
کک نگمروپ کے ساتھیوں نے ای بات پر اصرا رکیاکہ رہ اداکرنے کے بعد ای دن قربا یکر دی جائے۔ اس ستل شس 
ہمارے ل کیا عم ے؟ 
کس رو یا تع کے د مکو عید کے دن سے لہ ز )کر رے تو ہے چائز خی ںکیوکمہ رسول اللہ لا اور سحابہ 
کرام ٹیک نے قربانی کے جاورو ںکو ایام ری میں ذ کیا تھا اور وہ چاد زوا کو ک ہکرمہ میں رج ت کے لیے تغرف 
لے ے۔ قریالی ے دن تک جلریاں اور اونٹ ان کے پا رے۔ ار اس دن سے لے ا یں ذ کرنا جائز ہو اف ی موم 
اور “کا ہکرام ٹم ان چار دنوں یش اننس ذ کر نے جن میس وہ من کی طرف تشریف نے جانے سے پل کک ھمرمہ میں 
مم رے اور پھراس وقت لوگو ںکوکوش تکی ضرورت بھی تو ی لیکن جب بی میم اور اب ہکرام شم نے قربائی کے 
دن سے پل ہاو رو ںکو زع خی سکیا نو ہے اس با تکی دعل س کہ قربانی کے دن سے پل قراف کے جانورو ں کو ذ غکرنا 
مائ نہیں ہے ازا جو مخ قربالی کے دن سے لہ زنک ہے دہ سن کی غلاف ورز یکر اور ی شریجت ایا دک ر٣‏ 
ہے۔ جس طح آمل ازوقت فرش نماز اور روزہ ہا نہیں ای طرح وقت سے پل قرب کی جاتز نئیں۔ 

خلاصہ ہہک ہے عبادت چ وکل وقت سے پل ادا گی ے اذا ے کچ نہ ہوئی۔ ار استطاعحت ہو و قربالی روپار ہکرفی ہو 
گی اور رم استطاع تکی صورت میں ین روزے ایام ر میس اور سا تگھردائیں کر رنہ ہوں کے می مرم استطاععت 
کی صورت میں تربانی کے ہجائۓ دس دن کے روزے رک ہوں کے۔ 
زاین باز 


اور ترا نکی ہرک یر سے پل 


ان لوگوں کے پارے کیا راسے سے جو تع یا قرا نکی بری لوم عید سے لہ ززع کر ریں اور ان حاب 
نامب کے تول پر عم لکریں جو اسے جائز قرار رس ہیں؟ 

وبا اس ہے جواز کے تال حاب نرام بکی تقلی دکی وجہ سے جو لوک ت ما ترا نکی پر یکو عید سے چکله ذ کر 
دی ان ب رکفارہ وغیرہ یں سے لیان انیس نی ےکی جال ےکہ آتندہالیمان ہکرییں۔ 
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کتاب المناسک ا6 دی 





جو نس پاواآفی ت کی وجہ سے برک تر ککررے 


ایک خض نے بج تر نکیا ام مناسک کو اواکیا اوہ ایام کی میس قرا کو بھی ذ نکر دیا کان وای تکی وج 
سے پر یکو زج کیا کہ ایام مکی م ہو کے وکیا ا ری لازم ے؟ 
چوای] ار ادال ای طرح ہے ییے آپ نے د کیا ج ا اس پر داجب س کہ کہ ککرمہ میں قران کی پر یکو فن 





کرے اوراس کے وش کو وہ وو کک یکھا سکتا ہے۔ ہے بھی چا س کک دہ ج کی ان شحف سکو اپا وکیل مر کر 
غاس طرف سے زئ کر ے' ای نے تراک نیت سے جو جافور ذ کیا ہے وہ ہرک سے کنات کی سلکمرےگا۔ 
وی کی 











ع تع می تام تز یکم موی اور ۔۔۔۔ 


می نے الما اترام باندھا تھاجس میں پر لازم ہے لیکن مییرے پاس جس ق بھی رتم شی وہ س بکی سب کم ہو 
گنی و اس عالت میں میرے لی کیا عم ہے؟ یاد رہ کہ اس موہ یری بیو بھی میرے سان ی۔ . 

چوپ ج بکوئی انسان ایام رج میس گرو کا اترام بتر سے اور پر تک فائمدہ اٹھاے یا رج ادر گرو دونوں کا اترام بانرھھے 
ڑا صورت ٹل رم ازم ے اور وہب کہ دو وات وا یبکرئی' یا بھیٹ کا یہ ا اونٹ او رگاۓ کا سانواں حصہ ایام کرش ف 
کر سے فقراع و ماکان میں تی مکر وسے۔ اس سے خو ک یکھا کنا ہے اور اس سے صدقہ ک یمرمے“ ہے دم واجنب ہے۔ 
ا رکو خض رت مکم ہو جانے ما قرو تک دس یا ک یک یکی وچہ سے د مکی طاقت نہ رکتا ہو و وہ جن روڑے ایام ج 
یس کہ نے اور مات اپ نے گردالیں جاکر جی اکہ اللہ تی ے اس کا عم دیا ے۔ ہہ شف سکمیارہ' پارہ ادر یرہ حا رن کے 
بھی روزے رکھ سکم سے اور بے ان ونوں میس روزہ رکھ کی الت سے سی ہے اورا بی رہ کے دنع سے بے روڑے 
رک نے فو یہ اقل ے جب رتم لمکم موی ہو رمال تین رو زے ایام رج س ادر عات اپ دای آکر رک ے۔ 


والشد م 
شی این باز 


رک یگم موی اور روز ےکی بھی طاق یں 


س اس سال فریضہ“ رج اداکرنے کے ل گیا ری قرا نکی نیت ی۔ یس نے جب رج و عمرہ کے تنام مناسک اوا 
کر لیے اور بد ادن آیا و یش نے دیکھاکہ میری تتام رت کم ہوکئی ے۔ ہے معلوم تہ ہو کاک ہیی ںک کی ے ای نے 
ا ل ہے گ ہونے دای ے رتم چار سو پچاس سعودی ریال شھی۔ رق عم ہو کی وجہ سے می قریائی ی کر سکم تھا لیا 
یس نے روزے رک کی نی تک ری لین میں پیا ہوکر الفا ر یڑا میں تلا ہ وکیا اور علاع کے لیے ہک ہکرمہ میں پال 
جانا پڑا جماں مرا ضردوری علا عگیاگیا اور اس یار یکی وجہ سے میں روڑے بھی کہ رک سکا اور خی کے ڈرلھے ریا وائیں 
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کتاب المناسکہ ... ... رق ادر قرا نکی ہدیا 

ای lL‏ سور سے ےت 
موا اور علاع ہوا بعال اس بیار ی کی وچہ سے میں روڑے نہ رکھ سا۔ اب سوال ے س ےک عمل طور پر مت یاب 
ہونے کے ب دکیاروزے رکنا میرے لی مفید ہو سکتا ہے یا اب س ہکاکرن چا ہی کہ یاد رچ مبری یت پر یکی ی لن 
ا کی قفا تر سے کور عالات پیدا ہو ےک میں بدی ت ہکر کہ انرا فی عطا فررا ‏ کہ ی ےکی کرم چاہے اللہ تال 
آ پکو وین اسلا مکی نمرت و اعان تکی مزر نوق عطا فربائے؟ 

چوا جب اروا ای طش ہے بے آپ نے د رکیاکہ آپ نے رج ادر عحرہ کے قران کا اترام باندھا تھا ہیں آپ 








نے ادا بھ یکیا لان آ پکی رق مم م وی جن سکی وجہ سے آپ پری کا جافور نہ خرید کے الندا آ پکو ایام رج میس جن اور 
ا واپ اکر مات روڑے رکینے تے کین راض وائچی تک یار ی کی وچہ سے آپ روزے تھی تہ رکے کے ایا 
آپ جب کت یاب ہوں و ریاض مس یا جماں بھی آپ مم ہوں دس روزے رکھ یش اس کے علادہ آپ پر ادر بے 
لازم س ے۔ وصلی الله علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم۔ - 

فو یی 


E3‏ ا بمو کب شت ایی دک تدش آراء لف ہیں؟ 

چوایا] بی ذ عکرے کادقت تمو ذداج کے غروب اقاب کے مات شخم ہو ہا ہے اور ہے وت شرو تب ہو ہے 
جب عید کے ون ایک یزہ کے بز رور بل ہو نے کے بحدنمازعیدکی اوا سی کے پرا رکز ر جاے۔ اس وش تک ابتراء اور 
اتا کے بارے میں اختلا فی ےکن راع کی بات ہے جوم نے ذک رکی ہے۔ وا اعم ۔ 

ان یں س س 











تاور قرا نکی ری 


زئ کر کات اور چگ ا کی تست صد ہک رکا کک مگوشت کے سلسلہ میس مشلا تک عل 





س ر٥‏ صحھر ہم ا 7 ٢۳١‏ رم ror KI‏ ہچ ا 
الْحَمْد لله وحدة وَالصلوۃ وَالمّلامٌ على مَنْ لا ي بعد وبعد 


جاک جل سکبار علاء کے اتوس اجلاس میس ہے لے مواج کہ شعبان ۱۳۹۵ھ کے لصف اول میں طا نف میں منعتر ہوا تھا 
کہ ٹھویں اجلاس کے اینڑائیش ر تع در ترا نکی ہرک کے مل کو بھی شائ لک لیا ہے“ چنانچ ھی اجلاس میں ی وک 
ری اشن ۳9۹۷ا می ریاض میس نع ہوا“ اس ححقیقی بح ٹک جانزول ایا تے بحوٹ علیہ وافر کی تقل یی نے تا رکیااور 
اس میں درج ذل سای پر روش ڈالی یکہ پ رک کے ذو کرنے کادفت اور ج کون ی ہے کیا اور ذز کرنے کے کے 
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کتاب المناسک  ......‏ ت ادر قران کی ری 
ا سکی تم تک وبھی صر کیا جاسکنا ہے؟ ہر ی کے جانوروں کےگوشت کے سلسلہ میس مشذا ت کیا مل ہے ؟ 

اس بث کے جائزہ اور افکار و آراء کے تادلہ کے بعد درج زل ما کل بالا فان ہے پائے۔ 
ا یہ ات خی ںکہ مجع اور ترا نکی ہی کا جاور ذ عکرنے کے ہججاے ا سکی تست صرت کر وی جائے گی ومک کاب و سفت 
اور اہماع امت سے ا کی ماھت ےک وک بری کا جافور ز خکرنے سے اص لی قصوو خون بماک رتقرب الیکا صمول ہے 
چیہ اک ارشادپاری تال ی ے: 


ل کی یتال کک نَا ول ناڑا وک سال اانقری سک سج۲۲ ۳۷ 
”الد تک تہ ان وشت تا سے اور نہ خون بللہ اس تک ہار ی پر کی زگاری پ نی ے۔“ 
اعلائی شریعت کا ایک روف تاعرہ سد وراج بھی ہے ای کی روخن میں بھی ہے بات یح ی ںکہ قربال یکرنے کے 

بجاۓ جافو ر کی تمت صرت کر دی جا ےکیوکہ اس سے لو شریجت کیبل ب نکر رہ جا گی شلا ا ار آپ قرا کے 
جو ری تمت صد ہکرت ہیں کل ہیں ہک آ کل ر کہا چ کہ بت مکل ہے لزا ر جۃکرنے کے بجائے ر ر 
آنے وانے چک صد ت کر ویں۔ یاد ر کہ مما کی تین میں ہیں۔ (ا) دہ جن کے تال اتقبار ہونے پر املع ہے۔ 
(۲) ہن کے ناقائل اخقبار ہونے بر اہاع سے اور (۳) صا مسلہ۔ اور قرا کے جاے ا سکی ٹس تکو صد ہکرا ایک 
ایی مصحت سے جس کے با ائل انار ہونے پر اہساع ےوک ہے حت اولہ شرع کے متارضل ہے“ لدا ہے ناقائل 
اپاررے۔ 
۲ کو نسل کت رائے سے ہے تراد وا کہ قران کے چا دن ہیں سن ایک لوم عید اور جن دن اس کے بعد نیز ایام 
شرا قکی راقوں میں بھی قران کے جانورو ںکو ذ کرٹ جات ےکیوکمہ ارشاد ہار بی تال ہے : 

( تمو رح یم وتر نع ار أتار تشٹرکپ کل مارک اتد 

الامنی مکلوا نا وَأَطْممُو الْساإس لفقي © ثم يصوأ تنَتھُمْ وآ وشوا ندَهرَمُم 

و وفوا بألسیتِ المت ین 6 (الحج۲۹۲۸/۲۲) 

: کہ دہ (لوگ) اپنے فا سے کے کاموں کے لیے عاض رہوں اور (قر انی ک) ایام معلوم س چوپ اے ہویٹیوں 

کے وع کے وقت) جو الد نے ا نکو سے ہیں ان بر اد کا نام ۔ اس مس سے تم خور کک کہا اور فقیرو 

ودار کو بھ یکا پھر چاہ کہ لوگ ایتا یل کیل دد رکریں اور اپٹی نذ دی لور یکری ادر اہ تیم ان 

بیت الل) کا طوافکری۔'' 

اس آی تکریمہ سے استترلال ہے ےکہ ”یل چب کو دو رکرنا اور طواف زارت قرا ے دن سے پل نہیں ہو سک 

اور جب ان افعا لکو ری ذز خکرنے کے بعد قرار وا گیا سے نو معلوم ہوا اس سے قران اور تم کی ہرک راد کوک ام 
اقام کی ہر پر فو یہ افعال مب "میں ہوئے۔ ب لم سے بے امت ےہ آپ نے ابن پر یکو عیر کے دن زع ریا“ 
ای طح آپ نے ازوارح مطبرات نل کی طرف سے پر یکو بھی عید ہی کے دن ی فربایا “نی مو یا کی بھی کان سے بے 
میمت خی کہ انموں نے پر یکو عید کے دن سے پل یا ایام شراق کے بعد ذف عکیاہو۔ سلیمان بن موک نے جی رین مم 
ے روا تکیا ےکہ ا یکریم یم نے فرای: 
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کتاب المناسک......... ۶رہ ے انام 





5 عرفاتِ و - وکل ام الشريتق ذَبٌْ)(سند أحمد: ۸۲/٤‏ وصحیح ابن حبان (موارد 
الظمان): OA:‏ 
”ارا زات موقت ہے۔' اود تم ام تمن پر کے جائدد فی سے با گت ہیں 8 
عافظ ابی مم مل فرماتے ہی ںکہ ہے ردابیت وو ملف رول ے موی ہے جو ایک دو سرے کے لیے باعث تو یت ہیں۔ 
٣‏ بدی کے جافور صرف می بی میس نمی بلک ہکرمہ میں بھی اور عم می کسی بھی کہ زع کے جا کت ہی ںکیدککہ می 
نے فراا: 
کل می حر وکل فجاج مَك طریق وَّمَنحَرٌا(سٹن أبي داود المناسك» باب الصلاة بجمعء 
ح:۱۹۳۷ وسٹن ابن ماج ح:۸٣۳۰)‏ 
”ارا می قربان گا سے اور کک ہرم کے تام علاتے اور رات تقریان گاہ ہیں۔" 
٣‏ جوگوشت قربلن گاہوں میس چو ڑ دی بای“ ان کے بارے میس حلوصت پر ہے زمہ وای عاد ہو گی سب ےکم ا نکی 
اس طرح سے حاظت کا اط مکیا جا ےک وہ فقراۓ عم میں تقیم ہو کیں۔ 
۵ لومت کے لے یہ تھی جا س ےک لوگ قربان گاہوں می ںگوشت کے علاوہ جانورو ںکی وکر یں مل کش“ 
یال اور اون ورو جو پچھوڑ ہا و ا نکی حفاظت کا بھی ایا اما مسر ےک وہ ھا حرم کے استعال س ٢‏ کییں۔ 
۷ہ لوس یکو چایے (اللد تفای اسے توق عطا فراے )کہ وہ می سک کرمہ اور دنر رم میں اس قد رکشت کے ار 
ران گاہویں بنا وس ےکہ حا کرام سا اور سہولت کے ماھ قربالٰی کے جاو رو ںکو و کر کیش اور ان ک ےگوشت سے 
صب نال اخلفاوہ کک یک گیل وباللّہ التوفیقٴ وصلی الله علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم 
بل ار الحا 


مر کے اظام 


یوی کے مال سے گرو 


ایک یوی نے اپنے خاس مال سے اپنے شوہ رکوعطبہ دیا تاک وہ عم وکر کے جج بکہ شو رکو غاس اپنے مال سے بھی حر 
رن ےکی استطاعت ے۔ دی ات ا سے ہے لکیاہے؟ فی وح “ایر آ پکو اج وڈذاب ے وازےگا۔ ان شاء ال ۔ 
ای کول حرج خی سک بے کی اور تقو کے کاموں یس فاون کے باب سے ہے۔ اس بیو یکو اس عمل صل 
کی وجہ سے اللہ تال جمزائئے خرے واڑے۔ 

ل جج این باز 





تو رو ست سے ے جدہ جائۓ اور 


یس سے دوستوں سے ہے کیلع جد گیا اور وہاں ایک دن قیام کے بعد یس نے عھرے کاپ کرام بنالیا ادر جدہ سے 
اترام باند مک رم ہککرمہ چلاگیااور رہ او اکر لیا نو حش ووستتوں ےکماکہ آپ پر دم لازم ےکی و کہ آ پ کے ہے واجب تھاکہ 
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کتاب المناسک.......... گرو ے اام و 
دای رم ےا تام باند عة یا میقات پر کن کے دقت طیارہ کے اندر ی اترام باندھ لے ۔ برا ہکم رجنمائی فرایں؟ 
ا زایا ا رآ پ نے ریا میس روک ہت کی تھی نو ہے لازم تھا اکہ میقات سے پا ہوائی چماز جب اس کے برابر97ا7ام 
باندے اس صورت میں اگ رآپ نے میتات سے اترام نمی باندھاف ا سکی علاث کیل دم لازم ہے اد دار س شرو کے 
ونت آ پک عحھرے کاارادہ خی تاور ہے ارادہ آپ نے جدہ مک کیا و اس صورت می ںآ پ کے وی جل میقات ہے جماں 
آپ نے ہہ اراد ہکیااد ر یاک آپ نے زک رکیادہ بل جدہ ہے جماں آپ نے ارا ہکیا اذا آپ پم لازم نی ہے۔ 

تج ص جج این ری ج 


کک ہمہ میں ”تم جب گر وکا اراو ہکرے | 


ال کہ س سے با میس نے والے لوکوں میں سے ج بکوگی عھرے کا راو ہک ر ے نے دہکماں سے اترام باند ھے ٢کیا‏ 
کی سے یا عل سے ما اس ملک کے میقات ے؟ امیر ہے رمل کے مات اس ستل می مستقفید فریامیں کے۔ 
اچوای] مہ یس مت لوگوں می سے ج بکوئی گر وکاارادہکرے خواو دہ مک ہکرمہ کے پاشنروں میں سے ابابا کی دو سرے 
لک سے آ باہو اس کے لیے شرو ىہ ےکہ دہ گل سے اترام بارت کوک ححضرت عا کہ لاحب جد الودام کے مو 
ک کرم میں میم یں اور انموں نے گرو کا اراد ہکیانےب یکرم ڑم نے انیس مہ عم دیا تھ کہ دو م سے باہرجاکر اترام 
اد حییں. ٹ یکریم مل نے آپ کے سا آپ کے بھائی عہرال رشن ٹا کو کیچ دا ھا جن کے سان جاک رآپ نے متام م 
سے ارام پانرھا۔ ہے ہآ کل یرعاش کے نام سے روف ہے لح امل عم کا یہ ہب ےک اللہ کے یه رہ 
نیس ےکی کہ نب یکریم ٹل نے جب رمضان مک ہکو کیا آپ رہ کے لے کہ سے بابر کے کن پہلاقول ہی سج 
ہے۔ قفرت عاش سے روک کو رہ حدبیث کے یش نظ جممور ائل عم کابچھی یی قول ہے۔ 

کرم چا سے ککہ کے سال کہ سے باہرچاکر اترام شی باندا و ہہ مر ھکی عدم مشرو یت کی وسل نہیں ہے 
کرک ب یکریم مل ا اقات ایک چک بست سے اسبل بکی وجہ سے تر ککر و اکر سے تے او رض حا ہکو اس کا مم 
بھی دے دیاکرتے تھے کہ ام کو ا سکی مشروعیت کا بھی عم ہو جا جعی اکہ آپ نے ابو ہریرہ ^ اور ابوالررداء ٹا 
تچ کو نما زع عت کی یر زرا نان آپ خوداسے بیشہ ہیں پڑھاکرتے تھے ٴاسی طرح آپ نے شل روزے کے 
پارے میس فربایاکہ ای کی اففل صورت حشرت اود مخ کے روز کی ے فا اور وہب ٹکہ ایگ ون روزہ درکھ لیا جائۓ 
اور ایک ون افا رکر دیا جائۓ لین لت اباب کے بیش نظ رآپ خود ا یکی پاہفدی ہیں فربااکرتے سے اور ان ا یاب 
میں سے ایک ام سب ہے کی سب ہکہ آ پکو امت کے مشقت میں پڑ جائے کا اندیشہ تھا۔ جنرت اہین عہاں افا سے مر یی 
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کتاد۔ امٹاسک..۔ ۔-.. گے ا 


وہ رج ۔ تب وت و رھ ےت 
کرم میں میم لوکوں کے صرف ر کے لے ہے ادر گرو کے لیے اجب ہے س ےک اس کا عل سے اترام باند ھا جائۓ جب اک 
عائکشہ کی کر رہ حدیث ے امت سے © اور اس طح ان دونوں میں میس یق بھی ہو بال ے۔ 


2 این پاز 
عھرے کا ترام باندج ھک رکھول وا 


سوال | میں اور ری اہلیہ نے گرے کا پر وگرام مایا لدلد جس دن پردگرام بنا ای دن شس نے عمرے کا ارام باندھ لیا 
ین پچ ری دگرام دی کر لااو کیاکی دوسرے ون جائیں گے ادر نے ارا مکل دا وکیا اس صورت بی میرے 
لی کو یکغارہ ورو ہے؟ 
چوای] جب آپ نے عرے کا اترام باند سن کی ی تک رک فو بر رجور )کرم جائز ہیں بلک رج کی طرح عم وکو پپ راک رنابھی 
واجب ہے “کی کہ ارشاد باری تال ے : 

مَأَيشوا لمج وَالشَِة لج" (الہتر:۲/١۱۹)‏ 

”اور اش (کی خوشنوری) کے ب ادر گر ےکو لوراکرو.“ 
اس پر اہی عم حلع ہے“ لا آ پکو چاہ کہ اترام کی اور فور سک ہکرمہ چے ہیں اور طوا فکریں سج یکریں اور 
پال منڈدااکٹڑا دیں؟“ اس سے آپ کا عرو مل ہو جائے گا اور ازراہ جعمالت آپ نے جو خوشبو استعا ل کی سے ہو ئے 
کپڑے پت اور مرکو ڈھانپ لیا وغیرہ فو اس سے آپ پر پچھ لازم یں اور اگ ر آ پکو شری عم کا علم تھاکہ عم وکو جب 
ایک ہار شرو کر لیا جا تو ہے جائز نمی کہ کیل سے تمل حرا ممکھول وا ہاے من آپ نے تال سے ہام لیے ہے 
ارا مکھول وا آپ بر لازم س کہ چے مکینو ںک و یکلا یں یا ایک بر ون جکریں یا ین روزے رکیس۔ ہ ہکفارہ ہے 
سے“ کے ہو ۓےکیڑے نے“ خوشہو استما لکررنے“ نان ترا سے اور رٹ ڑا وکرو کا۔ ان بی سے مک ایک 
مسفف لکفارہ ے اور وه بی کہ ان خنوں ٹیش ےکوی ای کگفارہ اراکر ریا جاۓ ۔ یاد رس کہ دروڑے تو کی بھی لہ ر کے چا 
عع ہیں لیک کیا کھلات ےکی ورت میں ہے روری کہ وہ رم کے ینو ںک و کلایا چاۓ۔ ہر کین کو نمف صاع 
کور یا شرمی جو خوراک استعال مو ہو دہ وے وی جائے' ای رع جکری کاگوشت بھی مالیں حم میں تق مکی 
جاقے۔ اور گر ای طرح آپ نے اتا مکو کے بعد انی یوی سے صحب ت کیک ری ہے نے پچ رواجنب ہے س ہک اس حم کو 
عم لکریں اور پھر کی قضاء بھی دیں اور اترام وہل سے پائ ر یں ججماں سے بجی رجہ اترام باندعا تھا علادہ ازیل آپ 
ب دم کی لازم ہے اور وہب کہ ایک بھی یاججری ذف کر کے نقراۓ کک میں شی مکر دی جائے۔ یری اکر کے مہاے اوت 
با گے کے سافومیسں حصہ میں شرکت بھی جائز ۔ اس کے ساتم ساتھ اس یم عبادت میں تسائ یکی وجہ سے اللہ تد کی 
با رگاہ می فوب کر ی بھی ضوری ہے۔ الد تال یں اور آ پکو توبة النصوح کی تلق خڅ اور یں“ آ پکو اور ام 
ملمائو ںکو شبطان کے وسوسوں سے فو رکے۔ 














2) صحیح بخاری' الحج' باب كيف تهل الحائض والنفساء' حدیث: 1556و صحیح مسلم' الحج حدیث :1211- 
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کتاب المناسک ........ ۶ہ ے اکا 


سس چا این از 


ب سکزشتہ رمضان البارک میں م کے لے ےگیا اور جب طواف شرو کیا نو ازدعا مکی شد تکی وج سے اے 
تمل نکر سکا اور کک ہکرمہ سے اپنے شمروالپیں کیا وای متا ٹس نار کو شھی' اب آنجاب سے سوال ہ کہ اس 
صورت میں بے ہکیالام ہے؟ یاد ر کہ می کت ال رد بست ا کی ہے رہنمائی فیانھیں۔ 
اجواتے آپ نے ی کی ہے اش تھا یں اور آ پکو معاف فربائے۔ آپ پر ہے داجب تھماکہ رو کی دوسرے 
وقت کی لکر لیے جب رش نہ ہو کوک ار شا ار ی تعالیٰ ے: 

ويوا لح والعم رلک (الہئر:٢/١۱۹)‏ 

”اور تم اللد (کی خوشتوری) کے لے رق اور گر کو پور اکرو۔“ . 

علاء کا اس بات پر اضاع] س کہ جو خض رج یاعر ہکا اترام باندھہ لے فذ اس پر داجب س کہ ا کی کیل کرے اور حر 

کے تام اعمال سے راغت کے بعد بی احا مکو لے “ال کہ وہ ر ہو یا اس نے مشردط اترام باندھاہد اور دہ شرط پو ری 
م وگ ہو لان آپ کے سلسلہ می ای یکول بات نہ تھی“ ازا آ پک توب ہکرنی چاہے۔ ادر اگ رآپ نے نرکودہ رت می اپ 
یوی سے ب تک ری ہے تو ب رآپ پر دم بھی دانب ہے اور دہ ی ےکہ اونٹ یا گا کے سائوریں حصہ یا ایک عرو بھی یاککری 
کی تیان دی جائۓ اور اگ رآ پک ہے علم تھاکہ ای اکر ہا یں فو ب رآ پکو اوہہ کے سا اجر مج کیو ںک وکیا بھی 
کلانا ای اور وہ ی ےکہ ہرک کو ش رکی خوراک کے مطابق صف صا ندم یا چاول نیرو دیں یا ایک عرد جرگ ف 
کریں یا ن رونے ریک وہ آپ نے کے ہو ےکپبڑے کان لیے ہیں۔ ار مدکورہ برت میں مر ؤاپ لیا ہو یا خو شېو 
استعا کر لی ہو یا ناشن تراش لے ہوں با بال منڑا لے ہوں نو ان سب اکنارہ کی ای طرح ہے ادر ار آپ نے ہہمالت 
کی وجہ سے کور ہکا مکیاہے لو ی آپ پر ذکورہ ند ہے س سے چھہ بھی واجمب نیس ہ کہ ارشاد بار ج : 

ر راتا إن ییا ا لمکا 4 (ابفر۲۸۹/۴) 

”اے ارے رب ! اکر ہم سے بھول یا چ رک م وگل ہو و ہم سے موا زہ کرم ۔“ 
اور جم حریث میں ے؟ رسول الہ ٹول نے فا اکہ ”الد تقال ہے ای دعاکو تول فا e‏ 
نیز دنر ولا نل سے کی بی نامت ٤٢‏ ے۔ والہ ولی التوفیق 





تڪ این از 


حالضہ کرت کا کرو 


ایک عورت نے ہے سوال ھا کہ وہ عالت مش میں ش کہ اس کے ابل خاشہ نے گرو کے لیے جانے کا 
پروگرام بنا لیا گر ہے ان کے سا نہ جات وگ میں ای رہ جاتی' ے ان کے اھ بی ی اور اس نے گرو کے تلام ارکان 


0 صحیح مسلمٴ!لایمان' باب بيان تجاوز الله تعالٰی عن حدیث النفس ...... الخ حدیث: 126- _ 
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کتاب المناسگ ....... ۶و ے اام 


طواف اور سی ونی اس طح عم لہ کر ل گویا اس ےکوئی عزر یں تھاکی کہ ایک و ہے چاال ی“ و وی 
ہیں تھا اور دو را اس نے شر نک یکی دج سے انی عالت کے بارے میس اپ ول یکو خی بای تا الو وہ ان پڑھ 
ی عاستا ہیں جائ گی۔ سوال مہ ہ کہ اب اس کے ل کیا گم ہے؟ 
چوا جب اس نے ایغ اال نمانہ کے سا رو کا اترام باندھ لیا تو اے چاہ کہ کل کے بعد وبارہ طوا تکرے 
اور روپارہ پا لگا ےج بکہ علاء کے ی قول کے مطالق اس زکورہ عالت میس سی جائز سے اورا ہے طواف کے بعر 
کی بھی روپار ہکر نے فو ہے کے اور اس میں زیادہ اعقیاط بھی ے۔ عالت مش مس اس نے جو طوا فک ریا اور طوا ف کی 
رد یں بھی پڑھ یں ت یکی دج سے ال تا کی با میں قرب ہکرت پاپ 

ار یہ عورت شاری شمدہ ہے فو عر وکی ”کیل سے آمل اس کے شوہ رکے لے مارت چات نیس ے اور ار اس نے 
ٹروک کیل سے کے قاری کر لی ہے نواس سے رو فاسد م وگیا اور اس بے دم لازم ہ گیا اور دہ ب کہ ایگ چھٹریا رو 
دات وای (دوندی)بکری ذ کر کے کک ہرم کے فقراء میں تی مکی جاتے اور اس رو کی تی لکرے اور اس فاسد گرو 
کے ہجاۓ دوسا عم وکرے ننس کا اترام ای میقات سے باندھھے' جماں سے پل عرو کا اترام پانرا تھا اور گر اس نے 
طواف و سی شش شرم و جیا کی وجہ سےکیاہے اور میقات سے حر کااترام نیس باند ھا تھا نو پچھرسواے الد اہ وتعا یی کی 
بارگاہ ادس میں وبہ کے سوا اور یھ اس پر لازم ٹنیس س کوک گرو اور بی اترام کے بخ ری یں ہیں۔ اور اترام ہے ہے 
کہ عو باج یا دونوں تی کی مب تکی جاے. رعا س کہ الد تخا م سب کو ہدابیت عطا فرہاے اور شیطان کے وسوسوںل سے 
حفوظط رھے۔ 








سب 


ایی س نے عر وکیا کین اس نے نسیان یا جمال کی وجہ سے کی کے چار چکر پچھوڑ دیے ۶ اس کے لی ےکیا 





رہ ا کے 
این باز 


عو میں علق اور تیر 


سا سیل ] مر می علق با تی سے بارے می ںکیا یم ے؟ 
رہ س بھی پالو ںکو ماع کٹا واجب ہے “کوک ھی ام جب جد الدداع کے موتح رک ہکرمہ میں تشریف 
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کتاب المناسک ....... گر ے اکا 


لاۓ اور آپ نے طواف و سی کر لاق آپ نے عم دیاکہ ”جو خض اپنے سات قران کا جانور ٹنیس لایا دہ باو ںک وکنا درے 
ا منوا رے“ جب آپ نے پلوں کے کٹوانے کا گم دیا اور امول ہے ہ کہ اعرد جوب کے لیے ہہ ہے فو اس سے 
معلوم ہو اکہ با کوان وجب ہے اور ا لکی ایک ہے دمل بھی س کہ وہ رییے کے موع پر جب کی مل اور ضرات 
موا کرا مک وکنا رککے ت ےکلہ می جانے سے روک وینو می علیہ الصلوۃ والسلام نے کاب ہکرا مکو عم ویاکہ دہ اپنے سرد کو 
متا دی اور جب انموں نے اس ساسل میس سو کی ا آپ نے تاراش کا اظمار فرایا۔ ‏ اب رہ ہے مل کہ رہ میں 
پلو ںکو منڈا فض ے اکھایا تو افضل ہے س کہ منڑا دیاجائےٴپال المند دو خض ننس تاج تع کا ارادہ ہو ادر دو دسر سے 
آیا ہو تو اس کے لیے پالو ںک وکٹوان اقل ہے کہ رج میں منڈانے کے لیے بال کن ہوں۔ ۱ 

زا کو سے 


ب کان سے مل اتا کول ریا 


س ےگزشن سال رمضمان الپارک میں عرو اداکیا اور جب ہم انی رش گاہ پر والیں آئے توش نے بال 
کلانے سے تمل اعرا م کول راکیرک ےہ اس کا علم نہ تھا اور میرے ایل خا کو بھی اس زا علم نہ تھاکہ کے ہے ستل 
معلوم یں ہے اور جب !ہیں علم ہواککہ میں نے بال خی سکٹواۓ و انہوں نے بای کہ ہے جائ نیس تو میں نے فورا با لکٹوا 
دریے تو سوال ے س ےک کیا ہے گرو مقبول ہ پا میں ؟ 

چیا ر یس رم کے لے بے جات تی سکم دہ ا ہے کے پالوں کے ہنڈداتے ا کٹوانے سے پل اترام کھوے ازا 
جو نس پالوں سک ےکٹوانے سے پل اترا مکھول رے“ کل ہو ےکپڑے بان لے اور رڈ اپ سے اور اسے اس ستل کا 
م ہو ے اس پر فدہ لازم چ اود اگر اسے ہہ ستل معلوم نہ ہو یا دہ بحو لک الماکر لے نو رن لازم نیس ہے کان جب 
بے معلوم ہو یا بادآ جا و اسے چا کہ ورا لپا اجار دے“ اترام بان نے اور پالو ںکو منڈانا ا کٹانا رو )کر رے؟ 
ان اام سے بدا فی تکی وجہ سے اسے معزور مبچھاجاۓگا۔ 














این جبرین 


وکر والے کے لے طواف وراں) کا واتب نہ ہوا 


رو اداکرنے کے بعد ا رکو شض عحددد م سے باہراپنے رشت داروں سے ل کے لیے جانا چاہے وکیا اس 
کے لے طواف ودا لازم ہے ؟ اد رکیاے طواف نکر ےکی صورت کون نر ہے ور ے؟ 

جوا عحرہکرنے دانے کے لیے طواف دداع یں سے ج بک وہ م سے بام کہ کے مضافات میس اپنے رشت راروں 
سے سے کے کے جانا ہے“ ای طرح عائی کے لے بھی ہی م سے کان جب وہ اس ےگ ریاکسی ادر کہ جانے کے لیے 
سرک اراد ہکرے قے راس کے لیے طواف ددا روع ہے' کان داجب یں ےکیوکلہ وجو بک یکوئی وجل نیس ہے۔ 





0 صحیح مسلم؛ٴ الحح' باب حجة النبی يل ' حدیث : 1218 


0 صحیح بخاری' المحصر' باب اذا احصر ا لمعتمر'حدیث :1807 ر صحیح مسلمٴ الحج' حديث : 1230 
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کتاب المناسک ........ گ و ے اک 


وت رر تر تا جم نہیں ر اتاک ووطلاف 
داب کرس لین حااتی جب کل کرمہ سے رخست ہون چاسے نواس کے لیے طواف ددع لازم س کوک جحخرت این عباس 
ٹیا کا ٹول ے: 
لیر الاس أن کون اجر عَهْدِهم بات إلا آه عُتّفَ عن المَرأة ہے یی 
البخاري» الحجء ہاب طواف الوداع؛ ح ۷۵ رسیم سلم وھ > باب وجوب طواف اوداع . . 
الخء ح: ۱۳۲۸) 
”وگو ںو ىہ عم دیا یاک دہ کہ یس آخری وت میت اللہ سگزاریں' ا المتہ عالنہ عورت اس گم سے 
”لوو ںکو عم دیاگیا سے مراد یے ہ کہ مہ عم ب یکریم کلم نے وا ہے چاچ حشرت این عباس ڈیا 
سے یھو تب لہ 
«لاً بغرن أ سی تو آخر عهده الَيتِ/(صحیح سلم؛ الحج» باب وجوب طواف الوداع 
١ :‏ ال جح ۲۰ ومسند أحمد:۱/ )۲٢٢‏ 
اس وق تک کل کر ہکرے جب تک دہ اپا خی وقت میت الہ یں تگزارے۔“' 
اس حریث سے معلوم ہواکہ ریچ اور مرو میس عاقش عورت طواف وداع سے مع ہے“ ای طرح نقاس والی عورت 
بھی اس سے ی س کرک امل کم کے نزدیک ان دونوں کے لیے عم ایک جعیسا ہے۔ 
سس این باز ہب ہس ہس 


گرو شس طواف ورارع واجب یں 


یس عم وکرنے والوں کے لیے بھی ہے لازم تراد رتا تھاکہ وہ کک ہکرمہ س ےکور جکرتے ونت طواف ود )کریں 
لن میں نے ہرم جس آپ کے درس میس مہ سناکہ ان کے لے طواف دارم نی ہے۔ امید ہے اس مل ہکی زیر وضاصت 
ا ھا 
جوا جو خش کرے'اس کے لے مہ داجب سک کک ہکھرمہ س ےکور کرت وقت طواف ودار کر ےکید کہ این 
عباس جا کا تول ہے : 

مر الاس أن كود آخر عَهْدِهم بات إلا آله خُتّفَ عَن الْمَرأة الحَایض؛ س 

البخاري الحجء باب طواف الوداع» ح:١١۷٠‏ وصحيح مسلمء الحج» باب وجوب طواف الوداع . 

الخ ح:۱۳۲۸) 

”وگو ںکو ہہ عم د گیا س کہ ان کا ری کام میت اللہ کا طواف ہو اتد علضہ عورت اس سے می ہے۔" 
یپ کا فو پک وگ رطف سے رغصت ہو جات تھ قرسول الہ و نے ای مہ 

«لاً ي بن أ ج کون خر عهده بای تِ/(صحیع مسلم؛ الحج؛ باب وجوب طواف الوداع 
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کتاب المناسگ ......... گرو ے اکا 


... الخ ح:۱۳۲۷ ومسند أحمد:۱/ )۲۲٢‏ 
”اس وقت ج ککوئی رخست نہ ہو جب تک وہ آتخر میں میت الہ کا طواف ن ہکرے۔'' 
قریدہ عال سے معلوم ہو کہ ہے گم عاتیوں کے لے ےکی کہ آپ نے عاتیوں کے لیے یم سے راغت کے بعر 
ہے ارشاد قرا تھا۔ عم کر نے والے کے لے طواف وداع واجب نہیں ے۔ ہاں الہعتہ اس کے لیے مسنون (یچنی ‏ خجب) 
ضرور س کہ وہ بک یکو کرتے وت طوا کرے لیکن ہم اسے داجب یں آییں کے یوک وجوب وی دمل شس 
ہے اور پچلریہ اس لے بھ یکہ ترق امنا کے بعد رسول اللہ می نے کل ہحرمہ سے رخصت ہوتے وت طواف ورا 
یں فربایاتھ۔ ہمارے علم کے معان آ پکی سنت سے بی ثابت ہو ہے۔ 


فوی کش 


رمضان میں عوکر افضل ہے 


| سوال ] کیا کے ممینوں میں عوکر دی مہینوں میں کے سے افضل ہے؟ 
روک ارات کے لے افضل وت رمضان ‏ ےکی لہ بکرم میک کا یہ فریان ہے : 
اغُمرۃٗ فی رَمَضَانَ تَعْلْ حَجّذةا(جاءع الترمذي» الحج؛ باب ما جاء في عمرة رمضان» ح:۹۳۹ 
وسٹن ابن ماجہء المناسك» باب العمرة في رمضانء ح:٢۲۹۹)‏ 
”رشان میں گر کے برا ے۔ 
اور مجن نکی ایک رو مرک روایت می ہے : 
«اتقضي حَجّة ا حَجَّةٌ معي ا(صحیح البخاري» جزاء الصيد» باب حج النساء ح ۱۸١۳:‏ وصحیح 
مسلم» الحج» باب فضل العمرة في رمضان؛ ح:١١١٠)‏ 
میں کے ما مہرے ماک رخ کے براجد ہے۔' 
جن الفاظط شک کے ساتھ ہیں۔ رمفمان کے بعد زوالقعدہ میس ر وکرم افضل ہ ےکی وککہ نی کلم نے ام عھرے زدالقعرہ 
بی میس ادا فرمائۓ کے اور ارشار باری تخا ے: 


ےی ر رک مر رک 


جس ہے ےر کے ےم 
# لشّد کان لکم ق رسول الله أسوة حستة € (الأحزاب۳۳/٢۲)‏ 
تمارے لے رسول اللہ مل میس بھترین مو ہے۔"' 
کک ای از 


کیا احاریٹ سے ہے امت ےکم رمضان می ععرہ ںی کے برابر ے؟ ما رمضان میس بھی اس کا اب وکر تام 
مہینو کی طرح ہے؟ 
ں تج مسلم میں ہے ی مک نے فرایا: 
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کتاب المناسک......... گر ے اعام 


نر في رَمَضَان تَعْدِل حَجَةًا(صحيح مسلم» الحجء باب فضل العمرة في رمضانء ح:١٥۱۲‏ 
: والترمذې» الحجء باب ما جاء في عمرة رمضانء ح:۹۳۹ واللفظ له) 
”رمضمان میں رو ے برابر ے۔“ 
ین اس کاو اب رج کے برابر ہے۔ اس کے ہے معن ی ںکہ ال رکآ دبی نے ری ت ہکیا ہو نو رمضان میں رہ کے سے اس 
سے رم ساقط ہو جائۓ گا جس اکہ حدیث مس ےکہ سور؟ اخلاض ایک تما ران کے براب ہے۔ کن مہ باق ترآن سے 
انا کو بے تاز تی ںکر کق۔ نماز می آ رکو مخ تین پار سوہ اغلا پڑھ لے فو دہ سور ناتھ سے بے نیاز س ہو 
سنا ابی طح ار دس باد ہے بڑھ لے : 
فلا لہ إلا اش نت لا شريك لى له الْمْلك وله الله وهو على كل شيء 
یر( صم مل انر واا باب فضل التھیلیل والتسبیح والدعاء» ح: )۲٦۹۳‏ 
ت ہے حضرت اا تیل لئ کی اولاد سے چاد غلام آزا کرنے کے پرابر ہے کین ا کسی انسان پہگرون آزا کر لازم ہو 
ت خض ان کات کا پڑھناکفایت ی ںکرے گا۔ اس سے معلوم ہو رک ہکسی چ زک ےکی کے برابد ہونے سے بے لازم کیل 
آ کہ ہے اس س ےکفاییت ک یکر کقے۔ ` ۱ 
.ہہ ٹا یں س 


کیا رمضمان میس روک فضیلت ہہ ایام کے ماخر صو ی ے؟ 





| سوال | کیا رمضان میس روک فضیلت مین کے اول ؟ اوسط یا آخری حصے کے مار ص وی ہے؟ 
اچوای] رمضان مس جب بھی عم وکیا جاۓ فضیلت ما صل موی اور ہے فضیلت اول؟ اوسطا یا آغری حصہ کے ساتھ 
صوص یں کوک نی می کا ہے ار شار عام سے : 

«عَمْرة في مضا عل حَجّةًا(ضحبح مسلم الحج؛ باب فضل العمرة في رمضان» ح ٠١١١:‏ 

وسنن الترمذي» الحجء باب ما جاء في عمرة رمضان: ح:۹۳۹ واللفظ له) 

”رشان س عو رج کے برابر ہے“ 

آپ نے اسے کی غاص وقت کے اتر تیر نہیں فرایا۔ جو شس رمضان مین سفرکر کے جائے ادر گرو اداکرے لو 
اس کا ناب ایی ہے بے اس نے جکیا۔ میں یماں ان بھائیو ںکی نوج اس طرف مبزو لکرانا چاو ں گا جو گرو اداکرنے 
ہے لے کک ہکرمہ جات ہیں نو چھھ لوگ رمضان شروع ہونے سے ایک یا دورن پل ر کر لے ہیں اور اس سح وہ 
رمفان میں کر کے داب سے محروم اچ ہیں النرا اکر وہ اہج مفرکو تھوڑا سا مو رکرریں اہ وہ رمضان میں گرو کا 
اترام باندھ یں فو ىہ مت بمتراور انل ہے۔ 

ای رع م نے یہ بھی دیکھا کہ حش لوگ مین کے ابنلدائی حصہ مس عرہ کے لیے آتے ہیں ادر ب ری کے 
ورمیان می یم اکر دوسرے عمرے کا اترام اور ای طح مین کے آخرمی پم ہار تیسرے عو کا اترام اتد لے 
ہیں ت ہہ گل بے ال ہے۔ شریعت میس اس اکوئی جوت نہیں۔ نمی اکرم ملا نے کہ کے سال کک ہککرمہ میں ایس 
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کتاب المناسک ,........گ ء٭ گے ا6 


ون قام ریا تھا لن دوسرے عرو کے لیے آپ م تثریف نہیں نے سے سے“ عالاگہ TIE‏ 
سخ رای تاکر قال کے غات کے بعد آپ عرہ کے لیے تیم نہیں کے کک آپ نے ر زوالنقعدہ میس خزوة طا ف سے 
والیھی کے وقت ادا فرایا۔ اس مو پر مقام جحرانہ شس آپ نے قیام فبایا اور وہاں بی نتو ںکو تیم فیا تھا ای اء 
یس جمرانہ بی سے ایک رات عم کے لی ےک رکرمہ میں تشریف لات تھے اور برای رات گرو اداکرنے کے بعد وای 
تشریف نے گئ۔ 

ہے ای با تکی ولل س ےک انا نک و ککہ سے مگ لک تم یاکسی اور دو سری مہ نی جا چان مہ دال سے اترام 
پانند ھکر ایک اور کر کے ار ىہ لی کاکام ہو اسے سب سے لہ خور رسول الد کلم مر چام د ین کوک یں ہے 
معلوم ہ کہ آ پکو سب لوگوں سے یادہ کی کا شوق تھا ادر ب رآپ ل اٹہ تا یکی طرف سے امت تک اام شروت 
کے بان والے ہیں“ اڑا ار ہے عم شریعت ہو و آپ اسے امت کے سان قول“ فیس ما تن کے ہے ضور پان 
ربا وی“ کان جب ان میں ےکوی صورت بھی موجود خی تو پھر ہیں صرف نی مک کی سنت بی پک لکرم پاپ 
کوک اتا سفت بی بھتر ہے خاو وہ لل کم ب یکول تہ مول اس پر گنت سے خواہ دہ بویا تیاده 


این یں ا 


رضان اور رر مضا میں پار پار عم ہکرنا 


رمفمان اور خیب رعفمان میں حرم سے اس نیت سے کک کر مل میس جانے کاکیا عم ہے جاکہ یک اور گر وکر لیا جا ؟ 
تخ الاسلام این تمہ ہہ نے وکر فرایا س کہ بانفاقی لف عرو ںکی کرت اور گرا رککروہ ہے۔ اس قو کو خواہ 
تل مکیا اسے یا نہکیاجاتے لن یہ بات درست ہےکہ جو خض اچ وطن سے کک ہککرمہ میس گرو کے لے آیا ہے اس کے 
رمضمان اور تیر رمضان میس رم سے فک کر عل میں جانا کہ دہ دو سرا اور را گرو کک یکر کے ىہ یتین ان امور برعت میں 
سے ہے جو رسول اللہ پیم کے دور س تروف نہ ے۔ عمد نبوبی سے ای کی صرف ایک بی مثال ق ہے اور ای کا 
تعلق بھی ایک تاس ستل سے سے اور وہ کہ ام ومن رت عاش ولا نے ری کے کی نیت سے گرو کا اترام باندھا 
قھاکہ آپ کے ایام شروع ہو گے“ نی می نے دبی کہ آپ رد ری ہیں رونے کا سب بو پچھا نو انسوں نے بای اس بے 
آپ نے اس تی ری اور فربایاکہ ”ہے تو وہ ہے بے الد تدای نے بات آدم کے لیے کیہ درکھا ہے“ کل رآپ نے گم دیا 
کہ رج کا اترام باندھ یش ' چنانچہ آپ نے رع کا اترام باندھ لیا اور اس رح ان ٤ع‏ قران م گیا اور جب وہ رخ سے نار 
ہو میں ا انموں نے بھ یکریم ڑم کے سانے اس خوش کا اما رکیاکہ دہج کے علاوہ یک ستل ر کک یکرم چاہتی ہیں ا 
رسول الد لم نے ا کو ای کی اجازت دے دی ادر آپ نے ان کے بحا صرت عبدال رن ین ال یٹاک عم دا 
کہ وہ ان کے ساتھ تیم کک ماس کہ آپ وپل سے اتزام باندھ میں اور اس طرح حعخرت عائکشہ اھ نے ہے عر وکیا۔ 
ار ہے مطلقاً مشروع ہہ ٤‏ نو آپ ا کی طرف تام کا ہکرام کی رجنمائی فرباتۓ اور اض وص عبرال رگن بن ال کر یکو نو 
ایک ضرور تریب ویچ جو اپنی بان کے راہ کہ وہ کی ایک اور گرو کا اجر ولواب ما کریں ادر چرم سب ہے 





ر0 صحیح بخاری 'الحج؛ باب كيف تھل الحائض والنفساء؛ حدیٹ :68و صحیح مسلمٴ الحج؛ حدیٹث:1211۔ 
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کتاب المناسک .......... گرو ے احا 
اتیک کے مو صل ا ےکر ی ایس دا ام ریا کرای دران رو شی ںیا کہ 
آپ کے لیے اب اس سکوی وشواری نہیں تھی لِنرا معلوم ہواکہ ج بکوئی خض رمضان یا تیر رمضان یں رہ کے 
لیے آے فو وہ م سے عل کک نہ ہے کہ یار ہار عم فکر ےکی وہ ہے نی کریم لم سے با غلفائے راشدین سے ا 
حطرات کاپ ہکرام ٹیس سے کسی سے بھی امت یں ہے۔ 

بت سے لوگ ہے بھی کے ںکہ میں رمضان میں مرو کے لے آیا ہوں اور میس ہہ چپاہتا ہو کہ ایک گرو اپنی مال یا 
پاپ یا کی رشتہ وار وہر کے لیے بھ یکر لوں فے ہم خر شکریں سک کہ لوت شدگان کے لیے الیصال فواب امور شرو س 
سے نہیں ے۔ لی کسی بھی آ دی سے ہے مطابہ یں ہ کہ دہ اپنی ماں یا باپ ما بھن ویو کے لیے کیک عم لکرے 'ہاں 
ایند اک رکوئی ایاکرے و ہے جائز کی وک ب یکریم ملا نے خضرت سعد بن عبادہ یٹ کو اجازت دی کہ وہ ایی ما کی 
طرف سے اچ تلتان میں صرق ہکریں“ * ای طس ایک دی نے آ پک خدمت میں جب ہے رش کی اکہ مکی ای 
اچاکک زت ہوگنی ہیں اور میرالمان س کہ ار ا یں با تکرنے کا مو متاو وہ ضرور صدق ہک ہیں ۔کیاش ا نکی طرف 
سے صدق کر کن ہوں؟ 2 آپ نے فراہہں! ® کین اس کے باوجو ر آپ نے علی الوم ی ہکرام ا کو ہے عم نی دیا 
کہ اپنے فوت شدہ مال باپ یا ویر رشت دارو ںکی طرف ے صد کرو ہرطالب علم کے لے ہے بھی واب کہ دہ 
ار شرو اور امرواجب میں فرق معلو مکمرے ن ام شرو نے دہ سے جس کے بارے میں ہرمسلمان سے ہے شاضا ج 
کہ وہ اے ضرور س اخجام دے اور امرجائز وہ سے ے شریعت جا ت ضرور قرار ری سے لن پر لمان سے اسے 
سراخجام دی کا مطلبہ خی سکرتی۔ یماں بطور مال میں اس عحالی کے واقع کی طرف اشار ہکروں گا ے ئ یکریم موا نے 
ایک سے می تھا تھا اور وہ جب بھی نماز پڑت فو ابی قرا و کو سورہ الاس پر ش مکرتے پا وای پر ہکا ہکرام نے 
جب بی اکرم مل سے اس کا زک کیا آپ نے قرا کہ ان سے بوچ وکہ دہ ای ایو ںک سے ہیں ؟ نے اتہوں تے با یاکہ اس 
سورت میں چوک اللہ تال کی صفات کا جذکرہ ہے“ اذا میں اس سورت سے بت رکا ہوں “ہے مس نکر ن یکرم مزلم نے 
را ”جا انیس بنا د وکہ اللہ تحال بھی ان سے محبت رکا ے'' لان اس کے بوجوو نہ یکرم مکل کا مول ہیں تیا کے 
ان ہر قراحو تکو سور؟ اخلائص پر شخم فرانیں اور نہ آپ نے ام کو ا سکی تین فرباتی۔ 

اس سے ام شرو اور ارجات می فرق وا ہوگیا اور ىہ بھی معلوم ہوگیاکہ اگ ر آپ نے سعد بن عیادہ وپ کو 
اجازت و کہ انی ما لکی طرف سے با کو صدق ہکریں ما اس سا لکو این ما نکی طرف سے صرق ہکر کی اجازت دی نو 
اس کے ہہ ہنی ہی ںکہ ہر س کے لے ىہ عم شریعت ہ ےک دہ ایا رو رکرے“ ال ال ہکوئی ان اک ج و اس سے 
اسے ضور ان تا ہے جس کی طرف سے صر کیا جائے“ کان یں عم شریعت ہہ ےکم اپنے دالدین کے لیے رعا 
کریں۔ نی ارم کم کا ارشماد ے: 


تن سنن نسائی' الوصايا" باب اذامات الفجأة هل يستحب لاهله ۔-۔ الخ“ حديث : 3680۔ 

@ صحیح بخاری' الجنائز' باب موت الفجأة البغتة' حديث :1388 و صحيح مسلم'ٴ ال زكاة“ حديث : 1004۔ 

صحیح بخارى؛ التوحیدٴ باب ماجاء فى دعاء النبی لإ “حدیث :7375 و صحيح مسلمٴ صلاة المسافرين؛ باب فضل قراءة قل 
هو الله أحد“ حدیث : 818- 
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کتاب المناسک ........ لف ٹڑے 





م 


ما مات الْعَبد القَطَم عَنهُعَمَله لان 5اث : إلا مِنْ صَدَقَيَجَارَةء أ لم تفع بء أ 
وَل صالح مو لَ(صحیح مسلم؛ الوصیةء باب ما یلحق الإنسان من الثواب ... الخ ٠ ٠١۳١:‏ 
والأدب المفردہ باب بر الوالدین بعد موتھماء ح: ۳۸ واللفظ له) 
”جب ینہ وت ہو ہے ے تن طح کے اعمال کے سوا اس کے تام اعمال تفع ہو جاتے ہیں اور دہ تن ہے 
ہں: صرت جارٰیے؛ وہ م جس سے نح ااا جار ہا ہو اور تیک اولاد جو اس کے لیے دعاکرکی ہو۔'' 
ت زان کیو سے 


رع او رگناہوںے اصرار 


اس مخ کے سج کے بارے می ںکیا گم سے جو محصمیت کے کاموں بر اعرا کر ہو یا صر وگناہوں کا ا کاب 
کر رہتاہو؟ 
اس ماج و یی سے بشرطیکلہ وہ ملمان ہو بن ہے سج تافص اس کے لے سے لازم ہ کہ الد جاشہ و تا کی 
ا راہ میں نوہ ہکرے تصوصا جب وہک ہکرمہ میں ری کے لے آیا ہو فو اسے تا مگناہہوں سے او ہکرفی چاہے اور جو س وہہ 
کرے فو اللہ تا بھی ا کی تو کو قبول فالتا ہے“ ا رشا باری تھا ی ے : 

ا ویوا إی اہ جیگ ااب الہ وت لک تفلخررے ی4 (دور؛۳۱/۷) 

کشا مومنو! سب الد کے آکے فو کرو کہ تم فلا پا_'' 
اور قراب : ۱ 

لیا آلیت ڈامنوا توا إل الو توب سوا عت ریہ آن یگنر نکم سیتایکہ 
رڪم جت ری بن تھا اهر (الحری »۸/۲ 

ے مومو! اد ےآ صاف رل سے لو ہگرو امیر ےکہ وم ہار گناہ م سے رو رکر رے گااور کو 

ا ا بھشت میں جن کے یچ ہیں بعد ری ہیں داش لکرےگا۔'' 

”اوہ“ النصوح' ہے ےکہ انسان الد تھالی کی عظمت و جلالت اور اس کے عراب کے خوف سےمناہو ںکو تر کر 
رے۔ بای میس جوگناہ ہوۓ ان پر نداصت کا اما رکرے اور اس بات کا چا اراد ہکرس ےک وہ آ تندہ ان ککا ار ماپ یں 
کرے گا اوہ کی ”کیل سے لیے ہے بھی ضروری ےک من لوگو ںکو جائ ای با عزت و آبروکا قصان کچل ہو و اسے ورا 
کرے یا ان سے محا فکروا نے۔ الد تال مسلمانو ںکو اصلاح قلوب اور اعما لکی پش جن اور م پر ادر ان سب پر ہے 
اسان فا ےک چم تھا مگمناہوں سے گی بھی تو ہک گھیں۔ ره وڈ گرنۂ۔ 
.ےت سے شخ این باز جک سے 
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کتاب المناسک .......... ٹل فڑے 


ما اگ رک کرم میس چار دن سے زیادہ اقاممت اخقیا رکرے فو اس کے لے نما قم نے کے بار سے سکیا عم ہے؟ 
عا ار کک ہککرمہ میس چار دن یا اس سکم مت کے لیے مٹیم ہو تو سنت ہے ہ کہ چار رکعتوں والی نما زکی رو 
کر .ر۔۔۔۔۔ ےت 
او پچ رزیادہ اقیاط اس مج ےکلہ اوری نماز ہے ' اکرایل عم کا بھی قول ے۔ 
۱ ۱ سس ٹچ این باز 


رخ یا کے وا کیا رم میں ماز اداکرتا 


بض لوگ ہے کے ہ سکہ جب وہ گر کے لیے جائیں فو ان کے لے ہے داجب کہ فرض نماز تم ىی یں ادا 
کر“ رنہ ان کا رو اگل ہو ہے گا۔ امیر ہے آیپ اس ستل یس ر مما اش گے۔ اکم الد را 

ے بت ی یں ہے۔ یا گی وکرنے والے کے لے ہے واہجب نیس ہ کہ دو فرض نماز سیر حرام ہی مں ارا 
کرے' بکمہ کر د ہم ہک یکسی دوسری مسج میں نماز یھ لے وکوک حرج ہیں اس مسل یس امل علم می سکوئی اختلاف یں 
لہ اس پر فو ابعل ج۔ دا مرش ! 

ر دکرنے اسل کے لے اجب ہے س کہ وہ طوا فکرے س یکرے اور پال متڈا اکنا دے “اس سے گرو مل ہو 
جا گا اور ان تام امور سے پل ہے شرو دی کہ اس نے کک کرم کی طرف آے ہے اپنے یقات سے ارام بائ رما 
ہو بشرطہ دہ یقات کے باہرسے آیا ہو۔ اور ار دہ میقات کے اندر تی رہتا ہو جس اکہ چر۱ “ام کم ہک اریہ اور شرح 
ویو کے پاشندے ہیں نذ دہ ای کہ سے اترام باریس کے چیاں سے اشسوں نے جیا مر کی می کی جو جاک یں میں 
صقرت یرالد بن عحباس اقا سے عردبی ىہ مدیٹ س کہ ا یکریم ڑا نے امل میت کے لے ذدالھلیضہ ' ابمل شام کے لیے 
حفہ ایل نھد کے لیے رن التازل اود ایل من کے لے 6 یقات مقر اور فیلا: 

هن لَهُم وَلِمَن آئی عَليْھنٌ مِنْ عير أَهْھنء مِکن أراد الج وَالْمْترَةَ وَمَنْ كان 
دون ذلك فَهِنْ حَیْے اَلشَاء حَتٌی آهل مگةٌ مِنْ مٌُكُةا(صحح البخاري» الحج» باب مهل 

أهل مكة للحج والعمرة» ح:١١٥۱‏ وصحیح مسلمء؛ الحجء باب مواقيت الحج؛ ح:۱۱۸۱) 

میقات ان لوکوں کے ےی + ۔ جا علاقول کے پا شند ےۓہوں اوران لوکوں کے ےی جوان کے 
پشنرے نے نہ ہوں کن وہ یماں س ےگ رس اور ان کاخ و گرو کا ارادہ ہو اور جو ان کے اٹدر رجئچ ہوں او وہ 
وال نی سے اترام بائ ہیں کہ ایل کہ مہ تی سے (اترام پائ رھیں)۔'' 

خرت عائشہ ٹلا نے مکی کے آنخری ون جب ع اراو کیا آپ نے یں عحم واک وہ م کے پاہرے اکر 
اترام پائ ر یں و انموں نے تیم سے احزام پاٹرھااو رک ہککرمے آکر طواف سمی اور ق کیا و اس ع میٹ ے معلوم 
ہواکہ جو س گرو کا اراد ہکرے اور دہ ھرم کہ کے اندر ہو فو اس کے لیے بی داجب ےکہ دہ م سے باہ ر گل میں جاکر 
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CD: EE ORTE 
ارام انرک وککہ  یکریم نام نے حر عا کو ہیی گم دیا تھا. ۳ حضرت این عباس تاا سے روک کور حدیث‎ 
میں جھ عموم ہے صرت مائ بلاق کی اس حدیث سے ا کی تعییس ہو جاتی سپ“ ن دہ عم جکرنے والے کے لی‎ 

سے اور گر کرت وانے کے لے ہے گم ےک دہ عدود عم سے پاہ رجاکر گل سے اتام ہاندھھے۔ واللّه ولی التوفیق۔ 
جج این باز 


اس شس گاج جو بوج مزر رمفمان کے روڑے تہ رک سکا 


رمان ال ہا رک میں بہار یکی وجہ سے میں روزے نہ رک کا اور یش نے سے نبی تک ر کہ ار اللہ تھا نے تج 
زندگی عطا فبائی کی دوسرے مین میس ہے روزے رک لوڈگا اور اس کے بعد جب رع کا بین آیا و میس نے اس سال رع 
کرنے کااراد ہک ر لیا کیامیرے کے ہے جائز ےک یں ر جعکروں ج بکہ میں نے ابھی کک وہ روزے میں رکے؟ 
جوب ار آپ نے ابھی تک رمضان کے روزو ںکی قضاء یں دی نوچ ربھی رج جائ ہے من اکر ردزو ںکی قضاء کی 
طاقت ہو فو برا یں اس تدر مو رکرنا جائز یں کہ اکا رمضان آ جائےۓ۔ 

وصلی الله علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم۔ 


وی کی 


کع کو نببیت اللہ ا شرام“ کے نام سےکیوں موسو مکیاگیا سے ؟ 
اچوی کبک میت الہ کے نام سے اس لے موسو مکی گیا س کہ مہ الد عز وہ کی تی مکی جل چ۔ لوگ رجگ سے 
ص رکر کے یماں آتے ہیں اک فریضہ“ ع اداک رگیں۔ ونیا پھ رکے لوگ نماز میں من بھی ا یکی طرفكرتے ہیں کہ حت 
ما زی شرطوں میس سے ایک ایم شر کو اور اکر کی ںکہ ار شار ہار ی تال ی ے: 
َون يث جت هول وه کظر السود الوحت ما کر ولوا وجو هڪم ر 
(البقرة۲/ )٠١١‏ 
”اور (ے تفبرا) جہاں سے یں پر حتز مکی طرف منہ اکر کے نماز پڑھ )کریں اور مسلمانوں تم جماں ہوا 
کرد (مسمی کی طرف رک اکرو“ 
ا یگ رک تثریف> یم اور گرم مکی وجہ سے الد تھی نے اپنے نا مکی طرف نہ تک ے۔ اللہ تعالی کے پاک مکی 
طرف جو یس مضاف ہیں ا نکی رو میں ہیں(ا انو وہ صفات بار ی تعائٰی ہیں شل کح بھ ر عم تزرت او رکلام اور (۳)یادہ ال 
تما یکی لو قات یں اور عز تک وجہ سے انی اش کے باک نا مکی طرف مضو بکیاگیا سے مشلا ا رشارپار ی تا ے: 


2 طهر می لاظاپیرے> (الحج )۲٦/٢٢‏ 

















ژن0 صحیح بخاری؛ باب كيف تهل الحائض و النفساءٴ حدیث : 1556و صحيح مسلمٴ الحج؛ حديث :1211- 
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کتاب المناسک ...... گل فڑے 





”اور یہر ےگ مکو طوا فکرنے والوں کے لیے پاک (صاف رکھ )کرو۔ “ 
-. چان یں سے 


مل ہرم یں براگ یکاکناہ زیارہ ہونا 


کیا جک ہحرمہ میں' دو رک چک نبت برای گناہ بھی کئ یکنا زاره ہو سے گ جس طرح نک یکا وا بک یکنا زاره 
چو الہ شرع سے معلوم ہو کہ انل زان دمکان شلا رمضانٴ شر وی اہ اور رین میں میس یوں 





کاب زیادہ ہو سے“ اڑا کک ہکرمہ می بلاشبہ تو ں کا ٹوا بک گنا زیادہ ہو ہے۔ 
حدیث کچ میس ہے یکرم ملا نے فرایا: 
ساد في مشجدي هدا عير من آلف صَلاۃ في ماسواء إلا الْمَسجة الْحَرَامَ؛ رَصَادَهُ 
في المَسُجد ارام حير من ماه صااة ة في مسد ي (مسند أحمد ot:‏ وصحیح ابن حبان» 
ح:۷١۱‏ واللفظ للبیھقی في السنن الکبری ب٭/ ۲٥٢‏ وأصله متفق عليه من حدیث أبي هريرة) 
”میری اس چ یس نماز دم یرو ںکی ایک ہار نماز سے بھترہے ال اتر سوچ حرام مس ایک باز میرکی اس 
می رکی ایک سو نماز سے بھترے۔" 
اس رث سے معلوم ہو اک ہر حرام میس ایک نما کا واب ایک للاکھ نمازوں کے پتزر اور ہر تبوی می ایک نما ڑکا 
ؤاپ ہار نماز کے بر لتا ہے اسی طح طرح در اتال صا لہ کا واب بھی یماں زیادہ ھا ے لین ان کے بارے مکو مد 
کور ہیں ےک ہکس تدر زیادہ ملا ے بللہ ہے مد صرف نماز کے بارے میں ہے“ دنر امال شل روز“ ازکار' ثراءت ثرآن 
اور صر قات وغیں کے پارے میں ہج ےکوی نس معلوم خی ںکہ ان کاک تدر زیادہ زاب ملا ے۔ ہں الہمتہ اکن بات نی 
کہ یماں اعمال صا کا اب زیادہ تا ے۔ اور دہ عریٹ ننس میس ہے ڈک رکیاگیا سے : 
امَنْ صامٌ في مَك كنب الله له ماق اب رَمَضانالسنن ابن ماجه» الأضاحي؛ باب صوم شهر 
رمضان بمکةء ح:۳۱۱۷) 
ظا تی اس کے لیے ایک لاک رمضمان کواب کے رتاے۔'' 
سے سس سححت 
بت یں“ ہاش الہمت صرف نماز کے پارے میس ہے ایت کہ بیہاں ایگ نماز کا اب ایک لاکھ نماز کے برابر متا ہے جعیسا 
کہ مل ازی میا نکیا جا چا ے۔ 
برائیوں کے پارے میں مق وبل مکی ہے رائے س کہ ان گناہ عددکے اخقبار سے نے زیادہ ٹیس ۷و ال الب رکفت 
کے اپار سے ضور زیادہ ہوم س کیوکگہ ارشاد پاری تدای ہے : 
من جاء با لسن فلم عر اها و من اء پألسَذ مک ری إلا نها (الانعام/ (٥٦١‏ 
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کتاب المناسک ......... لف تڑے >¢ 3,406 
نج وکوگی (اللد کے حضور) ی ےکر آے گا ا سکو وی دس خیکیاں می سگی اور ج وکو برای لات گا اس مزا 
وی ی گی۔" 
پرائوں کاگناہ عدد کے اختبار سے زیادہ ٹنیس ہو خواہ ان کا ار کاب رمضمان سکیا جائۓ با رم میں۔ ایک برا یکو یشہ ایک 
تی ترار وا جا سے اور ہے اللہ بات و تمالی کا اپنے بندوں پر نل واضان ے۔ 
إل الہ ج برائی عم میں ما رمفمان میس یا شر زی اھ س کی جا اس گناہ یقن زیادہ سے سحن سکم می کی جانے والی برای 
کاگناہ جدہ اور طا تف وشیر نٹ شکی جاے وای برای سے زیاہ ہو گا اسی طح رمضمان اور کشر زی اج س کی جائے دالی برای 
اکنا رجب اور څعپان وغو ش کی جائے وال برائی ے زیادہ ہوگالیان ہے اضاف ہکیفیت کے اختبار سے سے عدد کے اپار 
سے ہیں ج بکہ یوں کے واب مس اضافہ اللد ہیا وتالی کے قضل سےکیفیت اور عدد رونوں اتتہار سے ہو ے۔ 
عم میں برای کے ار کاب کے شد یر ہہوتے بے ہے ارشماد پاری تھا ولال تکناں ہے : 

۶ ونرد فيو کاو بط ار ذف من عَلاپ لیم 4)3 (لحع۲٠/ (o‏ 

”اور جو ای س شرارت تن وی کا چاے اس کو جم درد وی وا لے مزاب کا مزه ایس یی 
اس آیت ے معلوم ہوا کے عم میں برای کا اراد ہکرنے پک وغیر ج اور ار 7م می الاد کے ارادہ بر عزاب اک 
ویر ے لو جو ہاں گار اور سیینات و کرات کا اکا بکرے فو اس گناہ نیقی کش ا رار مکرنے والے ے زیادہ ہو گا“ 
انا معلوم ہو اکہ حرم میں برای کا ا ر کاب بے مد خطر اک ہے۔ 
اقا ر کا لفظ عام ے اور ہے ا طرف میلا نکو شای سے خواہ اس ما تعلق عقیدہ سے ہو یا کی اور بات ے۔ بی وچہ 
ےکہ و ومن برذ فب بالاو بِئلم ) (الحج' 25/92) میس انارک لفظا کرم استعال ہوا جن خواہ جس ایارک کی ارار ہکیا 
جائۓے اور اھاد کے حن جن سے روگ ردانی کے ہیں اور ہے ردگردانی عقیرہ میں بھی ہو کق ہے“ لیا ج رکو یما ںکفراخقیار 
کرے اس گناہ ام اور اس کا اد بت بدا ہو گا۔ ہن سے اس روگروانی کا تعلق وکر برائیوں ملا شراب نوی بدکاری 
اور مال با پکی نافربائی سے بھی ہو سنا سے“ فو جو کس ان مس سےکسی ایک کا ا کا بکرے فو ا سکی سز کفرکی نب کم 
2 
الا رک نوعیت اکر انسانوں بے مکی ہے یجن اکر یما ںکوئی ت لک ر۴ ہے با مار ہے پا مال پچھنتا ہے یا گالی وغیرہ را سے اد 
بی بھی بے شیک الاد اور علم ہے اور ا سکی مزا بھی بے جد خطر اک سے لان وہ ایاج ھکر پیلد اور دائر ٤‏ اعلام سے روح 
کی کل میس ہے وہ وکر تلام برا تیو ںکی ہت بد تین صورت ہے جییساکہ ارشاد با ری تال ے : 

ط إت ایر لطم عطي ۴× (لقمان۳۱/ ۱۳) 

بے گنک رک و بڑا(بھاری) رہ کا الله اعلم۔ 





ب _ے این باز س9سسےسسےسے 


تم کےکبوترو ںک یکوقی خصو صیت یں 


ایک عاتی امنا س کہ جب برینہ مطورہ ک ےک یکو رکی موت کا وف تریب آ٤‏ ے لو وہ ہکرمہ جا ے اور 
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کہ مشرفہ سے اوی چر اتا ےگویا طواف ودا کر رہ ہو اور پچ رھ میلو ںکی مسافت تک اڑتے کے بحر ھرجاتا ہے کیا ہے 
بت کیج ہے ہا نمیں؟ 
۴| سیت اد رککہ کےکہوترو ںکی دو سرے ممات س ےکبوترو ںکی ند تکوگی خصو میت ٹیس سوائے اس ک ےک سی 
کیلع ان کا شکا کرنایا یں گنا جاتر ہیں نواہ اس نے رج یا رکا اترام باند ھا ہو یا نہ باندھاہو اد راگ رکوئی رشن رشن سے 
ال جات پرا س کے لے ان کاشکار علال سے بش رطبلہ دہ ىہ شکار رم کے لیے ہکرس ےکی وتک ار شادباری تال ہے: 

باجا لذن ءامنوا لا فلو الضید وأ حر (المائدة:٥/۹۰)‏ 

اے مومنو! جب تم اتا مکی عالت میں ہو نو کار نہ مارتا۔'' 
اور نی مم سے اس ا رار کے عم وم کا کی بی تقاضاے : 

سَاعَةٌ مُنْ تھارِ لا تى خَلدَمَاء ولا يعض شُجَرھَاء رلا ير صَیْنّھَا؛(صحح البخاري: 

جزاء الصیدء باب لا ینفر صید الحرم» ح:۱۸۳۳) 

”بے شک اللہ تال نے کک کو حرم قرار دیا ےھ سے لم ےکی کے لے علال یں تھا اور نہ میرے بعد 

کی کے لے علال ہو گا۔ میرے لے بھی د نکی صرف ای کگھڑی مس اسے علال قرار دیاگیا تھا نہ اس کے 

گا سکوکاٹا جا اور تہ تی اس کے درخ تکو مچھاننا یا کاٹا جاۓ اور نہ اس کے کا رکو بھگایا جائے۔'' 
نی زآپ می کا ار شا رای سے : 

بن اریم حرم مك وإلي حرمت الْمَىینة ما بين لابتيهاء لا بلطم عِضَاهُهاء ولا 

يُصاد صِيْدهًا(صحيح مسلمء الحج؛ باب فضل المدينة ... الخ ح:۲٦۱۳)‏ 

”بے تک ایرام یڈ نے کل ہکو رم قرار دیا ھا اور جس مین کی روٹوں صرحدوں کے درمیا نکو مم قرار 

دا بہول'اس کے کاٹ دار ورخ کو نہ کاٹاجاۓ اور تہ اس کے جافوروں کا شا رکیاجاے_ '' 

جو خض ہہ دو یکر ےکہ جب ینہ ورم ےک یکوت رک مو تکاوفت تریب آ۲ سے پو دو ا ڑک کہ چلا جات ے اور 
کعب ہکی فضا یں پچکر گا ہے تز دہ جال ہے۔ اس نے ایک ای بات کا کو یکھا چ جو طا ی نمس س کی وکل موت کا م 
اللہ تھا یکی زا گر ای کے سوا او رک یکو ہیں ہے“ ارشاد باری تال ے : 

ل وم ندری تن بای اض موت 4 (لقمان۱٣/٣۳)‏ 

”او رکوئی س یں جانا ےک ہکس حرزین میس و سے موت آت گی۔" 

کب کا طواف وداع نواس کے یی سے ج ٗیا عروکرے۔ یہ دعو یکر اک ہکہوترکو موت کے وقت کا علم ہو جا 'انرادہ 

کعپہ کے اور ا ڈکر طواف ودار عکر ہے ہہ ایک پالئل جھوٹادعوٹی ہے ا کی ا تکوگی جال شف ہیک رسک ے جو اشر تعالی 





¢ یہ ٭٭م 


اور اس کے ہٹروں کے پارے بی اششزاء یرداڑے۔واللَه١‏ سس سم 
نوی اس 
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کتاب المناسک .......... زیارت کے امام 


مہ کے لق رکو لیت میں تہ لیا جائۓے 


| سوال ] کیایے جا ےک کک کرس سگ ری موئ چ کو لوں اور جس علاتے میس مس رہتا ہوں ول جاکر اس کے پارے 
یں اعلا نکروں؟ یا ہے واجب لہ اں کے پارے ا ار ی کی روں کے دروازوں اور پاژاروں زس 
و 

ای کک ہکرمہ کے اقط کے بارے مس لور خاس یہ گم ہےکہ اسے انا کی کے لیے بھی علال شی“ سوا اس 
ہے اعت وا سے یلو و کٹ f‏ 


یم کا ارشاد چ : 
لا تل لقطتنها إلا لمنشل(صحيح البخاريء اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مکة؟ء 
(TET:‏ 


کے لق کر وا سے اعلانکرنے وائے کے او رکسی کے لے الا عطال یں ے۔* 
اس میں کات ہے س کہ ا رگ ری مو چچزو ںکو اش یکی جک پڑا ہے دا جا نے مو سکنا کہ ان کے اسل الک 
واں اکر اتی خور ہی اٹھالیں' الا تم اس با سے ہیں کے کہ اجب کہ آپ اس کا مک ہکھرمہ ا کی مج اور 
اس ےگ ر وتیل میں مسروں کے دروازوں اور اخاعات میں اعلا نکریں یا پچھراسے ا حکام کے پر دکر ددیں جج نکی 
طول یرہ کے سلسلہ یس سرتاری ڈیر ے۔ ٠‏ 
ان ہیں .سے 





زیارت کے اام 


چ ر تو یکی زبارت اور ای کے لے سر 


| سوال | ایک مخ س کہ میں سے ادر وہ می منورہ شس ہر نو ی کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ج ن وکیا ہے اس کے لیے 
سن 

کا مسا سی ےہا کر م ےک و تی مض فاا وف نے سے ےزین کا کر ےکک پر 
ہے 6س یرٹ شریف کے علاوہ بائی تام مساجد س( (اداک یگفی) ایک ہزرار نماز کے برابر ے اور ار آری 
ککہ میس ہو فو رر ہو میں نماز کے لیے سخ رکے ہجاۓ مسر حرام میں نماز مستا افضل کی وککے ہر ما مکی الیک باز 
رو ری مرو ں کی یک لاکھ نماز سے براب ے۔ مین عحض ن یکریم ٹپ کی ق رکی زیارت نا ہی کی دو سی قرو ں کی 
زیار تک ممیت سے سفرکرنا جائز ہیں کوک نی می سے ہہ ابت کہ آپ نے فرمایا: 


ر 


لا تشد لحان إلا إلى 6ل مَسَاج: الْمَسجد ارام وَمَسجدِي هذا وَالْمجد 
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کتاب المناسک ......... زارت ے امام 
الأقصٰی؟(صحیح البخاري» فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة؛ باب فضل الصلاة في مسجد .. 
الخ» ح :۱۱۸۹ وصحيح مسلم؛ الحج» باب فضل المساجد الثلاثة» ح: ۱۳۹۷ ومسلد أحمد:٦/‏ ۷ واللفظ 
لە) 
”تن چروں کے سوا او ر کی کے لے سفراتقیار ن ہکیا جا (اور دہ تین ہے ہیں) پر ترام مکی ہے مسچر 
سر نبوی) اور مر ان (بیت اد ں-)'' وصلی الله علی نبيدا محمد و آله وصحبہ وسلم۔ 


فو کی 


میں ماہ رمضان میں عر کی یت سے کل ہکھرمہ می ںگیا کان کہ میں ایک دن کے قیام کے بعد ی یار ہ وکیا سکی 
وجہ سے گر کے شعا رک و مل نکر ہکان میں ن ےکعبہ شریف ےگ رو مات چار اکر طواف نوکر لیا اور صفاد مرو ہکی سی 
بک یکر لی کن اس ییار یکی وجہ سے عم رسول می کی زیارت کے لے ینہ منورہ شہ جاسکا اور اپنے شمر وایں لوٹ 
ی سوال ىہ ےک کیا میراہے مر ی ے؟ ۱ 

اخواب] جب طواف اور یکر جاے اور با لکٹوا دی ہیں نو ے گر کائل ہے ٴاس کا اجروڈواب لے گا۔ زیارت 
رین“ روک کیل سے لے حرط “یں سے اور شہ انس کا گرو کے سات ھکوگی تاق ے۔ 70 ع+* 
ےچ اڑا جب مک ہو ملا نکو ھر نو یکی ثمارت ضرورکرنی چایے۔ 

REE,‏ ابن کین کک 


ر ہو یکی زیارت واجب یں ہے 


| سوال ] لجض عاتیوں کے اعتقاد کہ ار سی ہو یکی زیارت نکی جائے نج اتس ہے کیا مہ بات اک ے؟ 
چوا بد تو ی کی زیارت سنت ے “داجب یں اور اس کاخ س ےکوی تعلق نہیں بلل سج نو یکی زیارت و سارا 
مال سنونا ہے اور کے وقت کے سا خاس یں ہے۔ ب یکرم یم نے فراا: 
ال تشد الخحال إل إلى ار مَسَاجذ: الْمَسُجدِ الْحَرَامٍ وَمَسْجدِي هذا وَالمَسْجدِ 
الأَقصٰی(صحیح البخاري» فضل 7 في مسجد مکة» باب فضل الصلاة في مسجد ... الخ“ 
ح:۱۱۸۹ وصحیح مسلم؛ الحجء باب فضل المساجد الثلائةءح: ۱۳۹۷ ومسند أحمد:٦/۷‏ واللفظ لہ) 
”ت کے سوا او رکسی مم رکی طر فکادے نہ سے جا (ادر وہ تن کچ ہیں ہے یں) ر تام '(ہیت اش) 
ری ی مصود (سچد ندی) اور سر ال (میت اق ری“ 
ج بکوئی س مہ ہو یکی زیار تکرے نے اس کے لے شرو ہے چ کہ روضہ می وو رکشتیں پڑھے اور می موا 
اور آپ کے دونوں ساتھیوں خضرت ابوبگراور خضرت عم ہڈا کی ضرمت میں ملام عر کرے؟ ای طح مق کی زیارت 
بھی سٹون سے کہ وہل برفون شمداء رات صحابہ کرام اور وکر مسلمانوں کی ضرمت میں سلام شی کیا ہے اور ان کے 
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کتاب المناسک ......... زارت کے اکا 8 1 2 
لے واک جاۓ جیساکہ ب یکریم ڑل بھی بقع کی زیارت کے لے تثریف لے جات اور سکاب ہکرام مکو ہے حلمم فیا ےکہ 
جب قرو ںکی زیار تکریں فو ہے رعا ہر یں : ۱ 
كسام عَلَكّم اَل الثبار من الْمُوينَ وَالْمُْلمينَ وَإّا إن شا الله يكم 
لاحقُونَ سال الله تَا وَلَكہُ الَْافبةًا(صحيح مسلمء الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلهاء ح۰٥۹۷‏ وسنن ابن ماجهء الجنائز باب ما جاء في ما يقال إذا دخل المقابر» ح: ۱٥١۷‏ 
واللفظ له) 
اے اس بھتی کے ری وانے مومنو! اور مسلرانو! م بر سلام! بے شک ہم بھی ان شاء اد م سے تریب 
سے والے ہیں۔ م اش تال سے کے اور تممارے لے عافی تکی دعائمرتے ہیں '' 
ایک روات میں کہ ھی ٹا اق کی زیارت کے وقت ہے دعاپڑھامرتے ے: 
رم ال لیخ با وَالْمشتاَِرِینَ؛ الم افر لأَهْلِ بقيع الَمرْقَیااصحی سلم, 
الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء ح:۹۷۰ء ۹۷۵) 
”اش تال م مس سے پل جانے والوں اور ت آے والوں پ> د تم فرہاۓے۔ اے الد ! تو ایل بش الخرن رکو 
معاف ٹہارے_'' 
پر نوک ی کی زماز زین ذانے کے .لی سی کی مرح ےکم وہ مسر قباء کی بھی زیار تکرے اور اس مل رو 
رکتیں پٹ ھےکیوککہ بی کریم ٹچ ہربفنت کے دن ال ممچ کی زیار تکرتے اور اس می دو رکشیں بڑھاکرتے تے اور 
آپ نے ارشاد فربایا ے : 
من طهر في بی تم ای منجد ای تَصَلی فيه صله كان لہ كار غُئرواسن 
اين ماجە؛ إقامة الصلوات» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباءء ح:١١٤۱)‏ 
”جو س اب گر وض وکرے اورپ رکچ ر قباء میں آکر نماز پڑے و اسے گر متا واب لا ہے۔" 
ہے ہیں مین کے وہ قامات مج نکی زیار تکی جال ہے' ان کے علاوہباتی مقابات شلا ماد سبو“ کر قبلتن اور در 
قامات ونیو ج نکی زیارت کے بارے می میک ج رک وانے اض موان ن ےککھا ہے نے ىہ بے ال اور بے دمل 
ہے۔ مرو مون کے لیے کیش یش کے لے شرو ہے ب کہ وہ سنت پر عم لکرے اور پر گت سے چے۔ 
سس چم این باز 


روف رسول 1 زیارت ہے پارے اعاوع ٹ کا ۶م 


ایر ج در نل انف کی ت ىک پازے کن رخ ما ی این گے 


٦ 





رو حع سے ہے مم لئ فص کہ ا 

امَنْ حَج الیبّت ولم يري فقد جفاني» 

”جو حص میت الد کار حککرے اور یری زیارت ت ہکرے فو اس تے تما سے کام لا“ 
«مَنْ زارتي بَعْدَ مَوتي فکانمَا زارتيی في حَبتِي؛ 
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کتاب المناسک ........ زارت کے احام 0 
تو س میری موت کے بعد میری زیار تکرے" اس ن گیا ری زنگی ی میس میری زار تگی۔'' 
من زَارَتي بِالْمَدِينَة مختسبا کل شفیعًا شهدا وم م القيامة» 
جھ خش مول فا بکی میت سے بدینہ مس میری یارتکرے یں قیات کے دن ا کی شفاعت 
کرو ں گا اور اس کے پارے می ںگوابی روں گار“ 
ہے احادیث لین سکتابوں یں کور ہیں' للا ان کے بارے س کی اشکال ہیں اور ان کے باارے بی دو رائے ہیں جن 
یش سے ایک رائے کے مان مہ اعادیث کچ ہیں ادر دد ری کے مطااں یځ نہیں ہیں ؟ 
ان س کی حدی ث کو این عری اور وار قش نے بطرلقی عبداذند بن عم شا ن یکریم مل سے ان الفاظہ میس 
روای تکیاے : 
من حج ابت ولم يري نَقَد جَفَانْيا(الکامل لابن عدي :۷/ ۲٥۸۰‏ والسلسلة الضعیفة ح:٤٥)‏ 
متس نے ر کیا اور ری زیارت نکی فو اس نے مھ سے جناکی۔“ 
ہے عدیث ضعیف ہے بلک اس کے بارے میں فو کیاکی س ےکم ہے موضوع نی ھول اور نکھت روات س کوک 
ا یکی شر س ایک راوی مھ بین تمان بین شُبل بای ہے“ ج اسے اپنے باپ سے روا تک ر ہے اور ہے دونوں راوی ہے 
مر تیف ہیں. امام دار ی فریاتے ہی ںکہ ”ای حدیث میں معن تما نکی وجہ سے نی بک این تما نکی وجہ سے ہے“ 
ای عحدی ٹکو بزار نے بھی روا کیا سے اور ای کی سد میں ابرائیم غفاری سے اور وہ بھی ضیف ے نیز تا نے اسے 
نطرت عم وٹ کے ہو انے سے روا تکیاسے اور فرایا ےکلہ ا ی کی شر مول ے۔ 
دو ری حدی ٹکو امام ار نی نے عن رجل من آل حاطب عن النبی صلی الله علیہ وسل مکی ند کے ساتھھ اتی الفاظ 
س روایی تکیا ے نل ین اس کی سر میں ایک حول آری ے۔ امام الو لی نے اسے ” مگ میس اور امن عر نے 
نا میس بھی روابی کیا ے اور ا کی شر میس فس بن داور سے جوک یف الریٹ ہے۔ 
جس ری حد تی کوان این یک نے مان بن سز بل سے ردام بات لان جن 2 ا 
ۓ سے برق ر روا تکیاے اور ای E E‏ 
بی اکرم شی اکی ترک زیار تکاذکرے دہ تھا مکی تام حیف ہیں بلک ان کے پارے می ںکماگیا کہ مہ موضوع ہیں۔ 
پاش الہعقہ ایی ع اعادیث ضردر ہیں جن میں ہے کر س کہ ترک زیارت کرت و سحت اور می تک دعا کے لی ےکی 
جائے' لزا چو س تروں یا رسول ای مو کی ترک شر زیار تکرنا چاے شی رت و دحت کے لے میت کے لیے 
دعا کے لے“ یکریم یکی ذا کرای پر دردد کے کے لے صا ین کے لے ہے دعارنے کے لی کہ اد تال ان سے 
رای ہو اور وہ الہ سے رای ہہوں اور رای قمر کے لیے نہ شر رعا لکرے (لشنی دہ ن وچاوے کے) اور نہ مفرکرے 
اڈ ہے زیارت مرو سے اور اس میں اجر ولوا پک امیر ے۔ 





ژ0 ستن دارقطنی 92 حدیث :2668 


© تاریخ جرجان ص 434+220 
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وص رکنش مرا ری اوت کی رواش ریپ 
لا تشد الرِعَان إلا إلى تن مَسَاجد: الْمَجدِ الحَرام» وَمَسْجڍي هذا َالْمَسجدِ 
الأفّصى (صحيح ای شن ساد ی ج بب فر ا ي مد ا 
ح :۱۱۸۹ وصحيح مسلم» الحجء باب فضل المساجد الثلاثة» ح: ٠١۹۷‏ ومسند أحمد:٦/۷‏ واللفظ له) 
”تین مسیروں کے سوا او رک ی کی طرف شدرعال ت ہکیاجائۓ (ادر دہ ٹین میں ہے ہیں) کچھ تام مرک بے 
مير بور مير اش 
إل ری سے حدیث: 
دا تخڈوا قري a‏ عَلع) قن تَسْلِيمَكم يبلي اما 
ا آي یعلی؛ ح: :۹ من رواية على بن أبي طالب رضي الله عنه وما بين القوسين لفظ أبي 
داودء من حديث أيي هريرة رضي الله عنه» في المناسك» باب زيارة القبور ح:۲٤٠٠)‏ 
تم ری ت رکو لہ اور اپ گھرو ںکو ران نہ ماتا اور مج پر دورود کیج رملا م جما ںکہیں بھی ہو کے تممارا 
سلام کے تج جاۓ گا۔'اسے ضیاء مقدری نے ”ارہ“ س ردام تکیاے۔ والٹد لد م 


کاس باز سس 


| وال | سوال ] جس مخ نے فریضہ“ بع اداکیا ہو او دہ ددبارہ کر کا ہو کیا اہ کے ہے بے جات ہے کہ دوبارہ ق کے 
اخراجا تکو افغاننتان کے لمان اہی ب خر خکر وے؟کیوککہ ووپارہ رج تو قل ہے اور جماد کے لے خر کر فرش 
رشا فراش جزاكم الله عن المسلمین خیرا الجزاء۔ 
چوایا ت تخس نے ریہ رج اواکیا و تو ای کے لے افضل ہے س کہ دوسرے رج کے فق ہکو جار نی کم ال 
شلا اپ رہن افغان یا ان میں سے پاکتان میس پناہگزین ”ما ہیں پہ خر کر د ےکی وہ بکرم مک نے فرایا ج ب کہ آپ 
ے ہے سوا ل کیاکی اکہ ا ا و 2 نے آراا: 
«إِيمَان باللہ OEE‏ قَالَ: لهاد في سيل اش قیل فم آٌخ؟ قَالَ: 
حج ا البخاري» باب من قال إن الإيمان هو العمل»٠‏ ح٠٠۲‏ وصحیح سلم 
الإيمان» ہاب بيان کون الإيمان ہاللہ تعالی أفضل الأعمالء ح:۸۳) 
گاللہ اور اس کے رسول پر اھان“ اکل سے چا ای کے بع رکون سا گل افحضل ہے؟'' ۶ آپ نے فرایا 
”جارف کیل الل “سال نے ب ھا اس کے بع دکون ا و آپ نے فرایا تنج رور“ ۔ 
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O TT TTT E 
یس سے ایک رگن ے بشرطیلہ ا کی استطاعت ہو اور یع ہخاری وم میس بی اکرم مو کی ہے عریث موجود ہے‎ 
سَنْ جَهَرَ غازيا في سبي الله فَفَّدْ عَرَیٰ ومن عَلَقَه في هله بير مذ غَرّیٰ) (صحح‎ 
البخاري» الجهادء باب فضل من جهز غازيا الخ ح:۳٣٢۲۸ وصحيح مسلمء الإمارة» باب فضل إعانة‎ 
الغازي الخ» ح۱۸۹۵۰ واللفظ له)‎ 
”ت نے راہ ,ھی کے غاز یکو تیا رکیا ای نے بھی جما وکیا اور نس نے اع رہ سے اس کے بعد اس کے‎ 
کرک گمداش تکی اس نے بھی جرا دکیا۔"‎ 
اور اس می ںکوگی شک کہ اہر فی کنل اللد اس بات کے خت ماج ہہ ںکہ ان کے بھائی ا نکی مارک اراد‎ 
کرس اور مرکورہ پلا دو عدیول اور در اعادیث سے بھی ہے معلوم ہو ےک فل ر کی نبت کار پر خر کر فل‎ 
ہے۔ پا التونقی۔‎ 
ہچ این باز سس‎ 


ا ر کروں یا صرق ہکروں؟ 


ہیں نے ریش رع اداکیاے او راب ددہاررخ کی بھی استطاعت سے اوکیاردباررخ گی تب تکو ص رٹ ہگروو لیا جکروں؟ 
جوا ار آپ کے پاس مالی استطاعت ہو اور صدقہ بھی کریں اور ری بھی نو ىہ اففل ہے۔ اور ار دونو ں کی استطاعت 
نہ ہو اور آپ کے پاس شد پر عاجحت مند فقراء ہوں اور ایک لای میں ہوں جن میں مال خر کرن ےکی رورت ہو لو 
ان یس مال خر کرم فل رج سے اقل ہے۔ اور اکر ای یکو شر یر عادت نہ ہو تو پھر کرم افضل ہے۔ 

ست ا موق چاق بے 








ر‫ 


3 ] اک دی نے اس سال افو تشد دوا ہک طرف سے کان اس نے سلرکا 1 تازا ے والد کے کی 
ک7 سے کیا تی“ قد ہے تا ہے گیا اس کا ع 

چوایع] سان کے سوال ے تاب ہیں معلوم ہو کہ دہ اپنے وال دکی طرف سے پر لکر دہاہے اود اکر اروا 
ابی طرحع ےق اس ر کوئی م نیس خوا وس نے سنا آ از ان وال کے؟ ایو سے دک کیا ۔ 


07 


فو کی 


مرا اپنے چتر دوستوں کے اتر اس پات پر ھگڑا ہوک رو افحضل ہے یا تجار کی اعداد؟ درا سل م نے 
رمضان کے آخر میس عم ہ کی می تکی' یاد رسے میس اور مرا ایک دوست پل بھی کئی پار عوکر گے ہیں' بالا مرا ہے 
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کتاب المناسک ... قریانی کے ماگل 


NE DT 
انغان میا زی یکو دسے دسے کاک وککہ عم ہکرنے سے ہے اقل ہے۔ امیر ہے آپ رشا فرانھیں کے کیا س کیلع ىہ افضل کہ‎ 
گر وکرے کہ یلک یکی تمر ےکرچکا ہے یا عو کے ان اتر اجا تک جمادفی کیال ال رکیل فان ار کورے درے؟‎ 
رآ جو خس پل ریش رج اور عرو اداکر چکا ہو تو اس کے لے ؛فضل ہے س کہ شل رج اور گرو کے اخراجا تکو‎ 
رٹ و سرت‎ 
ے ”جب یہ سوال ب اکا کون سا مل افضل ہے تر آپ نے فرااتھا:‎ 

اإِيمَان باللہ Ray‏ ال: الْجھَادُ في سبي اٿ قیل ثم أي؟ قال: 

حج E‏ البخاري» باب من قال إن الإيمان هو العملء ح٠٠۲‏ وصحيح مسلم 

الإیمانء باب بیان کون الإیمان بالل تعالی أفضل الأعمالء ح:۸۳) 

”الد اور اس کے رسول کے سات امان“ بر عر کیا گیا اہی کے بعد؟ نو آپ نے فرایا ””جمادٹی نل ال" 

عر کی گیا پھ رکون سا ئل افضل ے؟ فرایا تج رور“ 

سس ای از 


قران سے مسائل 


| سوال | اسول ] تان کک یا عم ہے ؟ہکس پر داجب ہے کیا قران ادر ہبی میں فرق ہے ؟کیا رال واج ر بھی واجب ے با س؟ 
رسول اللہ یی کے کب او رکماں قران کی تی؟ امیر ے آپ وضاحت فربانھیں کے کہ رسول اٹہ ملا کے اس 
ارشار ےکی رار ے: 





۰ 2 کان له تة سه وَلَمْ ضح مر فل بر ب مُصلاتا)(سسن ابن اجه الأضاحي؛ باب الأضاحي 
واجبة أم لا؟ IY:‏ 
نیس کے پاس استطاععت و اور وہ ین ہکرے ل وہ مار ی عیرگاہ کے تریب نہ آے۔“ جام الد ر 
ای بل عم کے جج تول کے مطابق قران سنت کہ ہے .نس کے پاس بای استطاعت ہو اسے قریائی ضرو رکرفی 
يہ عیرالا ی اور ایام شان کی عبادات میں ت بے ر ام بارت ہے۔ یکریم ملا نے مہ منورہ میں 
ھتہ ببیشہ تالک ے۔ آ آپ پر سال سفید و سیاہ رگ کے بے بڑے سینگوں دالے دو مینڑھو کی تریائی داکرت ے 
جع اکہ ”مجھیں "میں حشرت انس و کی حدیث سے مابت ے۔ © 
تیان اور پر شس فرق نیہ ےکہ ت اور قرا نکی ری داضبات رج مس سے ےکی وکمہ ار شاد پاری تعالی ہے 
فی شن تمتم منم لت ل لج قا ار ِن اديه (البقرة٢/٦۱۹)‏ 


ز0 صحیح بخاری' الاضاحی؛ باب وضع القدم ۔۔۔ الخ حدیٹ :5564 و صحیح مسلمٴ الاضاحی' حدیث : 1966۔ 
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کتاب المناسک ......... قرا ے مسائل 





”مو ج( می) رج کے ونت تک عمرے سے فاترہ اٹھانا چاے فو وہ ی قریالی میس رہ وکرے۔“ 
جب کہ قریائی ی قول کے مطابق واجب نیں ہے کی وک ہکوگی ای یی اور صرح فص موجود نہیں ہے جس سے 
معلوم ہوک ترا واجب ہے۔ پدری اور قرا میس ایک فرق ہے بھی کہ دی مم اور بقیہ ۶م یں ذ حکرنا شرو سے 
ج بکہ تیان پر کہ ز کی جا عق ہے باق احام دوٹوں کے ایک سے ہیں خلا ذ کے کے وقت' مطلوبہ شرا وشت 
کھانے اور صر کر ویو کے انقبار سے دونوں می ںکوگی فرق یں ے۔ ہے رٹ : 
من وجد سَعَة لم ضح فلا یقرب مصاد نا (مسند احمد:۳۲۱/۲) 
گنس کے پاس استطاعت ہو اور دہ تیان ن ہکرے نو دہ ہماری عییگاہ کے قریب نہ آئے۔'' 
اس کے پارے میں عافظ (ابین تر )نے ”نبلوغ ارام “میں اعا کہ اے امام اج اور ان ماجہ نے ردابی تکیا اور امام 
مام نے اسے ی قرار دیا سے ج بکہ در اہ ےکما کہ یع بات می کہ مہ حدیث موقوف ہے اور پچ ریہ ترا کے 
واجب ہوک کچ دی لبھی نیس ہے۔ اکر ا سکم فو ہونا مات ہو بھی ا ہے بھی حدیث سے ابت ب کہ آپ نے فرمیا: 
لام َكَل ٹوک اذ س يرل مَسُجِدَنًا)(صحیح البخاريء الأذانء باب ما جاء في الثوم الّيء 
... الخ ح:۸۵۵) 
”جو سن ما پیا زکی لے دہ ا ری مد سے دور رہے (قریب نہ آسے)۔“ 
ا مکی راے یس ہے حدییث اسن اور پیا زکی حم تکی موجب نہیں ہے بگمہ اس سے انہوں نے ہے استٹرلا لکیاے 
کہ ان چیڑوں کے استھال کے بعر مسلمانوں کے سا نماز میس شریک ہو ککروہ س ےکی دنہ ا نکی وار ہو سے ممسلمانو ںکو 
ام میق سے داش ول ال ہق 





...چون ا 


تنک نی تک نے واسے کے لے با کواب 


عشرۃ زوا می با لکڈانے کے بارے می سکیا گم ے؟ ج بکہ انسان نے را یکی تی کر رکی ہو ادر پال واو وہ 
عو لک رکٹوادے یا چان و کر اور عورت جب اس شرو تش سے پاک مو اور اس نے تراک ی تکر رکی ہو وکیادہ 
ا سے پالوں مب سکشکھ یکرے یا ہکرے؟ امیر ے آپ دما فرانیں گے۔ جزاكم الله عناوعن المسلمین أُحسن الجزاء 

جو خس تریل یکرنے کا ارادہ رکتا ہو تو اسے اک اہ وواک کے غاز سے ےکر یا یکرتے کک پال اور 
اشن ن ہکن ائ ےک وککہ اس حدبیث ی می ا سکی مانت آئی سے جے اام کم ری نے ”یی“ میں حضرت ام سل اا 
سے روابی کیا ے ‏ کے جب نیٹ اورنفائس وا کرش عشرۃ زوا یہ میس پاک ہو چا شی اور دہ تیان کا ارادہ ر شی ہوں لو 
انیس چا ہکہ دہ اپنے بال ادد باقن ہکٹ یں جعیساکہ قران کاارادہ رن دانے ویر ملمان بھی اس وع پہ اپنے تم 
کے بال اوہ اشن نمی ںکثواتے لان انمیں کل کے وقت ہا کو لے او ر کک یکرنے می کو صرح نہیں مان جان بو بے 
کر ال نہ کائیس 'پ لکھو لے او رک یکرنے کے وت ار غیبرارادی طور ہہ یا گر جانھیں فو اس می کوئی مرج خیں۔ 


ن0 صحیح مسلم؛ٴ الاضاحی' باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة --- الخ حدیث : 1977۔ 
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کتاب المناسک ........ قان ے سال ےر 416 
ای طرح ار ترا یکرنے والاکوئی خض بعو لکر یا مال کی وجہ سے بال یا ناشن کاٹ نے و اس پ ےکوی کفارہ و یرہ 
یں کوک اللہ بان و تفای نے اس طرح کے اور وکر امور میس خطاونسیا نکو معاف فرا دیا سے اور جو کس جان بو کر 
ایاکرے ‏ اسے اللہ ہا و توالی کے حضور تو ہکرنی چایے“ پش تیا یکرنے دانے کے امل نانہ بر یھ داجب یں چ“ 
یج علاء کے گج تول کے مطابق ان کے لیے بال اور ناشن کان کی عمانعت نہیں ہےکیوکلہ ہے گم ترا یمکرنے والے نی 
اپ مال سے قران خریرنے وائے بی کے لیے خاش ہے۔ ای طرح وگلا کے لیے بھی می عم ہیں ہ ےکیوکمہ وہ رال 
رنے وا میں ہیں ہہ ترا یکرنے والے و ان کے موکل ہیں۔ او تال ہم س بکو کم تا اور اس کے مطابق گل 
کی تونق عطا ففراے۔ 





این باز 


شر وی الہ ہی ںکس خض کے ہے بال اور نان کان حرام ہیں ؟ کیا ای سے مراد جانو رکذ کرنے دالا ج یا 
وہ سکی طرف سے قریا کی جا ری ہو ج بکہ دہ زندہ ہو اور قربانی خواہ اس ایک ت کی طرف سے ہو یادہ یھ لوکوں کے 
اہ قرمالی میس شریک ہو؟ 
اہ زوا کے آغاز کے ساھ ہی جس کے لیے بال اور نان کے حرام ہیں ٴاس سے مراد وہ س ہے جو اپنے 
مال سے اپنے لیے کی ادر کے لیے قربا یکرنا چاہتا ‏ وکوک بکرم ام نے را : 
«إذا رٹم هال ذي الْججّةء وارد أَحَدْكُمْ أن بضي» فََبْنِْك عَنْ شغرہ وَأَظفَارو) 
(صحیح مسلم» الأضاحي؛ باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة ... الخ؛ ح:۱۹۷۷) 
”جب تم وا کا چاند وک لو اور م میں ےکوی حص قربالی کا اراو کرے فو وہ اپنے بال اور ناشن ٹہ 
7ھ 
اس دی ٹکو اام مر ے ابی ”یی“ می بروایت خضرت ام سلمہ ٹلا ہا نکیا ہے۔ ںا جو فیس ا کی طرف سے 
ترا یکر را ہو شلا ترا یکرنے وا ل ےکی الاد ادر بیو وغو ٹذ ان کے لے بال یا ناشن کنا حرام یں ہے ج بکہ ہے اچ 
اور اغ اٹل خان کی طرف سے ترب یکر درا ہکوہ اس کے ایل خانہ ترا یکرنے والے نہیں ہیں 'کہوککہ علاء کے ی 
قول کے موان ترب یکرنے دالا دہ ہے جو اپ ال سے قران کی تبت اداکرے۔ ای طح ارک یکو قران کے لیے وکیل 
مقر رکیاہو ٹڈ اس کے لیے بھی بال اور باشن کا می ںکوئی حرج ی سکیوکمہ وہ ترا یکرنے دالا یں ہے۔ دنہ ول ونی ۔ 
ھچ این باز 


س ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرے سے اور ایک بٹی ہے اور بحم سب ایک بی گر رے ہیں۔ مارا ال و 
اسباب بھی ایک بی ہ کہ شوہ رکی وفات کے بعد ہم نے اسے تیم نمی ںکیا۔ میس ہرسال اپنے ایک بی کو قربا کا جاور 
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قیانی سے مسائل 





تر ےس نے سس تو صوال ہے س ےک کیا ہم سب کے لیے یا یں کے لیے کو 
عمش زوا یس پال اور ناشن نہ کال ؟ 
چوای] ارام رداق ای طرح ہے جس طرح سوال میس وک رکیاگیا کہ آپ سب کا مال اور قربانی میس اراک ہے نو پھر 
آپ سب لوگ قربا یکرنے والے غار ہوں گے۔ الا ماہ وا کے آغاز کے بعد آپ میں س ےکی کے لیے بھی بال یا ناشن 
کنا مائ یں ےک کہ بی کریم شی کا رشا چ : 
ا رآ ۾ هلال ذي الحجةء 1 أَحدکم أن ضحي › مسك عَنْ شعرہ َاَظفًاره» 
(صحیح 3 > الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة ... الخ» ح:۱۹۷۷) 
”چب تم زوا کا چاند دک لو اور تم میں ےکوی ص قران کا ارار مکرے لو وم اپنے بال اور نا تن نہ 
E‏ 











غ ابن باز 


جب یکی طرف ےکوی رد مرش قرا کے 





ایک خض کی طرف س کول اور قرب یکرے گا کیا زوا ہے شر کے آغاز کے اعد ان میں س کی کے لیے 
پال وغیرہ کاٹھا ہا ہے ؟ کیا ان یں سے کی ایک کے لے جا اوروو رے کے لے ناجائز ہیں یا دونوں بی کے ہے ٹاجاتر 
ہیں؟اس فص کے بارے می ںکیا عم ہے بج سکی وہ کر یمم موی ہو ج کی قربا یکرن ےکی اس نے ممیت کی تھی “لیکن 
ہے ا 
| ای ی مث شس آڑے: 
3 رآ ۾ هال ذي الْحجةء وَأرادَ أَحَدکم أن ُضځي» فَِبْلِك عَنْ شعْره َأَطَْاردِ 
(صحيح مسلمء الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة ... الخ» ح: ۱۹۷۷) 
جب تم زواج کا چاند وک لو اور تم میں ےکوی خض قربالی کا اراد م کرے فو وہ اپنے بال اور ناشن نہ 
پاے_* 

عدریث میں اس خض کا وکر نہیں ج سکی طرف سح ےکوئی اور ترا یکر رہا ہو“ کن خض علاء نے اییے مس کے لے 
بھی ہے روہ قرار ریا“ .ےو ےر E‏ اں کی 
تربانی بھی پال نہ موی“ اذا دہ قرمانی رک د کرے'ا سکی رای ان شاء اللہ تعالی مقبول موی ۔ 

ج بکوگی خض قربا یکرنے کا عز مکر نے اور جانو رکو خرید لے لیکن ہاو رگم ہو جا اور دہ ایام قربالی حم ہو جانے 
کے بعد لے ۶ اس کا ز )کرم لازم نیس ہے الب ہکہ تز رکی وجہ سے ما اس جانو ر کی نمیو نکی وجہ سے قربائیٰ اس کے مہ 
واخ کن ود ا ہن کے وی ےک ی تی نکی طرع سرت کررے آ کے لن کاو 
اجر ولاب لے گا۔ اور اکر اس نے ایام عید س کم شدہ جافور کے جا کوگی اور جانور ذ کر دیا ہد فو پچھراس کے لیے دو را 
جاور ز کرنالازم نیل ے۔ 
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کتاب المناسک ........ قران ے سای 








قرا یکرنے وائے کے لیے شر زوا یں سر رعو اور کی کرت 


| سول ] کیا شرۃ زوا میں پلوں س کت یکرم جائے؟ 

عشرۃ زوا لہ میں مرکو دہونے اور آہستۃ اچد مرس کک یکرنے سکوی حر یں اور اکر اس طح سس رکاکوئی 
بال کر جا تو اس می سکوئی حرج یں“ اس سے ترا کے رواب ںکوئ یی وا نہ موکی۔ اک رکوئی خض جان بو ھکر 
بھی بال ما ان کاٹ نے تو ا سکی وجہ سے بھی وہ ترا کو رک د ہکرے۔ قربانٰی کا اسے ان شاء اللہ تال را اورا اپ 
گا۔ 








ےچ این جرین 


می قریانیکرنے کا ارادہ رکا ہوں اور کشر زوا میں جب داڑھی میں کک یکر ہوں قے اس سے په با لگر 
جات ہیں فوکیامی ںکنھ یکر سکتا ہوں یا نہیں ؟ 
جرا واڑھی ت یکرنے سے صر و ارادہ کے بی جو ب گر جانیں ہے تقابل محا ہی ںکیوکہ ہے بال بے جان ار 
ہوتے ہیں ای طرح وضو اور س لکرتے وقت حرم کے مراور داڑھی سے جو بال ازخودگر جانھیں وہ بھی قال معان ہیں 
کوک ہہ ال بے مان ہوتے ہیں ت شرو کے تاز کے بعد قرا یکرنے دالے کے بالوں کے بارے میں بھی بی عم ہے“ ہل 
اب مام سے کہ عالت اع ام میں جا قری ی کے والا شر زوا کے شرو ہونے کے بعد جان بوچ ھکر بال ىا اشن 
کے اررے کہ وا کے پالو ںکو مان اوج ھک رکنیا نہ عالت اترام می جائز ج اور ت ہی وو ری عالت میں کی وک 
یکریم یمک ارشمادے : 
فُسُوا القَرَارب وَأعنُوا اللّحی (حَالفوا الْْشْرِكينَ)؛(سند أحمد :۲۲۹/۲ عن أي هريرت 
بدون الشطر الأخير الذي رواه البخاري في الصحيح» اللباس» ہاب تقليم الاظفار» ح:۸۹۲٦ء‏ عن أبن 


عمر) 


”مو یں کاٹ دا ڑ ی بداو اور مش کی نکی الق تکرو_'' 








این باز 


بس مخ کے بارے می ںکیا گم ہے جو عیدالا کی کی نماز کے لے جانے سے پل سرمنڈرا دے عالاکہ اے 
یع بی یگئی تی لیکن اس نے نماز سے پل بی سرمنڈانے بر اصرا رکیا؟ 
ران کا ارادہکرنے وانے کے سے یہ رام س کہ وہ قربالی سے پل ایام شرو میں بال منڑاسے جا ناشن کے 
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کتاب المناسک .......... قیال ے اتل 


کن ا رکوک حص ای اکرے ت ای سے رین اگل نہ موی اور تہ اس ب ےکوی فدہ ہو“ ET‏ 
شرو ر سے کان ا سکی وجہ سے قرپانی نک ی ںکرنی چاہے واش الموفی۔ 
سس سس این رین تھا 


رای کے ارادے کے پاوجودپا لکٹوا دے 


ای خض کے بارے م سکیا عم ہے جس نے اپنے لیے قرا یکرنے کا اداد ہیا تھا نان بپچھراس نے شرو وای 
یش اہن یری کے بادجود یال یا اشن کاٹ ریے؟ 
جس فص کے پاس جانور مو“ دہ اسے قرا نکر چاہتاہو اور واچ کا ینہ شرو ہو جائے ناس کے لیے قران 
کرنے تک بال یا ناشن ٹا اتو خی ں یکلہ چ مل میں حضرت ام لہ ولا سے رد ہے حدیت موجود ہے دہ ف اتی 
کہ رسول اللہ متام نے راا : 
مَس كَانَ ذذ a.‏ ذا أ هال ذي الْحَجًة فا لعل مِنْ شغرہ ولا من 
ظْفَارہِ ما سی وط مسلم» الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 
0 الح ¢ (AVY:‏ 
”یں شحخفص کے پاس ذ خکرنے ہے لے جانور موجود ہو فو وہ زوا کا چائد گور ہے سے ےکر رای 
کے تح ال اد ناشن کک“ 
ا رکو حص اس ع مکی تالف کے ہوئے بال یا ناشن کاٹ لے و دہ اللہ نعالی سے معان ماک من ای ےکرک دی 
ویر یں ہے خواہ اس نے چان بوچ ھکر بی ایباکیاہو۔ وصلی الله علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم 


ویک 


[ وال ] کیامینڑھےک قران اففل ہے با ےکی؟ 

سب سے اقل قربالی اون ٹف کی ہے“ پچ رات ےکی پچ یکر کی“ پر اونٹ پا کے میں ارہ کک وک چ کے 

بارے میس بی یم نے قرالا ےکم : 
سن ال بو يوم الْكْمُعَة غُسْلِ الْجَتابَة تم راح فَکاتمَا قب بد > وَمَنْ رح في المَاعَة 
الثانبة ماما وب برک ون في السَاعَة الل ماما قرب كبشا رن وَس 
رح في السَاعَة الرَابعَة فَکاأَنَما و قرب دَجَاجَة وَمَنْ رح في المَاعَة الْحَامِسَة ة فَکانما 


وب اش (صحہح البخاري» الجمعة» باب فضل الجمعة› ح :۸۸۱۰ وصحیح مسلم: > الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعةء ح:۸۵۰) 


”جو خض بم کے دن ”سل جناب کی طرح (اتمام ے) تس لک ر کے پھر بی گنڑی مس آے ای ےگویا 
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کتاب المناسک ......... ٹپالی ے مسائل 29 کہ 


اون ٹک قرال یکی جو دوسر یکی میں آے اس سکوی گے کی ترا یکی“ جو سر یکھیی میس آئے اس نے 
گیا ینک وائے میڈ ےکی قریا یکی“ جو چو شھ یگمڑی میس آے اس ےگویا مرٹ یکی قرب یکی ادر جھ یں 
گی میس آے اس ن ےگویا اڈ ےکی ترا یکی۔“ 
وجہ اعتدلال ىہ س کہ اس حدیث میں تقرب ا,ھی کے حصول کے لیے اون کی ترا یکو انل قرار دیاگیا ہے پچ رجائے 
اور چھ رر یکی ترا یکو اس می ںکوئی شک نمی کہ قربانی قرب ای کے حول کا سب سے تیم ریہ ہے اور اواك 
چوک تمت “وشت اور حفصت کے انقبار سے سب سے ب کر ہے بنا ائمہ خلا ابو عفیفہ“ انی اور اص ڈیم نے اس 
کی ترا یکو افضل ترا را سے ج بکہ امام ماک راہ نے سب سے افضل ممینڈھھےکی ترب یکو“ چ رگا اور پچھراون کی 
قرب یکو افضل قرار دیا ےکیوککہ ب یکریم مم نے بیت دو مین عو ںکی ریا کی ی © اور آپ ت بیش وی گل سرانحام 
داکرتے تھے جو سب سے افقل ہو تھ. لان اس کاجواب مہ س کہ آپ بھی تیراو یکو بھی امت کے لیے مولت و 
آسا کی خاط انار رال اک سے تےکیوککہ امت نے آپ کے اسوہ حم ب یکو اغتیا رکرنا ہو ہے ادر آپ یہ پند نی 
فرہاے کت کہ ام کو مشت میں ہتلاکری اور جیساکہ جیا نکیا اچا کہ آپ نے مہ واج فرا دا ےک او کے 


او رککری وی وکی ہت اففل ے۔ واش ۱ م۔ 
نوی ی 


قران کے پارے می کیا گم ہے :کیا می تکی طرف سے کی قربال یکرنا ہار سے ؟ 
اک علا کے ول کے مطااں قرا یکرنا سنت م کہ س کی وتک نی مو نے خو بھی قربال یکی اور اپنی ام تک و بھی 
ترما کی ترغیب دی۔ قریالی ورا سل زندہ انان سے مطلوب ہب کہ وہ اپ زدگی می انی طرف سے اور اپے ابل خا کی 
طرف سے ترب یکرے لیکن دہ ایی قربا کے ٹذاب میں زندہ اور مردہ انسانوں میں ے سکو چاچ ری کر سک ہے۔ 
می کی طرف سے قربائی کے بارے می ںگزارش ىہ س کہ میت نے اکر اچ مت مال میں سے اس ںکی وصیس تک ہو یا 
اپے دقف مال کے بارے می ىہ صت کی ہوک اس سے ا کی طرف سے قرب یکی جا فو وارٹوں کے لیے ہے داجب 
کہ ا یکی وععیت اور وق فکو ا یکی خوائش کے مطابق گی جامہ پہنائیں اور اک وعیبت و وف کی صورت تد ہو اور 
کوئی انسان اپنے ال“ باپ یا کی او رکی طرف سے قرب نکر چاہے فو ہے ایک اپچھا گل ہے اسے می تک طرف سے صدلہ 
شا رکیاجاے گا اور ابل سنت و اعت کے قول کے مان ہی تکی طرف سے صدقہ کر ہے۔ 
ترا کے جاو رک قب تکو جاور ز حکرنے سے افضل قرار وی ہوۓے صدق ہکرنے کے بارے میں عم مہ س ہک اکر 
ومیت یا وقف میں قران ہی کاک ہو 5 پھر وکل کے لے یہ ہا ہی نمی ںکہ قران سے ہائۓ بی کو صر کر دے اس 
صورت میں اسے ترا یکرنی چایے. ا رکو خض ازخ رک یکی طرف سے صرق ہکر ربا ہو فو اس میں ت وسحت ہے 











ز8 صحیح بخاریٴ الاضاحی' باب وضع القدم على صفح الذبيحة؛ حدیث : 5564 و صحیح مسلم'ٴ الأضاحی؛ باب استحباب 
استحسان الضحیة/حدیثٹ : 1966 
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...انی کے سال «A21‏ 
ی ورت رھ چ اھ رر بر دن خلا کے اغات پان سے کے ےار ال فی زی 
سے ترا یکنا سنت موکمدہ سے اور قربا کے ہاو رک تمت صدقہکرنے سے افضل ے۔ 

ت۔۔ہ ہے گان از 


تال زنددو روہ کی طرف سے شرو سے 


| سوال ] کیا یتک طرف سے ترا یکر ہا ہے“ امید ہے آپ دمل کے اتر اس ستل ہکی وضاحت را یں کے نیز 
فر یں مےکہ جاو کی شت صد ہک دی کے بارے می کیا عم ہے؟ 
چوای] زندہ ادر رر ہک طرف سے ترا شر ہے نی شال مین جس ایک کر یکی اپنے اود اپنے ائل می تکی طرف 
سے ماک مار تھے“ ا اکلہ آپ سے ایل بیت میں حش فوت خد گان بھی سے“ شزا خرت خر کہ چا اور آ پکی 
رو صاجزاریاں خخرت رنہ اور ام کلوم تا قران بھی ایک صرق ے۔ اڑا ہے صدثہ اور تت کے اغتہار ے و 
ص قات کے مشاہ سے“ شیا کے مل سے زندہ اضان کے لے ا کی بت ید عومد ہے خی آپ کے ای 
ارشاد سے گی ے: 
«إذا ريثم مان ذي الْحِجّةء وَأراة أَحَدْكُم أن يُصخي» فََيْلِْك عَنْ شغرہ وَأظتَارہ؛ 
(صحیح مسلمء الأضاحي؛ رک تی وا ی الا ہے الخ ح:۱۹۷۷) 
”جب تم زوا چ کا چاند وک لو اور تم یس سےکوئی ترا کا اراد ہکرے فو دہ اپنے بال اور ناشن ت کے“ 
تحض فقماء نے اس متلہ میں جو ہے زک رکیا کہ جو حص کی کی طرف سے قر یکر رہ ہو تو وہ بھی اپنے بال اور ناشن نہ 
کے تو کے ا سک یکوکی ایل اتتبار ول یں یکی وک اس گم کا خاطب صرف وہ انان ہے جو اپنے مال سے قریا یکر را 
مو“ لزا اس کے یوی یو ںکو یال اور ناشن کے سے منع ی ںکیا جا کی وک ہے ترا یک نے وا سے یں ہیں جگلہ ا نکی 
طرف سے ان ےگ کے یراہ نے ترا یکی سے لیا اس اعت کا عخاطب بھی وی ے۔ 
قران کے جافو رکو ذ کرنا ای کی تمت صدقہکرنے سے افطل ےکی کمہ اس میں سنت کا احیاء اظمار اور کرییم 
کال ادر آپ کے ماب ہکرام کاش کے سو سن کی اع ہے۔ واللد ولی التو فی ۔ 
مت اسه جم این باز = 


وت شد ہک طرف سے قرا 


| وال ] کیاے جات کہ قران کا ٹواب فوت شد کو بر ےکر دیا جاۓ؟ 

اچوی تریال/ عیدا اج یا اس کے جن دن بعد جافور ذز کر کے یا اوٹ وکر کے تقرب ای ماس کے کا ام ہے۔ 
زدہ انان کے لیے ىہ مخت ہ کہ دہ اپ اور اپ ال اتہک طرف سے قرا یکرے جیساکہ ئ یکرم مقر کیا 
کرتے ے۔ 


کتاب المناسک ... 











ژ0 جامع ترمذی' الاضاحی' باب ماجاء ان الشاة الواحدة تجزی عن اهل البیت“' حدیث : 1505 و سنن ابن ماجه' حديث : 3147۔ 
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کتاب المناسک........ قیال ے سال 22 422 
ج بکوگی اسان اپنے اور اپنے ائل خا کی طرف سے ریا یکرے اور ہے غبی تک ےک ا کا بے وٹ اب اس کے اور ای 
کے زندہد مروہ ایل خان کے لیے ے توا ی می ںکوئی حرج یں بان ری میت کے لیے غاص قربانی فو ا یکی دوعا یں ہیں: 
(ا) میت نے ا کی وصییت کی ہو نو ا سکی وصیت پر ل سے یل اترا سکی طرف سے قرب یکی جات ےگ ی کہ وضیت 
بے ڈگ ریس الد تا نے ا ے: 
ط سن بد لم بتکم مک اما نمم عل الین ہو الله تی کل اي من حا ین موص جا 


0 3 سے 3 


ر اص سم رو کہ 


أو نما فاصلح بينم فلا الم در الد عو كد 46 (البقرة۱۸۲-۱۸۱/۲) 

جو مخ وعی کو سل کے بعد برل ڈالے فو اس کے (بد لے ) گناہ انیس لوگوں بر ہے بتو ا کو پرشاں اور 

ے تک اللہ تھی خوب سن“ جانۓ والا ے۔ ال رک یکو وی تکرنے وا ل ےکی طرف سے کی وار ٹکی) 

طرف داری ا حن مع لنی کا اندییشہ ہو تو ار وہ (وصی تکو بد لک وارٹوں شس کرا دے فو اس پر جج گناہ 

تھیں۔ بے گنک ال ہوا کے والا مایت رم ولا ے۔'' ٣‏ 
ہے دونوں تش اس پات پر ولا یکرت ہی کہ می تکی و یت بر کل کیا اسے گابش رط یہ اس میں گناہ اکس یکی جن ”ئی نہ ہو۔ 
(۲) میت نے وحیت تو نکی ہو بک ازخوو ا یکی طرف سے قریل کی جائے' اس کے پارے میس علاء میں اختلاف کہ ہے 
شرو ے با فر شرو لن نے اسے زنر ہک طرف سے ریا اور رو کی طرف سے صدق کی طرح شرو قرار دا اور 
بش ےکھا ےکہ یہ غ ر شرو کرک ہے ب یکریمم ملا سے خابت میس ہے۔ آ پک جات میں آپ کے اع ٭داقارب ادر 
ازوارج رات مس ےکی ایک کاانقال ہوا کان ہے ہمت خی سک آپ نے ان شس ےک یک طرف ے بطور غاص قریا یکی 
J.‏ طس آ پک حیات پاک ی میس آ پک تین صاجزارییں اور تن صاجزادول اتال ہوا کان ہے تعبت س ہے 
گآ پ نے ان بیس ےک یکا طرف سے لطور غاس قرب یکی ہو. آپ کے با خضرت قمزہ لر غو احد بیس شیر ہہوۓ اور 
آپ نے ا نکی طرف سے تربائی خی سکی اور ای طرح آ پک حیات بی ین آ پکی رد یولیں خرت غد کہ اور زنب بشت 
زی اکا اتقال ہوا اور آپ نے ا نکی طرف سے بھ یھ یکوئی قربالی نی کی ی ۔ 

اس سے معلوم ہواکہ مر یہ اھ شرو ہو پت آپ اسے ضرور سونام وی لیکن مم مہ بھ یکتا ہو ںکہ ار آپ کا 
ارادہ می ت کی طرف سے ترا یکرنے کا ہے تز ابی طرف سے اور اپنے اٹل میت کی طرف سے ترا کے اور غیت ہے کے 
کہ ىہ آ پک اور آپ کے زندہ اور موہ قری رشت دارو ںکی طرف سے سے اور اللہ تحال کا فطل وکرم بے حد وس 
ہے۔ (امید ے دہ ان س بکو ان فقل وکرم سے سرفراز فرمادے گا)۔ : 
ہب ےت ا کین کک 

بوقت رورت عورت کے لیے بھی قریال یکرنا جاتر ہے 


جب وقت زنع آ جاۓ او رگم ںکوگی مرو موججودنہ ہو وکیا قورت کے لیے ترا یکرنا اتر سے ؟ 
اع إل عورت کے لے ہے جا کہ وہ بوت سورت تین ماود ریے اون عق سے جب فک ےکی 
دنر شرائی موجور ہوں۔ ۱ 
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کتاب المناسک......... قان ے مال 


ران ز کرت دقت ان لوگوں کا نام لین نون ے“ ڈے ا .یہ ت 
کی ہو اور آکر نام نہ لیا جا فو تییت بھی کان ے۔ اور اکر کی اور نام ی سے نے نے کو حرج یکوک ابش تھی 
ین ںکو خوب جانا ے۔ واللہ ال موفی۔ 

این مرن 


ترا سےگکوش تک وکھانے کا گم 


| سول ] کیا ترا یکرنے دالے کے لے ہے ضروری س ےک دہ قران کےگوشت سےکھائے کا آنا زکرے؟ 
چوای] نس نے ترا کف ہو اس کے لے تب ہ کہ ھن ہکھاسے کہ عی دک نما پڑھ لے اور براق قرانی 
LEL‏ اودر سای نے کن ہو فان دن کک ےا از ابی ترا سےگوشت س ےکر لے “کال 
م جن میں ححضرت عل این عباس ٹا ٴ کک“ شاف یدلہ او رکنی وکر بھی یں ہیی قول ہے۔ اام ترفری اور اشم نے 
خضرت برید ہکی ے ردیت جیا نکی کہ یکریم مزلم عیدالفطرکے دن بج ھکھراۓ !فی رتشریف ہیں لے جا یاکرتے کے اور 
عیرالا ی کے دن نماز سے یله یھ ی سکھایاکرتے ے۔ ا مک ردایت میں الفاظ ہے ہی ںکہ آپ قربا یکرنے سے پل 
ھھھ سکیا اکرتے ے۔ امام اتد فربات ہی ںکہ عیرالا ی کے دن د ہکیاے ت کہ غاز سے والیں آ جاۓ بر یہ اس 
نے قرب یکر ہو کی وک یکرم ی ابی قران ےوش کو تال فر کر ے تے اور اک قران کرک ہو 7 پچ رکوئی 
مرح خمی ںک کی او رک تریان کےگوش تکو عید سے یم کیا نے ا بعد مس ۔ واللہ ا م۔ 
فو ی 

قران گوشت امبروں اور فقروں سب کے لیے جا سے 


اس خش کے بارے سکیا عم ہے جو دس وا ہک وکسی سے قران کوش لے نے مہ دہ خود بھی خوش 
عال ہو اور ا ےگوش ت کی ضرورت نہ ہو؟ ۱ 
جات ےکی وکمہ پری' شرن اور بری مجع و قران گوشت تام عاتیوں کے لیے خواہ وہ امیر ہوں یا قر ہا ے 
صوص ج بک ہگوشت کے راب ہونے کا بھی اندلیشہ ہو جیساکہ آرح کل قربالی سے حت سے جانوروں کےگوش ت کو 
پیک وا جلا دیایا دف یک ریا جا ہے اور ان س ےکوی فاحدہ شی اٹھایا جا اور پرا رشاد ار ی تال بھی ہے : 

3 را الما التَاع ومر (الحج٢۲/٦۳)‏ 

”ان مس سے تم (خود) کی کہا اور تلاعت سے نے رے والوں اور سوا لکرت کو بھی لاو ٭ 


قانع سے مار تلاعت سے یھ رئے دالا اور سوال ت ہکرے والاے لہ مئر ے راو وہ سے جو سوا لکرے والا ہو۔ 


-۔۔۔ ان رین 




















( جامع ترمذی'ٴ الجمعة' باب ماجاء فى الاکل يوم الفطر قبل الخروج“حدیث:54 
© نيل الاوطار 329/3 تحفة الاحوذی بشرح'حدیث :542 
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کتاب المناسك ........ قق اور ا مولور 


| تیان کک وش ت کا کو بد کرنا | 


سوال | کات یکرنے دائے کے سے یہ چا ےک ےکی کا رکو قربا کوش تفہ ں دے؟ 





کرای خب تح ہہ ےک ران سےکوشت کے ین ج ےکر لے ہا س (ا) را یکرتے وا ے کیلع ٣(‏ )دوست و اجماب کے لیے 
ا می سے “نتر قرابت' دوس ما الف قلب کے لے ماف رک بھی قربائی وشت دینا چان ہے۔ 
فو یی 








عرش اور اكام مولوو 


مولور کے تی کیا ن ہیں کیا فرش ےرا حت؟ 

یا مولور کے تیت سے مراد دہ ذججہ ہے ے ےکی پاش کے بعد یں دن قرب ای کے صول اور اولاد 
یی کت سے لے ب ا تال سے شکرکے طور یر فی کہا ے۔ اس کے پارے می ابل مم میں ہے اختلاف کہ ہے 
مشت سے پا واجب! 1کڈرابل علم نے اسے سنت موکد قرار یا ہے کہ امام امھ وہ و یہاں تک فراتے ہی ںکہ قرش 
نےکر ی کیا ہے“ تن جس کے پاس مال یں ے فو وہ رش ل ےکر تیت ہکرے الد تال اسے اس کا برل عطا فررادے 
کوک وہ ایک سن کو زھ کر ے۔ آپ نے جو بی ٹیا ےک قرش نے نے ناد رک اس سے وہ س راو ہے 
یے تیل میں قرض اداکر ےکی امیر و اور سے امیر نہ ہو نوہ ترش نہ لے“ مسرعال امام ات رہہ کے اس ارشادرے 
معلوم ہواکہ ہے سنت دہ چ اور آ پک بے ہے الت درست ے۔ ازا ےکی طرف سے دو اور :یکی طرف سے ایک 
انور برا ) پرا تل کے ساویں ون لطور عیقہ زز کیا جاۓ اور اسے ورک یکھرائۓ دوستوں اور عرزو ںکو خحفہ کی رے 
اور میرک یکرے اور اس می بھ یکوئی حرج نمی ںکہ اسے پھاکر صدقہ ک یکیاجائے اور رشت دارول اور پڑوسیوں نیرو 
ک و کھھان ےکی وگوت پر برعو بج یکا جائے۔ ۱ 

۳ این تھی سے 


| ول | او آ جج ادر ب یکی طرف سے لور تیت جافور ذ نکرنے کے بارے می ںکیا عم ہے ؟ کیا ےکی طرف سے دد ہے 
ز کر داجب سے ؟ اگر ج ےکی پی یاک کو طول عرصہ ہوگیا اور ایک جار ذز کردا جائے ت2 ای کے بارے می کیا عم 
ے؟ 1ل دادا ہت ےکی طرف سے حیقکردے تق اس موک یا عم ہے کیا دہ ہاور خریرنے میں مد رک کا ہے؟ وکوت عقیقہ 
کے پارے می ںکیا عم ے؟ اس وکوت می کن امو رکو وط رکھنا واجب ہے؟ 
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کٹاب' المناسک ۔۔ ...... خقیقہ اور احکام مولوو 


جا عخفیقہ سے مراد دہ جاور ہے ے ےک پراش پر ذ کیا جا ے ' ہے ست وکرم سے 027 
واجب ےکی وکلہ نی مو نے راا سے: 


g2‏ ر 
«کل غلام مر تهر“ بعقیقته و تلم عله يوم سَابعه ويْسّمَّى٤(سنن‏ أبي داود» الضحایاء باب في 
العقيقة » اح YAYÎ‏ ۸۳۸ وجامع الترمڏي› اح میں وسنن ابن ماجحف ح T10:‏ وسنن النسائی: 


ح ٤۲۲۵:‏ ومسند أحمد: ۷/٥‏ واللفظ له) 
یہ اچ خفیقہ کے ما گر وی ہے لی زا قق سان یں و نکیاجائ او راو یس دن ی ےکا مبھی رکھاجاے_ '' 
کن اس حدیث ے کی ا سکی کید تی معلوم موی ہے اور اصل بات ہے سپ کہ ہے داجب یں ہے۔ سنت بے کہ 
کی طرف سے د وکماں یا دو بھیڈیں ذ کی جامیں ادد بی کی طرف سے ایک ذ کی جائے سپچ کی طرف سے کی اکر 
ایک ہی جاور ز کیا جاۓ فو ان شاء الد ہے بھی کان ہو گا۔ ہے بھی چا س کہ ایک بف کے بعد ایک جافور اور رو مرے ہف 
کے بعد دو را جانور ز کیا جاۓ لان ہے فلاف اوی ہے۔ ا ل بات ہے ہ کہ دالد ر ہے واجب ‏ ےکہ وہ ای ال تَا یٰ کا 
کر اراکرے جس نے اسے اولار گی نحقت سے وازا ہے۔ اکر سے کا دادایا بھائی ا کو اور خقیق کر دے فو ہے بھی جار سے 
ا ان می ےکوی گر انور خریرنے میں فاو نکر دے نے ہے بھی جائز ہے۔ نت ہے س کہ خقیقہ کےکوشت کا ایک تل 
خو رکھا لے“ یک لٹ ارہ و انار بکو بر ےکر دیا جاۓ اور ایک لت مسلمانوں میں صرق کر دیا جائے۔ مہ بھی جا ب کہ 
دعوت خقیقہ پر اعمزد د ا قار بکو مع وکیا جا یا خقیقہ کے تتام گوش کو صدق کر دیا جائے۔ 
_۔ے۔ ڪڪ شخ امن ری ن 


تہ مواور کے لیے ہے میت کے لے ہیس 


ری دالمدہ وت ہو گی ہیں اور یس ان کا تیت ہکرنا چاہتا ہوں اور جب اس کے پارے بیس س نے ایک انام 
صاحب سے افا رکیا ت انموں ہے با اکہ خفیقہ ا زنر کی طرف سے ہو٣‏ ہے رد کی طرف سے کیں۔ تو سوال ہے ہے 
کہ اس کے پارے میں گم شرع تکیاے؟ 
جو ۶ت عم میت ے لے نی ہے بک می کسی انان کے پیا ہوتے کے ایی و نکیا ہا ہے۔ سے کے باپ 
کے لیے عم شریعت بہ س کہ وہ ےکی طرف سے دوبکرے اور پت ی کی طرف سے ای ک برا عقیقہ کے طور پر ذ کرے اور 
ار وال رک مالی عال تکنردر ہو فو دہ ےکی طرف سے بھی ایک برا ذ کر سکم ہے۔ 

خقیقہ کا جافدر ‏ ےکی) پیر اتش کے سانویں دن ذ کیا جائے' اسے ورک یکھایا جاے“ صرت بھ یکیا جائئ اور پریے بھی 
دا جاۓ اور اس میں بھ یکو حرح ہی ںکہ دعوت خقیقہ میس رشت واروں اور پڑوسیو لکو بج وکیاجائے۔ علاء فریاتے ہیں 
کہ ار ساقذسی ون (خحفیقہکرن) کن نہ ہو تو چودعویں دن اور ار چودعویں ون بھی کن نہ ہو تو اکیسویں دن اور اگر 
آکیسویں ون بھی گن نہ ہو نے رحب چا عقیق کر لے۔ 

می کی طرف ے خفیقہ نہیں بللہ مغفرت اور رہم تکی دعاکی جاٹی س کہ ممیت کے لے دعاکرنا رور اور از مد 
مفید ہے پں ا کی طرف سے صدقہ بھ یکی ہا کک ہے یا وو رگتیں پا ھکر یا قرآن بجی کی تاد تک رکے میت کے لے 
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کتاب المناسک ......... ۶نیقہ اور ادکام مولور 


ل اب کی مت ےکی ہ2ۃ انر خی یت سے مم اراق مب سے اش چ 


رسول اللہ ڑم نے ا یکی طرف راجنمائی فرائی ے۔ © 
.۔۔ .ہس ھچ این میں کک 


یق ہکو یں دن ے و کرم خزاف سنت سے 


جس وس سے وقت ا یکی عمرڈیڑھ سال گی کیا یہ یق ج ہے کیام 
ت میس اپے والدین کے لیے لع ہش موی“ رای فرانھیں؟ 

Ty‏ ب روہ کے بی جو 

سے شوست بر E a‏ 


بست ور یب ہی 


استطاعحعت نہ ہو نو خفیقہ سافط سے 

می استطاعت نہ ہون ےکی وجہ سے اپنے پچوں کا خقیقہ نکر کا و اس کے بارے می ںکیا گم ہے؟ 
اچوی ار آ پک ا یک کی استطاعت یں ن آ پک کوٹ یگمناہ نمی سکب وک ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

3 فاقوا آله ما سپ (التغابن٤٦/٦٥)‏ 

”سو جہاں کک ہو کے“ الٹر ے ڈرو“ 
یر را: 

ل لا کلف اللہ تسا للا وسمها) (لبئر٢/٦۲۸)‏ 

”اش کی سکو ا کی طاقت ے زیادہ لف ض رچ“ 
اور ی ی نے فربایا: 


ذا ذا آمرنکم بار فأتوا منه ما اسْنمْتُما(صحیح البخاري» الاعتصام بالکتاب والسنةء ہاب الاقتداء 
بسنن رسول الله پٹ ح ۷۷۸۸۰ وصحیح مسلم الحج› باب فرض الحج مرة فى في العمرء ۶ عح TY:‏ 





وو 


-۰ 


0 میت کی طرف سے شل غاز ج امتا کر بإ ایصال واب کی نیت سے قرآن بی رک لاو تکرنا قرآن و عدبی ٹک لی واج 
ول سے اس کا جواز یں مت یہ اک خود مفتی علیہ ال رص کی کلام سے ہے تر ہو ہے اور بی موف جخ الاسلام این تھے ہلگ 
سے قول سے تفصیل سے لے کے ”الا ختیارات العلمیة ص:54" و احکام الجنائز س :213 صرف میت کے لے وعاکرنا ہی رسول 
الد ڑا ا سے مات ہے بھی اک ہکتاب و ست کے عام دلائل سے عابت ہے اور بی انل ہے حر الد ہریرہ ر سے روامت 
ےکم رسول اللہ یٹم نے فرایا: : جب الان فوت موا ے فو اس کے اعمال کا سلسلہ شح ہو اتآ سے مرف ؟ من یں (الصال 
ٹڈ اب ک باعث شق ہیں)() (زندگی ب سکیا ہوا) صرت چاریے (۲) عم جس سے بعد می فائدہ اٹایا جاے۔ (۳) یا تیک اول رکی رعا 


صحیح عسلمٴ حدیث: 423 
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کتاب المناسک .......... ٢ظ‏ اور ا مولوو 


ومسند أحمد: ١۰١۸/۲‏ واللفظ له) 
”جب میں یں کو عم دوں نے مقدور برای کی اطاعت بالاو. ' 
ج بکوئی انسان بچو ںکی ولاوت کے وقت نقی ہو و اس پر عقیقہ لازم ٹنیس ہ ےکیوکمہ دہ عابت ہے اور زکی صورت میں 
حبادات سافط ہو مان ہیں۔ 


سے این یں 





تل ازوتت گر جانے داس ےک تہ 
تل از وقت ساقط ہو جانے وال ایا پچ جس کے بارے میس ہہ وال م کہ وہ بچ س کہ کی ”کیا اس کیت کیا 
جائے؟ وہ بے جو انی ولارت کے چند دن بعد فوت ہو جاۓ اور ای کی زندگی میں اس کا خقیقہ ن ہکیاگیا ہو “کیا ب راز وفات 
یق کیا جاے کیا جج ےکی ولات پر جب ایک پا رو اہ ا صف یا برا سا لگزر جاۓ یا دہ بڑا ہو جاے اور ا کا خقیقہ کیا 
گیا ہو وکیا اس کا بھی خقی کیا جا ؟ 
جوا رور قرا کا قول س ہک تیت فعا کیرک سلمان بن عام رس ردایت س کہ ب یکریم لا نے فرھا: 





تچ غلم عقيقة عَقیقَة فَأحرِيفوا عله دما وأميطرا عله الأدٰی)(صحیح البخاري» العقیقةء باب 
إماطة الأذی عن اس في العقيقةء ح: ۵٤۷۲‏ ومسند أحمد:٤/۱۸‏ وسٹنن أبي داود: ح:۲۸۳۹ وجامع 


الترمذي» ح: ٠١۱۵‏ وسنن النساثي» ح ٤۲۱۹:‏ وسنن ابن ماجه» ح:٣٣۳۱)‏ 
کے کے مات خفیقہ ہے لزا ا سکی طرف سے خون با اور ای سے ایا ءکو وو رکرو_'' 
ای رح جن بن رہ سے ددایت کہ ئ یکریم کم نے فرمیا: 
5 غلم رین بتقیقیوء تبح عله يوم سابع وَيُحْلَی وَیسگی۷(سن أي داودء الضحایا۔ 
باب في اما ج (TATA:‏ 
”رپچ اپ یق کے ماک گرد ے؟ طرفٹ) سے اوی دن ذ کیا جا“ اس کا مر مون ڑا جائۓ 
اور اس کانام رکھا جاے_'' 
ee‏ را : 
حب مک ن شك عن ولیہ فيفل عَنٍ الم شاتان مُکافتانِ وَعَنِ الْجَارَة 
۱ 07 أبي داود» الضحاياء باب في العقيقةء ح:١٤۲۸‏ وسنن النسائي» ح:۷١٤‏ ومسند 
أحمد: ۲/ ۱۸۲ واللفظ له) 
”جو خی اچ کی طرف سے خفی کر چاے و دہکرے۔ ےکی طرف سے ایک کے ددیکرے اور ہگی 
کی طرف سے ایک برا حکرے۔' 
ساقط ہو جانے دالے ےکی طرف سے یق یں ہے خواہ ہہ دانع ہو گا م رک دہ چ ہے با گی جب کہ وہ روح 
سے مل ساقط ہو جا ےکی وکنہ اسے بی یا مولو ہیں سکتتے۔ خقیقہ ولات کے ساتق یں و نکیا جائے۔ 
جب بچ زندہ پیدرا ہو لن دہ میں دن سے پل فوت ہو جا و ای کی طرف سے بھی ساتوییں دن خقیق کر مسون 
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کتاب المناسک ......... ختیقہ اور احکام مولور 


ج کے ےرت TIT‏ مت 
کریم ملا نے اس کے لیے سقزیں دن الین ہیاے۔ 

الہ اور فقما مکی ایک بقاعت کا نہب ہے س کہ ساققویں دن کے بعد بھی یت کیا جائۓ خواہ ایک مین یا ایک سال یا 
ولاوت کے بعد اس سے کی زیادہ ید تگزر بی ہوک وہ احادییث کے موم سے بی معلوم ہو ہے کہ امام تھی نے ضرت 
انس خر سے روابی کیا کہ یکرم پا نے ابناخقریقہ بعت کے بح رکا تیا اور زیادہ اعا کی ای یں ہے۔ 


س فو کی 
وقت سے پیل ھکر جانے وانے اام ےک یہ 


| سول ] کیادتت سے پک ھکر جانے والے درج ذیل اتام چوں کا تی کرم لازم ہے یا نہیں : 

0 ج عل کے تن ر نکم چا ماہ بح رگ رگیا۔ 

۳ جو عل کے تن ماہ سر دن بح دگ رگیا۔ 

۳ جو بن کل کے صرف رد ما یع گ رگیا۔ 

ہے تیوں جن لڑکے تے او رکیا ہے تنوں روز قیامت میرے بے شار ہوں گے ' قیامت کے ون اشن کے ونت ا نکی ر 

کیاہوگی؟ 
وت سے پک گر جانے والے باتمام سے کا خقیقہ سنت چ“ ج بک اسقاط ر رو کے بعد ہو تن مل کے چار 
اہ بعد استقاط ہوا ہو انرا سوال میں کور ساقط ہونے دالے کیوں کا عقیقہ نیس ہے۔ شروں سے اٹھائے جانے کے وقت ان 
کی رکیا م وی“ اس کا کم اللہ ب یکو ہے اور ہے سوال بھی بے معنی ہے اور آ دی کے اسلا مکی لی یہ س کہ بے کن کاموں 


کو تر کک روے۔ 
فو یھی سے 


ان دونوں بیو ں کا تیت تب ے ْ 


میری یوی نے دس سال پل دو جڑواں بیو کو جم ویا تا ج بک حم کو ابھی چے اہ ہی ہوئے سے من وہ 
پیر ائشی کے بعد پل دن بی وت ہو کے تے' ا ن کا تام بھی رکھ وا گیا تھا وکیا ان کا خقیقہ ہار ے؟ 
ان کا خقیقہ تب ہے' ان میس سے برای کی طرف سے دو دو ابی بے فن کے جانھیں “ ج کی قرا جار مو 
کی کہ اعادییث کے عموم کا ہیی فقاضاے شلا ا کر زکعبیہ سے روات ےکہ ن یکریم یکم نے فرمایا: 
عن غلم شاتان» وَعَنِ الْجَاریَة شافا(سنن أبي داود» الضحایاء باب في العقيقة» ح:۲۸۳۵ء 
۸۳ وجامع الترملي» ح: ۱٥١٢‏ وسنن النسائي؛ ح: ٤٤٢٦ء ٤۲۲۳‏ وسنن ابن ماجه» ح ۳۱٣۲:‏ وسند 


)٤۲۲ /٦:دمحا‎ 


3 الست انکری: 301,7 
گر دی ا سے کی ع و مشر وکات پر مدن د اق ای مک 
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کتاب المناسک ......... یی اور ا<کام مولور 





یلک ےکی طرف سے د وکریاں اور لڑک یکی طرف سے ایک جکری (کا عقیقہکیاجاۓ)۔" 
ای بات میس آ پک انقیار کہ آپ جانوروں کے تام یا بج ھگوش کو صدق ہکر دہیں یاکھانا اکر اعزہ د اتقارب' 
ڈو ہیوں' روتوں اور قراء 1 وو کم دیں۔ 
ت این باز ےت 


یش عو رتڑں شس جو ہے رواج س ےکہ جب ا یکسی لی کے پال بپچہ پدا مو سے نے وہ اس فو ولو سی کو کے 

تم بور فہ دیق یں کا روا کیکوئی شری اصل بھی ے؟ 

ولارت کے وقت مولو رکو پریے دی می ںکوگی حرج خی سکی وککہ اصول ہے کہ پریے تام معاللات میں علال ے " 

الآ کہ ا یکی عم تک یکول رمل ہو . جب عرف دعادت پہ س کہ ےکی ولادت پر اعزہ د ا قارب پریے سے ہیں ڈو ال 

می سکوگئی مرح ی ں کی وہ يہ تبات کے طور پر نہیں با کش عرف وعادت کے طور بے کیا ہا ے۔ 
چون تھی ا 


ٹچ انام رک کے لے انشاع 


E E‏ رو سییوں اور دوستو ں جاع چائز ے یا اس ال کو پر عت ودکفرقرار ریا جا گا؟ 
وبا ہج ما :ام کے کے لے ا یکریم ی کی سنت نس ہے اور ضہ آپ کے عمد میں کا کرام میں س ےکی 
ایا ج اسے سنت کی ھک رکرے فو وہ دین میس ایگ ایک جات ایا رک ر ہے جو اس میں سے نیس ہے۔ لذا ہے 
رم پر گت اور مررود قرار پان ےگ یکیوکلہ رسول الد م نے راا ے: 

«مَنْ آحدث في مرت هذا ما ليس مله فهر ردّا(صحيح البخاري» الصلحء باب إا اصطلحوا . 

على صلح جور ... الخ؛ ح:۹۷٦۲‏ وصحيح مسلم» الأقضية » باب نقض الأحکام الباطلةء ح:۱۷۱۸) 

”جو جس بعارے اس دین م سکوئی ایی اجا رکرے جو اس میں تہ ہو وہ مررورے۔“ 

جن د ےکر رار نیس دیاجاسکیا۔ سپ سی سو و سے تی 

مجھاجاۓ وکیل مح شہیں۔ یکر ملا سے مہ حابت کہ ساقیں دن خقیقکرنا اور سکام رکنامشروع ے۔ © 


جص اوق ا سے 


) سنن ابی داود' الاضاحی' باب فی العقيقة' حديث : 2837 ۔ 2838 و جامع ترمذی' حدیث :1522 و سنن ابی ماجه؛ حدیث: 3165 و 


سنن نسائی“حدیث :4225 و سند احمد' 12.8/5۔ 
C2 2‏ 
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کتاب البیوع........ تریر و فروضت کے مال 





ړو فروخت کے مہا تل 


ما اور سووی معاطات . 


ما الجخ عبدالعزی: بن باز رہ الد سے سوال بو چھاگمیاککہ ار جن یکی ایک بو ری کی تقر تمت یغ ایک سو ریال ہو و 
کیا ا سکی ادہار یغ ایک سو پچاس ریال میس تع جائ ے؟ نو آپ نے اس کا صب ذیل جواب دیا: 

اس معاللہ ی سکوئی مرج نی سکیوکنہ قز ادر ادھا رکی کی یس فر ہے اور اس طرح کان دین یش ملا نکرتے چ 
آے ہیں ل گویا ان کااس کے جوا ہے اماع ہے اور ان ایل مکی رائے شا ہے جنوں نے ادھا رکی صورت میں زار 
قب تکو اجات اور سود قرار دیا ے۔ ہے قول بلا رل ہے اور ہے قطعاسود نیس س کی وتک تج نے جب اپنا عورا ایک مقررہ 
مرت کے اوھار بر چان دہ ادہار پر ای لیے راضی موا کہ زیادہ تمت سے فاکرہ اٹھا گے اور خریرار اس لیے رای ہوا 
وہ اسے تمت اداکرنے میں ملت م گی ے اور اے فقر تمت اداکرنے پر بور یں کیاکی اوی رونوں ہی نے اس 
معاللہ میس اح اٹھیا سے اور یکریم سام سے حابت سے جو اس محالمہ کے جواز پر ولال کناں ہے۔ خا آپ نے عبر التہ 
بن ترو بن عاس بھی کو عم ویا تھاکمہ وہ نگ کی تار ی کا اما مکریں نے خضرت عبداللہ وو اونؤں کے بد لے ایک او 
اوھار رید ل اکر تے۔ ^ اور بچھ رین دی نکی صورت حب ولل ار شاد باری تفای کے عموم می بھی داشل ہے : 

اھا اریت ٤میا‏ پ5 دایم رتا اک آکل کک کاک بوه (ہترہہ ۲۸۲) 

”مومتو! جب تم آپیں می کسی میعاد کے لیے قرض کا محال ہکرنے لو ےا یکو کے لیاکرو۔'' 

ہے معللہ رض کے ان محالمات میں سے سے جو مائ اور آیت مرکورہ می رافل ہیں۔ معال کی ہے صورت بخ مکی 
جنس سے کہ نس میں باح دانے یا ور ایی اشیاء جن می بن کم ی ہے ایی تست کے مات یا ج جو نق کی 
صورت میں اوہار ےکم ہوگی ے لیکن اس میں تم تک جلد اداکر دا جانا ہے مان یری موئ کو ایک برت کے بعد 
اداکیاجا] ےگویا ہے صورت اس کے باککل ب ری ہے نجس کے بارے میں آپ نے سوا لکیاے اور ہے صورت پل جماع 
جائتڑے اور ہے صورت معنوی طور پر ادھار جب یکی طرح ہے اور بی سل مکی طرح ا کی ضردرت بھی شی آل رک ہے۔ 
وع سل مکی صورت میس تمت می اضانہ بھی اس طرح سے جس طح ادہار نکی صورت میں یت میس اضافہ ہے اور اس 
اضانے کا -بب بی کم کی صورت میں فروخت شدہ چ ڑکو دی میس کار اور ادھار جع می تمت کے اداکرنے میس ارچ 
یہ جن یکی بوری وغ کے خریدا رکا متقصور یع اور ا سکی تمت سے نح اٹھاا ہو کش اس سورے سے ئح ٹا مقصود 
تہ ہو. محال ہکی اس صور تکو ”تور“ اور حش عام الناس ”وعرہ کے نام سے موسو مکمرتے ہیں۔ علا ‏ کا اس کے جواز 


ژ0 سنن ابی داود' البی و غ' باب فى ال رخصة' حدیث : 3357 
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کتاب البیوع ....... خر و زوت ے سای 
ش اخلاف ے۔ کے سر ا و 
خریداری سے اور فروخت شد ہ سامان ایک الیا واسطہ سے جو پزات کور متقصود نہیں ہے اور دو سرا قول ہے س کہ ہے معاللے 
جا کوک ا کی عماجت و ضرورت یڑ آل رق ے' ہر ضرورت من رکو اخ رسود کے رٹ وین والا ہیں مل سلتا اور 
رہہ صورت ار شار باری تال : 

وأحل ال الیم (البقرة۲/ ۲۷۵) 

”اور الد تال نے سور ےکو لال رار داے 
نی ارشاد باری تحال ے: 

اھ الیک اموا ادام کین ال کی مکی مکی اڪ سب (البقرۃ۲/ ۲۸۲) 

”مومتو! جب تم آییں کی میعاد کے لے رض کا معالل ہکرنے ا سک وآ اکرو“ 
کے عموم می داشل ہے۔ 

شری اسول ےس ہک تام للا علال ہیں الاک کسی مدال ےکی حم یک یکوئی رل موچوو ہو اور ال معایلہ کے 
پارے میس تی ںکوکی ایی شری ومیل معلوم نہیں یں سے ہہ ام قرار پان ہو جن لوکوں نے اس کے ممنوع یا روہ ہونے 
کی ہے علت میا نکی ےکہ اس سے قصوو نتر ی کی کے بی ہوکی ہے او ےکوی ای علت ٹنیس ہے جو حرمت یاکرابہ تکی 
موجب م وکوک اکٹروڈشتزمعاللات میں با جروں کا صو رکم زق زی کے سا زیادہ نکی کا تصول بی ہو ے اور روخ تکیا 
جانے والا سامان بی اس ساسلہ میس واسطہ ہو سے اور ہے عقر کج صرف اس صورت میس نوع سے جب تع اور راء کا 
تعلق ستلہ می کی طرح ایک بی خض سے م وکہ اسے سود کے لے حیلہ بنا جا ے اور ای کی صورت ہے موت ب کہ 
ات u‏ کی وو سرے سے (اوصار تمت ب) ساان یر ے اور پھر ا یکو ونی سامان اس (ادار پر خریدی موی تمت) 
سے کم( تا تمت ب بی دے جو اس نے اسے اداکرٹی ہو ہے صورت شرا ممنوع س ےکیوکلہ ے سود کا ایگ خی سے اور 
اسے ی بع عی ہکم جا سے اور عقرت عائشہ 9 اور این عم ٹپل سے موی حریٹ ا کی مان تکی ولل ہے. لین 
ہے ست فذرقی جے بض لوگ ”وع“ کے نام سے بھی موسوم کے ہیں ہے پالیگل ایک وو سرا معالطہ ہے جو تب عیب کی بلس 
سے نہیں کوک اس میس و خریدار نے ایک خض سے سودا ایک مدت کے ادصاد پر تیدا ہے ادد ب کی دو سر ےکو 
قز تیچ دا ےکوکمہ اسے نتر ی کی ضرورت ہے اور ظاہر ےک ہے مو وکاحیلہ نہیں ہ کوک اس میس مشتری اور باح الگ 
الک ہیں کن اکشرلوگو ںکو چوک اس ستل میس شریجت کے فقاضا کا م نہیں ہوا اس لیے چیھ لوک تو ایا وداج ہے ہیں 
جو ان کے پاس موجودبی نیس ہو اور سوراکرے کے بعد تحریدتے اور پچھراے تخریدار کے ہر ہک رے ہیں او رن 4 
کر اسے پائ کی کہ ہی بر تن ری قضہ میں لے !خر فروشتکر وین ہیں اور ہے دونوں صورتیں اچائ یں کی وتک نہ یکریم 
یم نے کم بین حزام یٹ سے فرای تھ: 


لا تبع م لس عك ا(سنن بي فل البیوعء باب في الرجل بیع ما لیس نله » (Fo:‏ 





ژ0 سنن ابی داود' الأجارة' باب النهى عن العيدة' حديث :3462 


ن0 لم أجده 
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کتاب البیوع ....... 7ر ر فروخت ے سال 


”جو بے زتممارے پاس موجور ی نہ ہو لو اے ہہ کو" 
ٹیز بی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہے بھی فرایا ہے : 

ل حل کات وبع“ رلا بم لیگ ما یں كاسنن آ بی ہی داودے البيوع؛ باب في الرجل یع . 
مالیس نله » :96( 

”لف دب علال نیس اوہ اس چک مع بھی علال یں ہے جو تمارے پاس موجودی تہ ہو“ 

آپ نے ہے بھی فرایا ے: 

«مَنِ اشترزی طعاما فلا بخ حى ريصح البخاری: الیرع: باب الكل على ایام 
والمعطي؛ > ج ۲۹۲٢‏ وصحیح معن البیوعء باب بطلان بیع المبیع قبل القبضء ح. ٣٥٢١١ «loo;‏ 


واللفظ له) 
”ج سکھان ےک یکول نز خریدے و دہ اس دقت تک نہ ہچ جب تک اسے مل طور پر اپنے ت میں نہ 
ےی ےر 


این راڈ ییا نکرتے ہہ ںکہ ہ مکھانے کی اشیاء اکل (اٹرازے) سے خیداکرتے تے ‏ و رسول اش م مار ی 
طرف تاد گج دی جو ہیں م کرت کہ تم انیس اس دقت کک نہ ہیں حب کک ہم ا نکو انی جگوں بر مل نکر 
وت 
بی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے بھی عابت سے : 


دی أَنْ تاع الم حَیْثُ ا اع حتی يَخ تھا الجا إلى رِحَالِهما(سنن أبي دارد اليوع» 
باب في بیع الطعام قبل أن وص 


”اپ نے اس بات سے منع فرایاکہ سا نکو وہاں تپا جاۓ جماں تخرد ایا ہو“ کہ ج اسے انی جکموں پر 
اوا 
ان اور ان کے تم حن وکر اعادیث سے ایک طالب جن کے لیے بے بات دا ہو جاتی ہ ہک ہی مسلمان کے بی بے 
جائ ی ںکہ و کسی اے سود ےکو یچ جو ا یکی کیت میس نہ ہو اور بچھراسے خورتی خربید لے بک واہنب ہے س کہ اس 
کی کو مخ رکرے من ی رکر لے اسے انی کیت میس ے۔ ان اعادیث سے بی بھی داع ہوم کہ بت سے لوگ 
عو ےکرتے ہی ں کہ سود ےکو بک بک ی پچ سی ہیں اور اسے اتی کل با ازرم تخل می ںکرتے تر بی چا یں“ 


7 لے :- 7 
کا کے نکی ی کے سای ار وا اورڈ زع وی طائے مرن در ا اوائی کے 


خرالی ادر برای کے علادہ اور بھی بہت سے بھیاتک اجام ہیں" یکول تال سے سو او رکو میں چا ماشہ ای سے 
اپنے لے اور تام مسلمانوں کے لیے ہے دعاکرتے ہی ںںکہ وہ یں شریعت پر لے کی وناق عطا ففریاے اور ای کی تاشت 


کرتے سے جچاۓ۔ 


© صحیح بخاری' البیوغ' باب من رأى إذا اشترى؛ طعاما جزافاً..... الخ' حدیث : 2137 
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کتاب البیوع ......... خریر و فروضشتد ے ماگل 





وہ اضاقہ شس کے اتم محال سودی ہو جانا ے اس سے مراد وہ اضانہ سے جو بر تہگمزرتنے کے بعد رض رغ والے 
کو اداکیا ہا ے الہ وہ مقرو کو ہک عرصہ کے لیے مزید ملت دے دے جی یاک زیا جاہلیت میں رسٹور تیک لوگ 
مقروض ےک ےک یا نو قرض اواکرو اور یا ب ہیں رض کی اسل آم سے زیادہ ویتا ہوک اعلام نے اس سے عکیا اور 
اللہ تعالی نے اس کے لے ہے کم ازل فرایا: 
لے ان کات دو عرق فََظره إل مسر € (البقرة۲/ ۲۸۰) 
”اور اگر قروض تنگ رست ہو ت2 (اے )کشا کے مال ہونے تک) ملت رو“ 
علاء کا ہماع ےکلہ اس طح کا اضافہ اور ہروہ محاطہ جو اس طرح کے اضاس کو عطال قرار ری کا وسیلہ بے“ 7ام 
ے خلا ا رول رض سے والا مقروض سے ہہ کک ہے ہنی یکو اور سامان بے سے اوحار خرید لو ادر یمر کے قز اکر 
بھ سے جو تمت ماص کرو اس سے مرا قرض اداکر دو تو ہے محاللہ ایک کم مکھلا حیلہ ہے بے اس سو رکو لال قرار رپے 
کے لے انقیا رکیاگیا ہے بس کے ززانہہ جاہلیت کے لوگ عادبی تھے“ لیکن ربق کار میس تھوڑی ی تب ر یکر یگئی ے۔ انا 
واجب ہہ س ےک اسے اکل تر کر کے اس سے اجا بکیا جا اور تنک وست مقرو کو ”ملت دی جاتے کہ الد 
تھا اس کے لیے آسائی پیا را سے ای طس نک رست مفروض پر بھی ہے واجتب کہ وہ اللہ تخا سے ڈرے اور 
ای جائز اسباب ایا رکرے ہن سے وہ اپنے قر کو اراکرے اور قر ویج والوں کے قو یکو ار اکر گے۔ اکر دہ 
سست کرے جو اداکرتنے کے لیے اسبلب و وسال عاص لکرنے کے لیے حت کر فو وہ ایل ح ہے مکرنے والا 
اور خیام تکرنے والا ہو گا اور ہے اس دولت مند کے کم میں ہو گا جو قرض کی اوا میس ال ٹول سے کام لیا ہو اور اس 
ساسلہ میں رسول الد ییک ار شماد ہے ے : 
«مَطل الْخِنیٌ طلم( صح لنغاری: الانطراضص؛ باب مطل الع ظلمء ع۲١٠١۲‏ رصحیح ملم 
المساقاۃء باب تحريم مطل العني؛ :1016( 
”رول مندکا ال عو لک م چ » 


نی زآپ نے ہے بھی فرایا ہے : 
ال الواجد يحل عرضه وعقوبتة» (سنن أبي دارد» القضاءء باب في الدين هل يحبس به» 
A:‏ 
جس شس کے ای ال موجور ہو اور وہ ثال مو کرے فو ای کی بے عزگ یکنا اور اے ڑا ریا علال 
کے 


یکگوں اور ۶ض تاجروں کا ہے معاطہ بھی سودی سے جو رض و ےکر زیادہ وصو کے ہیں با تو مطات با ہرسال ایک 
معلوم شرح کے حاب سے پل کی ال مہ ب کہ دہ اس شرط پر ایک ہار تر د ےک (مفروصش) اس (الیک جار کے 
جا ایک زار ایک سو وای لوٹاۓ گایا اس ےک یا دوکان میس چک دے گایا الیک معلوم یرت کک کے لیے اسے ایی گاڑی 
ا سواری ورو دے گا۔ اور ددسر ےکی مال ہے س کہ دہ رض بک موی رتم کے مقاللہ س ہرسال یا براه معلوم شح 
کے صاب سے ماح (سوو) اواکرے گا خواہ اس نے ىہ رم اسے قر کے نام سے دی ہو یا مات کے نام سے کوک جب 
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کتاب البیوع خریر و فروخت کے سای‎ 


دہ اسے اپنے مصحرف میں لانے کے بی مات کے ہام سے لے گان یہ بھی قرش ہکا ہس کا دہ ضا ہے۔ 722۳ا 
اس کے سوا او رکوک صورت جائز خی سکہ دہ اور ہیک یا ماج اس بات پر شن ہو بائ ںکہ دہ اس ما لکو مضاریت کے لیے 
استعا لکرے گا اور انع ک نیک معلوم و متروف حصہ ایک کے لے اور با دوسرے کے لے ہگ وس یکو ” قرا بھی 
کے ہیں اور بے بلاغ جائز س ےکیوکمہ وہ دوٹوں نعو نقصان میں شریک ہیں۔ اس معاہرہ مس لیا مریابہ در یقت مالل 
کے پا میں ابات ہو ہکہ اگ رکسی افراط و تفرییا کے لخر فف ہو جا نے دہ اس کاضامن نیس ے اور اسے اپ نے کم 
کے عوض اٹ کا صرف اتا ہی معلوم حصہ متا ہے جو معابدہ میں سے ےکر لیاکیاہو۔ اس تخصیل سے شرری معاللہ اور ووی 
معاللہ یش فرقی وا ہو جا ہے۔ 





ہے ھچ این از 


ضطوں ر ارعار ع 


نظ دکی ہجاۓ اکر ادھار اور شطو ں کی صورت میں ہون کی وج سے تمت زیادہ ہو ف اس کے پارے می ںکیا گم 
سے؟ 

جوب رت معلوم تک ب جائ ے بش ریہ وہ مع شرائا بر تل ہو ای طرح تمت بلاقساط اداکرنے میں بھ یکو 
یح یں بش رطیلہ قاط مروف اور برت معلوم ہو“ ا رشاو ار تفال ے : 


پر سر ازع حر صر سر لر ضرم ۴ 


اھا الد امیا انم بين ال کل مکی تَا سڪ (البقرة۲/ ۲۸۲) 
”مومتو! جب تم آہں ںکسی میعاد مین کے لیے رض کا محال ہک نے لو تو ا یکو لے لاکرو۔ “ 
ار یکرم نے اا ہے 
م سلف في شيٰءِ يلف في کیل عْلوم وَوَرْنِ لوم إلى جل علوم (صحح 
الببخاري» السلم» ہاب السلم في وزن معلوم) ح: ب٤٢۲‏ وصحیح سمل المساقاة باب السلم 
Ni‏ 
ہوم کسی چک عار کر پائ ات پان ہی ےکہ معلوم اپ“ معلوم وزن اور معلوم رت کے لے ع 
گے“ 
ای طرح ” ہیں“ یس موجور بربرہ کے قم © سے بھی اس کا جواز معلوم ہو کہ انموں نے اپنے کک سے 
اپنے آ پکو نو اوہ برای شرط بے نخریداکہ دہ رسال ایک اوقیہ اداھر ےکی اور ہے شطوں ب یکی زع سے لیکن ب یکریم مم 
نے اس سے مع نہیں فرماپا بلہ سے برقرار رئے وبا اور اس اعختبار سے اس می ںکوگی فرقی یں ؟ ارسار اداکی جاتے دا ی 
تمت نظ بت کے برابر ہو یا تکی وچ سے اس سے زیادہ ہو۔ واللہ و التونقی 
سس چ۳ این از 


© صحيح بخاری' المکاتب' ہاب استعانة المكاتب ۔۔۔ الخ' حدیث :2563 و صحیح مسلمٴ العتق' حدیث :1504 
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کتاب البیوع........ خریر و فزوخت کے سائل 


ادھار اور ساما نکو تہ میں لیے سے لے بے 


جب انسمان کے پا ںکوئی سامان شلا داتے یا یی یا تل یا موی ہو بن سکی قز تست ایک سو ریا ہو اور وہ اے 
ایک محددد رت کے ارھار پر ج وکہ مو ایک سال موی ے ایک سو یں دیال پر ٹیچ دے ٹوکیا یہ جار چ ج بکہ تخیدار 
ہسااوتات ایک سال یا دوسا لگزرنے بر بھی تیت ادا خی ںکر؟ 
ای طح مترو سور یا دوکان سے ایک بت خرید بے وکیا وہ اسے کے اور وصو لکرنے کے بعر ای کد ت کے 
ا ضرو ری ےکہ وہ اسے اسے قحضہ میں ےک رکسی وو ری بر خفل بھ یکرے؟ فو عطا فر اکر ڈاب حاص لکریں! 
) انان ے لے بی جائز س کہ دہ کھوانے کی اشمیاء اکوگی اور ابا برت معلوم کے ارھار ے بے خواہ دہ تم کے 
کرت سے یں علوست  e‏ 
ذل ار شاد باری تعالی کے موم کا قاضا ج : 
إن امن عض کم مض ليود الى اود ین مته وسن ا ر (البقرة۲/ ۲۸۳) 
”اور اگ رکوئ یک یکو این کے و ات دا رکو چاہ کہ صاحب امام ت کی امانت اد اکر رے اور الہ سے چو ای 
4 بروررگار سے ڈرے۔“ 
اور رسول اللہ ڑل سے خابت کہ آپ نے فرمایا سے : 
2 اعد آل الاس پُریڈ أَدَامَمَا ادى الله عله وص أَعَدذ یرید فما أله 





9 الله۷)(صحیح البخاري» الاستقراض» باب من أخذ أموال الناس ... الخ ح:۲۳۸۷) 
چو خصس لوگوں کے اموال نے اور انیس اداکرتے کا ارادہ بھی رتا ہو ت اللہ تال اس کے لے اداکرنے 
کے اسباب مسا فرا وتا سے اور جو لوگوں کے اموال نے اور نہیں تی فکرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تھی 
اسے ضا ررتاے۔" 
اور ج بکوگی انا کی سور یا وکن س ےکوی سالا خریرے اور کک مگ نکر اسے دے دے ل تر ی ( نیرا کے 
ے اسے ای مہ بنا مات ٹیس بللہ ضردری س کہ اسے اپنے تق میں لے ےک کی دو ری جر کے یوک انام 
اھ سر نے حضرت عم بن تزا مکی ردایت بیان فرمالئی س کہ میس نے عم سکیا یا رسول اللہ !میس بے اشیاء تیر ہوں“ 
ان یکون کی صورت علال اد کون کی تام ہے؟ آپ نے راا : 
«إذا اٹ عا فا بع خی تقضہ (مسند أحمد:۳/ )٥٤٤‏ 
”جب تم سورا تردق از اس وت جن د نہ یو جب تک اپنے تہ میں شہ ے لو“ 
ای e‏ زین اب تکی اس ردابی تکو میا نکیا ے : 
«تهى أن تاع السَلم حَيْثُ تناع حَقٌی يَحُوزها اجار إلى رحَالهم» (سنن أبي داودہ اليوع» 
باب في بيع الطعام قبل أن بستوفی؛ ح:۹۹٣۳)‏ 
معن یکریم مزا نے مع فرایا س کہ سودےکو وہاں ییا جا ہماں سے اسے تیدا مو“ اور ہے اس وقت تک 
جائز ہیں ججب کک جر ساا نکو ایی جہوں بر تھی کرش“ 
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کتاب البیو ع ......... تیر و فروخت ے سال 

ادر ایام ام اور ہے O‏ ہت 
«إذا بعت تَ طَعَامًّا قل تب تبعه حى تستوفية(صحيح مسلمء باب بطلان بیع المبیع قبل القبض؛ 
:10۲۹( 
”حب تم غلہ یروآ اسے اس وفت تک نہ کیو جب کک ا کو اپے قضہ میس دہ نے لو۔' 

مل مکی روات میں مہ الفاط بھی ہیں : 
امن ابتاع طعَامًا فلا يبع حت یتال (صحیح مسلمء البیوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض؛ 
(10۲A «1010:‏ 
ہو فص غلہ خریرے وداسے اس وقت کک نہ یچچ جب کک اسے فو کر سے ضہ میں دہ لے ے۔“ 


فو ل س 


ارعار 07 وھ ے سابال 7 زبادہ جت 4 ړا 


میں ج سکینی میس طازم ہوںٴاس سے میں نے زیادہ تمت پر مکان یراس ےکی وکلہ میں ایک کم آملٰ دالا لازم 
ہوں؟ وکیا ہہ وہ سور فو شار دہ ہوگا ے اللد تھا نے حرام قرار را ے؟ 
چواپه یہ وہ سود یں ہے بے اللہ تھالی نے رام قرمار دیا ہے بشر کہ آپ کے معاپر کے سے م کین اس مکا نکی 
الک ہو۔ گر انا نکسی چ رکو ا کی موجورہ تمت سے زیادہ بر اعا ر کی صورت میں خریرے فو اس سکوی مح ہس۔ جج 
الاسلام اہین تیمیہ نے اس کے جواز ہے ملمانوں کا ارماع قل فرایا ہے اور پچھراس یس باح و مضتزی دونوں یی کی حت 
ہے۔ باح کافائدہ یہ س کہ اسے تمت زیادہ ق ہے اور شنری کافائدہ ہے ہےکہ اسے مت اداکرنے کے لیے عملت مل 
جال ے اور ہے سور نہیں س کی وکل سور نو ہے مین اشیاء کے ساےہ خصو ج ج وکہ حخرت عبادہ بن صامت بر سے 
ردک حعدیث میس گرد ہیں ادر دہ ےکہ ب یکرم ڑم نے فراا ہے : 
٢لْنْعَبُ‏ باللْعَبٍِء وَالْفْضَةُ الَیْضّةَء ا بالڑ الس بالشعیر ا بالمرء 
وَالْيلمٌ بالْملح» > مثا يئل سَواءَ سوا 54 بيا (صحیح مسلم» المساقاة؛ باب الصرف 


وبیع الذهب بالورق نقداء ح: )۱٥۸۷‏ 
”موتا سونے کے ات“ چاندی چان دی کے ماھ گند ند م کے مہات “جو جو کے سا کو ر کور کے اتر 
اور مک میک کے اتر ' چا دہ ایک کے برابر برابر اور و ست برست ہموں۔“ 
ان بچھ اشیاء اور جو علت میس ان میس شریک ہوں ( صب اشتلاف علاء) ان میس سور ہے اور جو پچ اپتی ہی جس کے 
مات یی جار ہی مو اس کے لیے وو شریٹیس ہیں۔ (ا) تول والی اشیاء دزن مس اور ناپ دالی اشیاء باپ یل برابر ہوں۔ (۳) 
رین الگ الک ہونے سے پیل قضہ میس لے لی اور اگ رکو چ کی دوسری بس کے ساتھ بی جا ری ہو نو یھر اوی 
ہو شرا نہیں ہے“ لیکن جب اس ےکی ایی چ ڑے سات با جا رہا ہو جو اس کے مہات تلت میس اراک رکھتی ہو 3 پھر 
ضردری س کہ دوٹوں الگ الگ ہونے سے پل اسے اض میں لے لی سکیوکلہ ن یک ریم یکلم نے فرلا ہے : 
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کتاب البیوع ........ یر و فروخت کے سال 





«فإذا المت هذه الأَصْنَاف فبيعوا كيف شمء إذا كان يدا بي (صحم مسل 
المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء ح: )۱٥۸۷‏ 
”جب ہے اصناف لف ہوں فو یم کے چاہو یو ج ب کہ مورا رست پر سمت ہو۔“ 

اور وہ اشیاء جو ان اعناف کے سوا اور علت میں مشترک ہوں تو ان ہیں سوو ہیں سے“ شلا وان او رکیڑوں وترو کی 
کک یکریم میم نے عبدراللر ین رو یا کو اشک کی تیا ری کا عم وی او دہ ایک اونٹ ری ےکہ جب صرقہ کے اونٹ 
نس کے لو دو اوئ- اراکر یں کے مت اور رواوٹ کہ وہ من وے ویں گے“ کن ار سودے میں ورتم آ جامیں اور 
اداکرنے کے لے ور ت کا ی نکیا جا و ہے ام ہ ےکبوککمہ ہے سود ہے۔ ۱ 

ہہ جم این ہیں سے 


ارعارکی صورت میں لٹ سے زاره قت 


ایک آوی اکر نز تمت پر و گنی مس ایک سودا با ہے کن اکر دہ ای سود ےکو قز تمت کے بجاے ابت 
تطوں بر یچ تو وہ اس سے بت زیادہ تمت وصو لک رتاس وکیا ہے زا تد تمت موو غار ہوکی یا اکر تمت کے ل ےکوئی مر 
مقر سے سک بال کے لے پامند یکر واجب سے ج بکہ وہ طوں میں تمت وصو لکر ر ہو؟ 

جب ام رداق ای طرح ہو جیساکہ سوال میں ن کور ہے و اوسا رکی صو رت میں قز سے زیادہ قمت پر سامان بنا 
جائز سے خواہ تمت شطوں میں ارا کی جا ری ہو یا سے شدہ مرت پ کیک مشت ہی اواکر دی جائے۔ کن شرط ہے س کہ وہ 
الگ الک ہونے سے پل و کی م کا خی نک لیس اور اس با تک وبھی سے ےکرک سکہ ہے جع نق وی ىا ارصار! زیادہ س کو 
وصو کر موو یں ہے۔ ششریعت میں ای یکوئی بھی لص ہیں ہے جنس نے مقر کے کہا ادا رکی صورت میں زار تمت 
کی مقدا رکا تی کیا ہو۔ ہاں الب رسول اللہ مز نے اس بات کی ضرور تزغیب دی س کہ کیج و شراء میں اور وصولی اور 
ادا س عالی ترق اور روا وار ی کا جوت ریا چاہج۔ 

.ہے لو شش س 


عار یں یرہ تم تک یکوئی حدعقرر نہیں ہے 


ج بکسی آدبی کے پاس مجن یکی ایک بوری ہو جو نقر تمت پر *۸ ریا لکی ہو کان حب ایک خریدار نے اس سے 
اوهار ب ری نے کا مط کیا و ای نے اسے ایک عو پپچچاس ریال شس بی ۔ سوال ہے ےکہ ادھا رکی صورت میں زیادہ تمت 
وصو ل کر ےک یکوئی مر مقر سے سکی پامندیکی جائے؟ 

نز ہو یا ارعار وووں طرح جاتر ے اور تتوں کے بارے میں اصول ہے س ہکہ ان میں تحدرید یں ہے اہ 
بی نز ہو یا اوسا رکوک اس کا تعلق رسد اور طلب سے ہے کن لوگو ںکو چاہ کہ دہ آلیں می رت دل اور روا دای 
سے کام یں بیع و شرا می عالی طرق اود فراغ د یکو اخقیا رکریں اور محاللات می لوگو ںکی گی اور مشقلات میں جتلاکر 





رن سنن ابی داودٴ البیوع' باب فی الرخصة' حدیث : 3357 
محکم ڈلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب البیوع ....... تیر و فروشت کے ما ل 





دسیے کے موق مکی لاش می نہ رہیں۔ ی ٹیم نے رای ہے : 
حم الله رجا سَمْخًا إذا باع وَإِذًا اشتى)(صحيح البخاري: البيوع» باب السهولة والسماحة 
في الشراء ... الخ» ح:٢۷١۲)‏ 
”ال تعالی اس آدبی پر رتم فریاۓ جو بج و شراء (خرید و فروخت) میں رداداری سے کم لیتاے_“ 

ج بکوئی انان ہے بھائ یکو مشنکل میں جن اکر وغ کے مو کی تلاش میں م وک اس کے پاس ج سامان ہو اس کے 
کسی بحا یکو ا سکی شدید ضرورت ہو اور وہ سلا کی اور کے پاک موجور تہ ہو یا موججود فو ہو لان بے م دکمائی کے لا 
میں ج لوگ ازا میس ای کی تمت بڑھا ریں تو شس مخ کے پاس سامان موجود ہو و اس کے لیے ہہ ام کہ 
ضردرت مندو ںکو ای کی نظ یا ارا ر کی صورت میس شن شل سے زیادہ تمت پر فروخ تکرے> اور جو خض اس طرح 
کے موقع پر موجود ہو تو اسے پاہی کہ عدل و انصاف می برو وے اور گم سے روکے۔ ام مروف اور تی گن ار کے 
اقبار سے جو س نس درجہ پر فائز مو“ ای کے اب سے اس بے مہ مہ داری عائد موت ہے۔ یاد رہے تع د شراء کے 
وق تک موجود مارت بی ورا مل من شل بانج یکرتی ےکی کہ ہریازار اور پہروفت کا ابنا خر رخ دبا سے اور پچھرسامان اور 
طل بک قلت وکت سے بھی قیتوں کین ہو ہے۔ 7 

اویش 


مت اور عال کی يان ضردری ے 


س گاڑ یکی نز تمت دس بزار ہو“ اسے اتطوں کی صورت میں بارہ ڑراد میں نچ کے باارے میں آ پک یکیا 
راے ہے جعیساکہ ارح کل گاڑیو ںکی ہاش گاہوں می ہے ایک عام رواج ے؟ 

حوان ج بکوگی انسا نکی ووسر ےک وگاڑی اکوگی اور چ تز وس برار ادر ادھا رکی صورت مل پارہ مار س نچ اور 
وہ اس عقر ںکسی ایک ممالل تتن نظ یا اوحار تمت پر فن ہو اخ رانک الک ہو جاھیں فو مہ ہے جائ تہ موی کی وکل 
اس صورت میں قبت بول ہے اور نظ یا ارھا رکی تمت پر انفاقی نیس ہے اور اس کے ممنوع ہونے کے لے بہت سے 
علاء نے اس حدیث سے اترا کیا ےک رسول اللہ مزلم نے ایک بج میں دو ہیتوں سے ئح فربایا ے۔ ‏ امام اہ و 
نای نے اے روابی ت کیا اور انام ھی نے اسے ع قرار دیا ہے۔ اور ار دووں ت کے وا نے میلس عقر می الک الگ 
ہونے سے پل هہکسی ایک قمت بحن تمت نتر یا تمت اوہار ہر خن ہو جامیں اور تمت کے ہیں کے بعد الگ ہوں و ت 
جاتز اور کچ ےکی وکمہ اس صورت میں قبت اور عالت معلوم ے۔ وصلى الله علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم۔ 


وی کی 


ج بکوئی شف وو سرے کے پاس آسے اور اس سے اوسھار سامان طل بکرے ٹوکیادوسرے کے لیے مہ جائ ہے 





( جامع ترمذی' البيوع' باب ماجاء فی الٹھی عن بیعتین فی بیعة'ح:12831و سنن نسائی" ج : 4636 
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کتاب البیوع خریر و فروخت کے سای 





کہ وہ پازار سے ساان و سی سس تر صظ سے 7 
کے لے بے جائز س کہ اسے اس بات کاپان کر ےکہ اسے ایک زار کے ہجاتے ایک ہزرار پاچ سو اداکرناہہوں گے او رکیا ہے 
کچ کہ تمت مابانہ شطو ںکی صورت میں اداکی جائۓے؟ او رکیایے جائز ہےکہ خلا دہ اس طرح ک کہ دس نددہ ہیں؟ 
ان سوالوں کا جوا بکئی وجوم سے ہے۔ () معاہرے کا حض سابقنہ انفاقی ہی رسن کی ای ککو اس کاپان یں 
کر بک ان یں سے جو بھی چاسے اس معایرہ سے رجو ںعکر کنا ے۔ فو اس بیاد بر جب رو سرا حص بازار سے الان 
غریدےٴ اسے اپنے قضہ میس لے لے“ پھر مرو کو ت دے اور ہر مقرو اسے اپنے قضہ میس لے ے فو بجی سے“ 
جن مشتڑی کا ارارہ اکر کش ییوں بی کا تصول ہو اور وہ ادھار بر سودا ایک سومیں خری دک رفظ پر باذاد شس سرش تچ دے 
لو ہے سورا جیساکہ حشرت این عیاں اا نے فمایا کہ ہے سورا درجھوں کے اتر درہھوں کا ہے جن کے درمیان ۶ےہ 
ے اور خض ایل علم ے جن میں حضرت رہ عبر العو رہہ بھی ہیں اس ےکروہ قرار دیا ے۔ الف اتاب ضردربی ہے۔ 
اہ دعوت میں تخ قیدالٹہ ہن مھ بین عبدالوہاب ریہ نے اس لہ میں فو رین ہوئے فرمایا ہے : 

نی گر ابت اء خی سے ارھار ہو نو جائز ے بش ریہ مہاںح صحورت میں ہو_'' 

اور ار اس تی ے مقصورححضش وراتم صول ہو من اوا رکی صورت میں ایک سو روپے ی ھکربازار یں قز بر سر 
میس تیچ رے نو علاء کے اہر ٹول کے مطالقی ہہ ا موم اور نوع سے“ اسے ”و ر“ کے ہام سے موسو مکیا جات ے اور 
حطرت عمرین ع ر العزر رر رات ہہ کہ ”تو رق سو دا بعال ے۔* 

(۲) اکل نے جوم ہکھا ےکہ جب سامان میرے پاس آ جا اور میس ایک ہزا رکا معاوضہ بھی لین چاہوں “ وکیاہے ع 
ہ کہ میس اسے پاہن رکرو ںکہ ایک ہار کے کوش ایک ہرار پاچ سو اداکرنابہوں کے؟ اکر اس سے سال کا مقصودییہ سے 
گر ان کے ن ما ا معا کی یں ا ے وع کے کی میا نکیا ا کات وا کے ا کا 
مقصوریہ ‏ کہ بائ اور شتری اس بات بر فن ہوت ہی ںکہ جس سود ےکی تمت ایک جار ہے دہ ایک ہرار بای سمش 
ہو کا اور شتی ایک زار لے لا سے اور بام اسے ایک ہار پاچ سو اداکرتے کاپان رک ر سے “می اس صورت میں سورا 
مرف فرضی ہو ے اور حقیقت می ںکوگی سودا ہو ہی ہیں سے تی یا تخریرا جا را مو فو ىہ بلاک و شب سودے او رکماپ و 
سنت کے ان دلا کی کے عموم مم میس داشخل ے جو سورکی رمت پر ولال تکناں یں ۔ 

)۳( اس میس ک یکول الت سا نام تمت بی ارھار ہو اور اسے خواہ ایک وت میں اداکرناہو یا لف او قات 
س“ ن شطوں کی صورت کہ شل Lob‏ ردو باه بعر ای قط اداکرنا ضردری ہو اور اس ساسلہ میں ال آہت 
وین“ کا وم س کہ اس میں اس با تکی تحدید ٹنیس س کہ مدت ایک ہو یا لف ہوں “لو اس صورت میس پر مکی 
al‏ 

(۴) انان کے لیے ىہ جائز س کہ وہ ک کہ دس پد رہ ہیں ج بکہ اس بات سے اس کا قصور ہے ہ وکہ ٹس چ کی 
نر2 بت دس ے ا سک ادعار ھت ند رہ سے اور اگر اس کا قصور ہے ہوکہ دس ریا لکو پنددہ یال کے کوش بی جا را 
سے و و جائ یں سے اور اس متلہ کے پارے میس پل کو ہو ی سے۔ 
۵ا ایک ملمان کے لیے دوصرے ملان کے ہن مس عم شریعت ہے ےک وہ جب اس سےکوئی سوا اسار ےہ 


(۵) 
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کتاب البیوع یر و فروخت کے سای 


کے لے کرت تو اھ رر رت رم تحت یں رق لے 
موم کے اف میوگ ال تع نے عدل گر دی ہوئے فراا: 

# 8ن الد يام بالمدل و الہ بحسن( (النحل٦۹۰/۱)‏ 

ال تاف اور اعا نکرنے اعم وچاے ۔' 

اور ہرچزشش عدرل اس کے حاب سے ہو ہے اور بی وج ےک شریعت نے اس بات سے مع فرایا س کک یکو 
نان تب پر بو رکیا جاۓ یا تیار تی قطلوں سے (شمرسے با لا قا ت کی جائے اکیوکلہ انی جازار کے نرغ کاعلم نیس ہو )ا 
کوئی شر یکسی دیماتی کا ولال بے الام کہ ان شراط کی پان یکی جا جو مور و محروف ہوں۔ بی مسلمانوں پر واجب 
۹7 ۶س وھ 

و کی 








سول ] / اوا آ ایک آری نے شار یکر کا اراو ہکیا کان اس کے پاس رس لیے مطلوبہ رتم د تیر اک ظا کان 
ژض لیے کے لی گیا ج نے اس سےکماکہ مس ھے ہے گاڑی ستزہ بزار ریال بر اوحار جیا ہوں جو تو کے سال کے 
اخقنام بر یک مضت ادااکرے گا وکیا ىہ سود ہے؟ یاد رہ کہ اس گاڑ یک تز تمت مرف ساڑھ پارہ جار ریال ہے اور 
ہے گاڑھی دی بل اور اس شادکیکرنے والے کے درمیان شرط کا گور ے۔ 

اکر امرواںع ای طح جس طح زک رکیاگیا ‏ کہ ایک مخص سے گاڑی ادحار پر نر تمت کی ھت زیادہ یہ 
رید ے اک تر الع با جو اس کے عم میں ہو اس کے سوا ج سکو چاہے پچ دے فو ہے سود یں سے بل ہے جائ اور 
کچ عق بقع ہے۔ اور اکر وہ ایک نس سے ادصا ر گاڑی یر ہے اور اس شرط بک دہ اسے جلد ہی اس سے کم تمت بر 
لوٹا ورے گا جس پر اس نے خریداے و ہے نت کی نظ کے مات اضافہ کے ساتھ ‏ سے اور ہے وہ سود ے کے اللہ تال اور 
اس کے سول چا نے ام قرار دیا ہے اور گاڑ کی کے ایک فرضی ج سے کے کش دجو موو کے لیے حیلہ اور باٹل 
ریت سے ما لکھانے کا ایک ذرییہ بنا گیا ہے۔ ای طح اکر شتری ایک ایی کس سے گاڑی ریا ہے ننس کے بارے 
می ىہ ھور ہ ےکم کام مس وہ کله بل ہی کے کال ہے باکسی اییے نس سے جو اس منصوبہ میس شریک ہ ےک گاڑی ب 
اول تی کے پاس والپں لوٹ آے و یہ بھی دجوکا اور سودکوانے کے لیے ایک لہ ساڑئی ے۔ وصلی الله وسلم علی نیینا 


محمد و آله وصحبه۔ 
وی کش 


م ساجد میں وعظہ و تیک تکرتے وانے علاء سے اک ہے حفت ہی ںکہ ادھار رر و فروخت تام ے؟ لبا سوال 
ی سب ےکم آ پکی اس شف کے بارے می سکیا راسے ہے جس نے ایک مال خخیدا ا سکی تمت بھی اد اکر وی اور مالک سے 
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رکا 
7 


کتاب البیوع e‏ یړ و فروشت کے ماگل ¢ 442 
ےکر مال بھی ان قبضہ میں لے لیا اور بھراس کے پا یکوت وو سرا شس آکر ای کی اصل تمت سے ایک سای کے 
اوعار بر زیادہ مت ب خر لتاے؟ 
ما کی ادھار ا سکی نظ تمت سے زیادہ مت کے سات بی امل کم کے نزدیک مل تور کے نام سے محروف 
سے اور حاہہ کے خزدیک اس ستل میں تج اس با تکوس کہ یہ جائ جخ الاسلام این نیہ ہہ فراسے ہیں : 
”جب مشت یکو ساما نکی تو ضردرت تہ ہو بک اسے سونے چاند یک ضردرت ہو اور دہ سامان زیر نے کہ 
اسے اس نی کے مات بی رے ج سکی اسے ضرورت ہے اس صورت بی اکر اس نے ای ساد کوب 
کے پاس یی لو دا ت ا کی حرمت می سکوئی شک خی اور اکر دہ ہہ مالا کسی او رکو عمل کے کی صورت جم 
وخ تکردے او رکسی مال می بھی ہے پل باک فکی طرف وای نہ لو فو لف کا اس کے کردہ ہونے میں 
اخلاف ے۔ وہ معللم ہکی اس صور تکو ”ور“ کے نام سے موسو مکرتے ہیں۔ حطرت عمربن عبرالحہ 
رار اسے کروم ترار سے اور ڈرماتے کہ ورن سو رک بھائی ہے۔ ایا ی بین معاویے ا یکی رخحت رن کے 
اور اام اھر رر سے اس ستل ہیں دو روایتیں ص وی ہیں۔” 
خخ الاسلام مزید ہے ہیں: 
چو سکسی سے رض نے و ای کی ٹین صو ر ہیں :() ان کے ورمیان فض عن موافقت ہ وکہ 
مضنزی رکان کے مالک ے عورا خریرے گا اور پچھراسے سے گا لین پھر ہے مووا وکا کے مالک ت یکو لوٹ دیا 
جاۓ نوہ ہار یں ہے۔ 
٢)‏ زان کے ماک سے خی ہکر اس یکو اونا وے گان ہہ صورت بھی حریث ام ولد زی بن اٹم یٹ کی وج سے 
جاتز یں۔ 
() شتی اوا سامان یړ نے اور بخان اس (سامان )کو (اس نس کے ہاں) فروخ تک ردے جس سے اس 
نے رض لیا ے اس صورت اام رق“ کوک مشنڑ یکی خرض روپیہ حاص لکرنا س کہ دہ تا ایک 
سو سے لیکن اس صورت میں اس کے زمہ ایک سو ٹیں (خل) ہو جات ہے. سلف کااس تل میں اختلاف ہے۔ 
اس لیے زیادہ وی پات یہ کہ ىہ وع ے۔ خضرت عمرین عبدالعزی: فراتے ہی ںکہ ”اور“ موو ہے“ اللہ 
تیال نے اس پا کو حرام قرار دیا س ےکہ اکر دداہم یک رت کے اوحار پر دپئے ہوں لو دای پر ان ے زیادہ 
لے جائی کیرک ہے متا کو رر بنا اور اس کے ما کو باک طرے سےکھانا سے اور ىہ بات نورق کی 
صورت می موججود ے؟ اور اال کا ا مار یتوں پر سے اور اللہ تدای نے ےے جاتز رار دا ہے دہ ق ادر 





شارت ے۔“ 
متڑی مم متصور اکر اس ساما نکو استعا لکرنا چ ے اس نے خریداے با اس سامان سے وہ تار یکر چاہتا ہے و پھر 
نتر بت سے اوھا رکی صورت می زیادہ تمت پر ا یکی بیع جائز سے شرید بل اس کا دای مالک ہو جس چاو اس نے 
ای سے ریراے۔ وبالله التوفیق وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه و ت 


وی ال سم 
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کتاب البیوع ....... تریر و فررشت ے سائل 


ایک اد نے دوسرے سے مغ دس ہرار ریال اس شرط بر ترش لے کہ دہ معاہدہ کے ایک سال بعد اسے دو 
راد ریا زیادہ اداکرے گا اور اس محال ےکی تحصیل حب زل ے: 
صاحب ترش نے ایک سامان یغ دس ہرار ریال میس خریدا اور مقرو کو دہ پارہ راد یال میں اس شرط ےج ر اکہ دہ 
صعاہرہ کے ایک سال بعد اسے سار رش اداکر ےگا لیکن دوسرے خض نے اس سماا نکو ای مہ یر فو پار آم سو ریال 
میں روخ ت کر دیا........ یاو رہے تقر دہندہ نے لہ سارا سامان اپنے قضہ میس لے لیا تھا اور برای نے تروش کے 
اھ مرکورہ رٹم اواکرنے پر اقا کیا تھا وکیا رض درہندہ کا مقروض ہے اھ ہے معللہ کیج سے ؟کیا مقر دض کا کہ کے 
اک سے ساتھ ہے معاللہ کچ ہے +کیایے متلہ تذرقی ہے یا ہے سودہی کا ایک حیلہ ے؟ اللہ تھا بیس اور آ پکو سود کے شر 
سے بچائے“ ہیں اس ستل میں فوی دہجچئا۔. جام الد خر 
اجوپ بی ستل ال عم کے پل فورق کے :ام سے موسوم ہے اور ای کی صورت ہے موت ےک آو یکی دو سر ےکو 
اپا دہ ماما جس کادہ مالک ہے اور سے اس نے اہ قضہ میں نے لیا سے“معلوم تست کے ار معلوم برت کے اوہار ر 
یچ اور بر شتری اسے اپنے قحضہ میس ن کے بحر اس میں تر فککرے۔ 
اکرو بیشن رعالات میں اس طر کامعاللہ نتر یکی ضردر تکی وجہ س ےکی جات چ اور عماء کے ی قول کے معان اس 
مک یہ تع جاتر ہے اور ہے ارشاد بار تھا یٰ: 
ط وال ان اس َم اربوا (البقرة۲/ )۲۷٢‏ 
”اور سور ےکو الد ے علا کیا ج اور سو وکو حرام“ 
اور فران باری نال ی: 
3 اھ لیے اموا ادام دینک کل مکی اتیپ (البقرة۲/ ۲۸۲) 
”اے مومنو! جب تم یں می ںکی مہعاو تن کے لیے رض کا محال ہک نے انو تو ا یکو کے لیاکرو۔ “ 
س دا قل ہے اور ترش دہندہ کے ے ہے جائز ی ںکہ و کی ایس ساما کو یچ جو ٦‏ جروں کے پاس ہو اور کے اس 
نے نخریدا اور اپنے قضہ میں دہ لیا ہو بک ہے باعل ہ ےکی وک نمی کلم نے فرایا سے : 
رڈ تع ا وع َل بیع م نے عِنْدَكا(سٹن أبي داود» البیوع باب في الرجل يبيع ما 
لیس عندہء ح:٣٥٥۳)‏ 
”لف اور بے لال کس ہے اور نہ اس چیک تق عطال سے جو تمارے پا تہ ہو۔'' 
ای سح آپ نے کم بن حرام یھ سے رای تھا: 
ل تبع م کے عِنْدَكَا(سند أحمد:٣/ ٦٥٤‏ وسنن أبي داود» الیوع؛ باب في الرجل يبع ما لیس 
عند ح )۳٥٣٣:‏ 
ای اما کو نہ تیو جو تممارے پا موجودبی تہ ہو۔'' 
اس مت مجن ستل نورق“ بیس بع جاتر ہے بش ریہ مال با کے پاس موجود ہو اور اس کے فیعض میس ہو اور پھر مشتری 
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en‏ لے 


کتاب البیوع........ یر و فروخت سے ماگل بے 
کے لے ہہ جائز ی ںکہ اسے انۓ ت و کیت میں لے با ہازار س قل کے بی رقرض دہندہ ہی کے پاس فروش تکر 
رے۔ رض وہندہ کے پاس اس تمت س ےکم بر جن بھی جائنز یں نس پر اس نے خود خریدا ہکوہ اس صور تکو سود 
کے لیے ایک حیلہ کے طور بر اغا رکیا جات ہے۔ 

اس ساما نکو رض دہندہ کے پاس اس تمت ےکم بر ینان پر اس سے خریدا ہد جج یں ےکی کہ سن عیند ہے 
جو سودی جوم میس سے ے۔ والل ولی التشئی۔ 





بت i‏ غ این باز 


ایک مخص تا کہ میرے پاس مال ہے اور میس گاڑیو ںکی نت خریرا ری میں ا سکی سویام کار یکرنا چاہتا 
ہوں۔ گاڑ یکی تمت ٹو ہار ریا سے لکن میس اسے ایک سال یا دو سا لکی برت کے ہے شطوں پر چچددہ بار یا دی جار 
رال مم فروختکر وتا ہوں ج بکہ وو پزار ا تین جار ریال بی بھی کے لیا ہوں مین کے (اس میس شک ہ ےک کیا 
ےک کی سے یا موی ہے؟ می وو سال سے اس طر حکی بک رہ ہوں ق جواب تک ہو چک ہے' اس کے پارے می ںکیا عم 
ج 
اللہ تعالی نے تی کو مال اور سو رکو حرام رار ریا ہے ارشاد با ری تعالیٰ ج : 
٭ وال سرن (البقرۃ٢/ )۲۷٢‏ 
”اور سود ےکو الد نے علا کیا ے اور سو رکو حرام“ 
ال تال نے مجن بیو ع کو علال قرار دیا ہے ان میس ادھا کی ت بھی ہے اور اس کے چائ ہو ےکی وجل صب ذل 
ارشادہاری تا ی ے: ۱ 
. × اھا آلیرے اموا پا تام رکز کے آکل مگ کا ڪ بوه لیکش بتکم ڪا 
۱ اتدل ولا یاب کات نيب کما علمَة اه 4 (البقرة۲/ ۲۸۲) ۱ 
بے مومنوۂ! جب تم آپیں می ںکسی میعار مین کے لیے رش کا معا کے لو تو ا سک ولیہ لیاکرو اور کن 
الا تم میں ےکی کا ان نہکرے کک اماف سے کیہ اور نزک والا یس شر نے اسے مھا سے کن 
سے اننکا بھی ن ہکرے۔“ 
قزٹی نے اتی تی می ںککھاہ ےکہ اس بات ب ال س کہ می آبی تکریہ قرش کے ین دی نکی تام صورخو کو شائل 
ے۔ < میں ' میں حضرت عائشہ طا سے روات سے کہ بر ہکو اس کے ماکان نے نو اوٹیوں میں (ات) پا ے او 
شطوں میں اداکرنا تھا اور ہرسال ایک اوق ہکی قط شی اور یکرم لم نے اس معا کو برفرار رکھا تھا۔ اس سے طاو م 
ہو کہ محال ہکی ہے صورت چائسے جس کے بارے میں سال نے پوچھا سے اور دہ اس آبیت ذکورہ کے عموم میں اٹل 
ے۔ وباللّ التوفیق۔ وصلی الله علی نبینا محمد و علی آله وصحبہ وسلم 
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تیر و فروخت کے سال 





ہیں شطوں رگاڑیاں فروش تکرنے والی ایک کپپٹی کے پا گیا اور اس سے ایک گاڑی تخریدی ج سک تز تمت 
پیا ہزار بای سو اور نطو ںکی صورت مس چورہ فی صد زا تر کے اب سے مین چون جار لیک سو اتس ریال ہے۔ میں 
نے دس بزار تز اداکر دچے تھے اور چو ایس ہار ایک سو ایس اتی تھے جو ارہ ما ہکی شطوں مس چورہ نی ص کی ڈائ شح 
کے ات اداکرناتھے۔ گاڑی خریدنے کے چار ماہ بعد ایا کے اس زا مد تمت کاخیال آیا نز بیش نے مپنی سے اس چود ہنی 
صر زات اداکی جانے دالی رم کے بارے میں باتو ہیی نے چا کہ ہے ٹیک کے اخراجات ہیں جن سکی وجہ سے کے تک 
پرا وکیا ہپ مکیامہ ‏ ام ہے یا عال؟ 

جب می گاٹڑیو ںکو فروض تکرنے وا ی کیٹ کے ساتھ اس بات پر شف ہو ہا ےکہ ارا رکی صورت میں 
گاڑ یک تمت ملغ چون ہزار ایک سو اکس ہوگی سے قتطوں میں اراکیا جاۓ گایا تس کا ہے حصہ نر اور ہلھ اومار ا کیا 
جا گان ہہ تع شر ہار ے خواہ اوسا رکی صورزت میں تمت نق زک ست زیادہ ہو۔ 


و بی سے 


و ںکی بج می سکوئی ررح یں 


نطو ںکی صورت میس فروش تکی جانے وا ی گاڑیو ںکی تمت زیادہ مو سے “لا ایک گاڑ یک اکر نتر تمت 
تد رہ زار ے و ضطو ںکی صورت میں ا سکی تمت اس سے زیادہ م وگ وکیا ہے ی وو ہے؟ 
شطوں کی ج سکول حرج نہیں ج بکہ برت اور علیں معلوم ہوں خواہ شطو ں کی صورت تمت میں قز 
قبت سے زیادہ ہ ھکیوکمہ و کی صورت می بائ اور ری دوفوں قاترہ اٹھاتے ہیں۔ با زیادہ یت سے اور مضتیی 
مملت سے فاکرہ اا ے۔ 

یں میں خضرت عائشہ لٹا سے ردایت سے کہ بریرہ کے پاکلوں نے اسے فو سا لکی طول پر چاییس در ہم سالانہ 
کی قط بر ییا "تاس سے معلوم ہو اک تطو ںکی بی جائ سے اور بر کی اس سورت میں دجو“ سود اور ہمالت کی 
ہے انرام بھی یکر تتام شر بیو ںکی طرح جار ہے۔ 

- ہے کا باز 


گاڑیو ںکی طوں میں فروشت 


مض بھائیوں نے جو طوں بر گاڑیوں کی خرید و فروخ تکل تجار تکرتے ہیں ہے پوچھا کہ دہ بے ضطو ں کی 
بیاد بر گاڑی فروش کر ےے یں کہ تیدار کے سا ضعطیں ےکر لیت ہ ںکیو کہ اسے گا ی ی ضرورت ہو ے اور 


ژ0 صحیح بخاری المکاتب' باب اسععانة المكاتب ۔۔۔ الخ حديث : 3 و صحیح مسلم' العتق' حدیٹ : 1504 
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کتاب البیوع ........ خریر و فروضت کے سال 
اس کے لیے گاڑی تریدنے سے پل ہی للع سیت بح ل ےکر یت ہیں ا اس کے بارے می ںکیا حم ہے؟ 
ایا اکر باح کاڈ یکو اس کا کک نے اسے اپ ے :ا مکرانے اور اپنے تفہ میس لے کے بعد خخریدا رکو روخ تکرے ا 
بس می کو حر یں بک اس سے پل فدخت کیا انی کیہ کرک ڑا نے کم یں وام سے ری تا 
لآ تع ما لیس عند )(مسند أحمد:٣/ ٠٠١‏ وسنن أبي داودء البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس 





عنده» ح (ony:‏ 
اس نہ یو جو تمہمارے پاس موجوریی تہ ہو“ 
نی زآپ نے فرمایا ہے : 
ا حل سلف وََیْمٌ ولا يم ما لين نكسن ا بي داودہ البیوع؛ باب في الرجل يبيع ما 
لیس عنده» ح:٣٥٥۳)‏ 


ور سح سس 
ہے دونوں ع عریشیں ہیں ان کے مطاان ‏ لکرنا اور ا نکی عخالقت سے اجا بکرنا واتب ے۔ داد ول التوین۔ 


ہس ہچ این باز 


شطوں ہیں روخ تکرنا 


| سوال ] کیا رض ام ہے ما خھیں؟ اس سوال کا ی مش ریے س کہ حش لوگ اس رح کرت ہہ ںکہ وہ شرا سولہ ہار 
یس ایک گگاڑی ی رک کی دو رے حخ کو قرببآچوٹہیں ہرار س ایک سال کے قرض پہ یا پا و 
فروخ کر وےے ہیں ”کیا یہ طرقہ سخ ہے با نہیں ؟ گاڑی کے مالک نے اس صورت میں جو ارہ مت صو لکی سکیا 

مال ے؟ 

چوا آدبی کے لیے ہے جائز س کہ وہ بوقت ضرورت گاڑی بیاکوئی اور چڑ رش بر نے نے اور اس قز تمت ے زیادہ 
بر خریدرے۔ ہے زار تمت برت کے مقابل ہوگی کان عقد جج اس ونت تک چائ نیس جب کک گاڑی بل کے قحضہ می نہ 
ہو اور اسے وہ اپٹی تہ سے آگے نہ یچ فضہ اور کیت کے بعد وہ مشتزبی س کہ سا کہ ہے گاٹڑکی میس نے یری 
تی (اور اب ہیں فروش ت کر ہوں)“ لیکن مقرو کی ضردرت ے فاترہ اٹھاتے ہوۓ اسے مقصان یا اور اس سے 
ست زیادہ تمت نے لین جائز یں ہے' بکمہ مالدا رکو چلی کہ نربی سے کام نے تھو ڑا نع ے “کڑی ش ریس دہ لگا اور 
رض کی والبی کے لے بت شی ن ہککرے۔ 


پاے 


بے اہ رین سے 
یر کلت 


¢ 


یں ایک گاڑی خدا چاہتا یا گاڑوں کے شو لم ہیں گی“ اور وہ گاڑی وی تو میں رخہرن) چاتا ترا اور مر 
ایک ایے نس کے پا گیا بس سے یری جان بیان یی اور وو شُطوں ب گاڑیںی تتریروفروشت کاک مکر میں 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 
کتاب البیوع ... ... رر و فروخت کے سال‎ 


کر ری BEB‏ سر رٹ ےت 
دی رار زیادہ تمت وصو لکروں گا نو میں نے شو روم پر جاکر پا سو ریال بیعانہ دے دیا اور روہ میرے اتر شو روم پر 
آیا'گاڑی یری“ کل دی اور اس نے ای کی تز تمت اداکر وی اور جب تم شو روم سے باہر کلف اس نے لوچا 
کہ گاڑب یکہاں ے؟ میس نے اسے گاڑی دکھائی فو ای ےکم اکہ ہیں گاڑی مارک ہو اور ہکم ہ کہ دہ چلاگیا۔ س نے 
گاڑی سے ی نیہ دہ اس کے نام بر سے اود اس کے بعد میں نے صب معابدہ اپات میں اداکرنا شر کر وس “و سوال ہے 
ےک کیا مہب جات سے یا ناجائ:؟ کاڑی تقربا ایک سال سے میرے زت میس سے اور می اسے قطعااس شرا کے ش مکرنے 
بر آمادہ ٠ی‏ ںکر کک جو زیادہ تمت اداکرنے کے سلسلیہ ہیں اس س ےکی 7 میری اس منلہ میں رای فریاھیں۔ اکم اش 
ی ی ترام ادر سود کے لیے ایک حیلہ ےک ہمہ حقیقت اعریہ کہ اس ہآ دی نے آ پکو اڈ یک تمت مور پر 
رش دی ے اور اس نے اسے ش٠ض‏ صوری طور بر یراج جب اس کا ا سے لیے گاڑی خریدنا متصور نہ تھا۔ الشد نھان نے 
جن امو رکو رام قرار دیا ہے دہ حیلہ سازیوں سے علال شی ہو جات بلہ حیلہ سمازیوں سے و قباحت اور خباشت مج اور 
بھی اضافہ ہو جانا ے اور ہے حیلہ سازیاں آر یکو ان یہودیوں کے مشابمہ بنا وین ہیں جو ٹیا جیلوں کے ورییہ اللہ تال کی 
س یومس مہو وی مار ےس ےرت 

اتل ال الود إن الله لگا حرم لِعَلْھم) شْومُھا جَعَلُوهُ َم بَاعُوه فأكلوا 

تُمَنَها(صحیح البخاري؛ البيوع» باب بيع الميتة والأصنا r:‏ وصحیح المساقاةء. باب 

تحریم بیع الخمر والميتة ... الخ» ح:١۸٥۱)‏ 

”اللہ تالی ودای ںکو تار تکرے جب الہ تھا نے ان ر جاندرو ںکی بر بیو ںکو حرام قرار وی او انوں نے 

ان چیو ںکو ھکر بے دا اور ا نکی تہ تک وکرانے گے_ '' 

ااب سبت کے داق رکو نو چرموم نکتاب اللہ میں بڑھتتا ےکہ وریا کے ےکتارے آپار تی کے لوگوں کے لے انش تی 
نے ہت کے دن لی کے کا کو حرام رار دا تھا اور ا نکی آذآ کے طور ی ہف کے دن سح آب پر میں اس تدر 
کثڑت سے مورار ہو یں کہ ددرے ونوں میں اس طح نمووار * میس ہوقی یں“ جن جب برت وراز موی تو 
انمسوں نے دیکعاکہ اب بی کے شکار کے بخ ر چا رہ کار یں تو انموں نے ہے جیلہ اخحقیا رکیاکہ وہ جمعہ کے دن انی می جال 
ڈال دی تھے ہفتۃ کے دن آتے والی تچھلیاں ان کے جال میس یٹس جاتی یں اور ہے ار کے دن انیس ا جال سے 
نال باکر ے سے تے تے' فو پرا ١س‏ یہ ساز یک س زایا عی؟ ار شاد ہار ی تعالیٰ ے : 

ط وقد عَم اليِنَ عدوا نک ف تمتا لھم را وہ کدی الا مھا کل لما 

ا ا اَن @4 el‏ 

”اور تم ان لوگو ںکو غوب جات ہو جو م س سے فتے کے دن ( می کا شکا رکرنے) میس مر سے چاو زکر کے 

تھے و ہم نے ان سےکماکہ ولیل و خوار بند رہو جا اور اس ق کو اس وت کے لوگوں کے لیے اور جو ان 

کے عر آے واسے سے عبرت ادر پر ہی زگاروں کے لے یع پار“ 
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کتاب البیوع ........ یر و فروشت کے سال 448( 
اس موق کی مناسبت سے میں اپنے لمان بھائیو ںکو ہے یحم کر ہو کہ وہ ان امو ر کے پارے میں جلو بہانوں 
سے کام نہ لیس جنیس الد تال نے حرام قرار ریا ہے اور راد رہ ےک عقود بیس اتتبار متقاص کا ہو ہے اور ا یکریم پا 
کا فرمانع سے : 
«إِنّمَا الأعمَال بالات ونما لکل امُریء ّا نو یا(صحیح البخاري» بدء الوحي؛ باب کیف کان - 
بدء الوحي ... الخ ح:١‏ وصحیح بیع الإمارةء باب قوله بيو إنما الأعمال بالبة ... الخ 
حج:۱۹۰۷) 


”ام اعمال کا !تحار خیتوں پر ہے ادر ہ رآری کے لیے صرف وی ہے جو اس نے مبی تک ۔“ 
اور ار ہہ شخص داق اس کا دوست ہے و پچ رکیا فوب تھاکہ اسے سود کے اتر قرش جن دے دتا اور اس طرح ان 
صن نکی صف میں شال ہو جا جن کے بارے می ارشاد باری تھا ہے : 
3 إا کیب الین نگ" (البقرة۲/ )٠۹١‏ 
بے گل الله یکر ہے والو ںکو ووست رکتاسے۔* 
یس اس بھائی اور دوس کو جتس نے ہے معا ہیا ےی یکر ہو ںکہ گا ڑی کی تمت ر وصو لکرنے والے اس 
سودکو ش کر دے اور صرف گاڑ کی اس ای تمت کے وصو لکرنے یہ اکتقا ہکرے جس پآ نے اسے نریداہے۔ 
ٹچ ان یں 


سطوں پر اس اا نکو ینا ی ک وہ مالک تہ ہو 


ہے دیکھاگیا س ےک حش کپنیاں اس طح کا مکاردبا ر کرت ہی ںکہ جب ان کے پا کول ایا غص )٦‏ ہے ے 
سامان یاگاڑی اگ ر ونر خریدن ےکی ضردرت ہو ہے ادر ہے پچڑری ںکینیوں کے پاس یں ہو یں و وہ ضرور تکی ہے اشیاء 
خی دکر وس حخ سو تطوں پر ع کے مات بی رق ا کپنیاں اس کہ دیق ہی ںکہ م خودی ایی ضرورت کا سامان تیر لو 
اور بل اداکر وچ اور اس مخ سے لف لی ہیں نو اس کے بارے می ںکیا گم ہے؟ 
ہے بات معلوم ‏ کہ جو حص خلا ایک لاک قرش کہ وہ اسے شطوں میں اراکرے گا اور ہر طط کے اتر 
آنھ نی صد زیادہ اواکرے گا اود اس شرح مل خواہ رت زیادہ ہون ےکی مورت میں اضافہ ہو یا نہ ہو ہے دباے؛ رپا الف 
اور ر الشضل اور اکر مت میں اضافہ ہونے کے سار مار شح سوو میں بھی اضافہ ہو چلا جائۓے نو ا سکی تباحت مشش 
اور بھی اضافہ ہو جا ہ ےکبوکمہ بی دہ زان“ جاہلیت کا سور ہے جس کے بارے میں ارشاد ار ی تعالٹی ہے : 
کیا ایک منوا تأ ڪلوا ریا ضما ممه رانا أ ال مکی نيحد راکنا 
الد ا ادت تگنر @ ایشا آل ارسود لمم ثرت 9ا 4 د 
عمران۳/ ۱۳۰۔۱۳۲) 
اے ایمان والو! رگناچ گنا عور ھا اور الد سے ڈرو )کہ تم خجات ما کرو اور (ددز غکی) اگ سے ہو 


چو کافروں کے لے تیا رک یگئی ہے اور اللہ اور اس کے رسو ل کی اطا تکرو اک تم پہ رمت کی جاے۔" 
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کتاب البیوع ......... خریر و فروخٹ کے سائل 


یاد رہ اس محالم می کی حیلہ سازی سے کام لین الد تخا کے حرا مکردہ امور کے پارہ میں حیلہ ساز ے اور ای 
زات ات ہی کے ات کرد ریب ہے جو آگمو ںکی یات او ر دلول کے ہیر سے خوب آگاہ ہے۔ 

اد رہے تیلوں بہمانوں سے اللہ تا کے حا مکررہ امور اس ونت علال ہیں ہو جات “جب ا نکی ظاہری صورت 
ملا کر ان سے مقصود ترام ہو ادر ریہ سازیوں سے فو حرام امو رکی قباحت می اور بھی اضانہ ہو جات ےک وک ج 
کرنے دالا دو حرام کاموں کا ار ا بک ہے (ا) احم ای کے سا کرد فریب اور تلاعب اور (۲) اس حرام کا ار اپ 
بس کے لے اس نے لہ ے کام لیا ہے۔ 

یاد رہ اللہ تخا کے تا مکردہ امور کے بارے میس حیلم ساڑیی وہ ےم ج جس کا یسودییوں نے ا رکا بکیا تھا اس 
لے حیلہ ماز یکرنے والا یہودیوں کے مشاہسہ بھی ہو جانا ہے' چنانچہ ریف شرف میں آیا سے : 

« ترتییوا ما ارتَكَیت الود فتستجلوا محارم الله بای الجيّل» (ضیر بی 

کثیر :۱/ ۰۱۱۰ ۱۱۹۸/۲ مطبوعہ دارالسلام» بحواله أبوعبداللہ بن بطة) 

م اس جم کا ا راب کرو ینس کا ہودیوں نے ار کا بکیا تھا اور وہ ہک ہ ٹیا جملوں کے ات الد تال 

کے حرا مکردہ امو رکو عدال مرا نے لک جاو“ 

جو س بھی خوائش ٹٹس سے پاک م وکر غو رکرے کا اسے معلوم ہو جائۓ گاکہ جھ خض گاڑی کے خریدرار سے ہے 
کہ جاے شو روم میس جاکر اس گاڑ یکو پئ کر لو ے تم نیرا چا ہو فو مس اسے شو روم سے نی رک میں اتطوں پر 
دوں گا۔----یادہ زین کے خریدار سے ک کہ کیم میں جاکر اس زی نکو پئ کر لو سے تم خریدن چاججے ہو اور رای 
پلا ٹکو خی ھکر س ”ہیں شطوں میں ج دوں گا با مکان بنانے کے لے لوس کے ضردرت من سے کے پا مینٹ کے 
رورت مند سے کے کہ فلاں مارکیٹ میں چاکر لوپ اور بین ٹکو پیٹ دکر لو ے تم خریدنا چاج ہو تو اسے س خر رک 
سشطوں پر میں پچ دوں گا. نو جو منص بھی خوش شس سے پاک م وکر ان صورقوں پر غو رکرے گان اسے معلوم ہو چاے 
کاک ہے گل سود کے لیے ایک حیلہ ہ ےکی وتک جن مج نے ذکورہ بالا سامان خربیدا ہے“ اس کا متصمد ہے سامان یعاد تھا 
اوت اس کا الیم اکوئی ارادہ تھا اور د اس نے ضردرت مند کے ساجظھ اجسان کے لے اسے ریا ہے' لہ اس نے تو اے 
شض اس لے تیدا کہ نس مدت کے لے ہے ترش دے دہاہے اس کے عوض فاترہ عام کر کے اور کے کے اس 
کے اداکرن ےکی بہت میں اضانہ مو گا ای فائدہ س بھی اضافہ ہوم چلا جاۓ گا۔ عقیقت شس ا سکی شال اس طرح سے کے 
کوئی ہے کل کہ ان ایام کی تمت میں گے قرض دے وتا ہوں لین اس پر یں سور اداکرن ہو گا لیکن اس نے درمیان 
شس ساما نکو راخ کر لیا بعیساکہ ثابت س کہ رت این عباس پل سے ایک آدئی کے بارے میس ہے بو پچھاگیاکہ اس 
نے دو مرے آد یکو ایک سو در ہم میں 7رہ تیا ادر راس سے پچچاس درم میں یر لیا نو انموں تے آربایاکہ ہے درتھو ںی 
درتھوں کے اضاف کہا اکر ےاوردرمیان می تر ووا ل م وکیا سے ۔حافظط انا تیم یتب ان(۵/ ۱۰۳یس 
فرمات یں کہ ”بے رباسے اور ای کی رمت اس کے ن کے کال ہے ادر ی کی صورت کے نام پر لے سے ا کی 
یقت تل نہیں ہوگی۔" 
ار آپ اس مل کا تہ وین کے سان تقائ لکریں فو اسے ستل عیب کی صورو ںکی نبت زیادہ قرب یں گے 
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کتاب البیوع e‏ زیر و روحت سے مال م 450 
کیوکلہ می تو جعیساکہ فتماء ‏ ےکماسے ہے س ےک کو یکی شخ کو ادھار پ ہکوئی امان پچ دے اور پچھردہ نقہ اراکر ک ےکم 
تمت یا ‌ے خرید لے اس صورت میں بسااداقات باک اسے رید ےکی نیت بھی یں ہوٹی لان اس کے پاچد ہے 
حرام ے اور حیلہ ساز بائ کی اس بات سے ہے معاللہ جائ نمی ہو جا کہ میں نے اسے اس ساالن کے خخریدنے بہ ورو 
کی کوک ىہ تو معلوم ہی س کہ شنز نے اپٹی ضردرت تی کی وجہ سے فو اس سے اس کا مطالہ ہکیاہے اور دہ اس کے 
خریدنے سے ر کے کا کی خی کی وکمہ جو لوگ اس طرح سان خریدنا چاخ ہیں“ م نے یں ناک ہکوگی اس کے رر 
ے باز رہ ہو۔ حیلہ ساز مجر نے اپنے لیے بظاہراعقیاط سے کام لیا ہے عالاتکہ وہ جانا کہ زی اسے ضردور خریرے کا 
ال کہ اسے سامان می ںکوگی عیب یا ا سک کال سکوی تقس نظ رآے۔ 

ما بب مہ موک لے جار نییعت کی ےس ےب ند سے سی 
عل ہو جائے؟ او اس کا واپ ہے س کہ اللہ تھالی نے اتی کت اور رعمت کے سات اپنے بنروں سے ممصلنتوں کے 
دروازےکو ہیر کیا آلر اللہ تال نے ضر رکی وجہ سے ایک کو اغ بندوں کے لیے عام قرار دیا ہے فو اس نے 
ای ےکی دروازے کھ یکھول وی ہیں جو ضرر سے بی رین رو ںکیی ہک اکتوں بر ”تل ہیں۔ اس محال میں سلا تی کا رات ہے 
س کہ ہے سامان بج کے پاس موجود ہو چا شے وہ خریدارو ںکو اوحار ج درے“ خواہ ادھارکی صورت شش زیادہ تمت 
وصو لکرے اور مرا خیال کہ بڑے ۲ج ایےے سامان خریدنے ے ما ی ہوتے مج نکی خریراری می لوکو ںکی 
بست دی ہو کہ وہ انی پپندیدہ قبت کے ساتھ یی کش اور انی سور سے فوط ر کر مطلوبہ نع بھی ما سل ہو کے ' اور 
ار ا نکی تیت ان خریراروں کے لیے آسالی پر اکرب ہو جو نت تمت اداکر کے خریرنے سے عاتزوقاصرہوں نے ا یں امیر 
کہ آخرت میں اج وٹ اب بھی ہے کاکہ ا راد بول ہے : 

إإِنَمَا الاَعْمَالُ بالنِاتِ؛ وما لكل اثریء گا تٌوٰی)(صحیح البخاري بده الوحي» باب كيف 

كان بدء الوحي ٠.‏ . الخ ح:٠‏ وصحيح مسلمء الإمارةء باب قوله ہي إنما الأعمال بالنية ... الخ 

(14۷: 

”تام اعمال کار نبول پر ہے اور ہ رآدی کے لے صرف وی چ سکی وہ خی تکرے۔'' 

سال نے جو یہ وک رکا ےک کیت اسے ب یکمہ دی س کہ وہ اپے مطلوبہ سادا کو رید سے اک کی نے اے اپا 
وکیل بالا ے و روہ ودی ستل سے جس کے پارے می م ن کشت وکی ہے اور اکر یی کا قر ہے ہ کہ دہ اپنے لیے 
اا خریرے نے یہ ایا رض ہے جو موجب نفعت ہے اور اس کے ریا ربا ہونے می ںکوئی اشکال ہیں ہے۔ 


پاس یں 


ج بکوئی نس ضرورت مند ہو اور و ہ کی سے یھ نق رتم اس شرط بر اوحار س ےکہ دہ ایک ن بت کے 
بعد اس رقم کے عوض اس صا منم یکی دے دے کا کان جب وہ ہے سود اکر ہے“ اس وق ت گند م ا گنی ابھی کک 
گا ےی شال یں ے؟ 
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کتاب البیوع پر و فروشت کے سال 





ا جب ت وو تقرش کے دس لازم راد رے رے کا مہ ئل ا یں ے شر 
ےت 
() مہ یج ای سودے کے پارے میں مو سکی صف تکو طب کہا کن ہو ۔ 
(۲) ا سی ایی صفت میا نکرے جس ے تمت ما اخلاف ظاہرہو۔ 
۳١‏ ناپ دالی زج اس کے ناپ“ تول دالی یجس اس کے وژن اور پیا تش وال یز کے بارے میں ای کی پاش کی 

مقدا رکو ییا نکرے۔ 
(۸) نس کی تج مکی جا ری ہو 'اسے سپ دکرنے کے لیے بدت معلو مکی شرط ماک دکرے۔ 
(۵) جس یز کے پارے میں ع سل مکی جا ری ہو دہ ایی ج ر موجود ہو۔ 
(۹) معا کی جس میں آم تکو ا ہے تہ میں نے ے۔ 
زع تق کم مہ کے بارے م کرے او اکر لان کے بارے می کی نو کی نی ہگی۔ قرآن مجیر سے ت م کے جوا زی 

دمل صب یل ا کیہ ے : 

5% اھا لے اموا اتام بین اک آکل کی مکی واکتب ست (البقرة۲/ ۲۸۲) 

”اے مومنوا جب تم آیں مکی میعاد ہین کے لیے رض کا معا کے الوت ا یک کیہ لیاکرو۔“ 

حشرت این عبای اطا فراتے ہیں من سگواہی وچا ہو کہ دہ ترش جو ایک برت کے لیے سیر دکیاگیا ہو اسے الد تھالی 
نے ائ یکناب میں ال قرار دیا اور ا کی اجازت دی ہے اور پچ رآپ نے ایر میں ای مکورہ بالا أی تکو ڑھا۔ اسے 
سعر (ہں نصوراے روای تگیاے۔ 

شت سے ا سکی دعل حضرت این عباس اا سے موی ىہ صدیٹ ہ کہ یکریم ٹپل جب مرینہ میں تشرییف لائۓ ۶ 
کی مین چھلو ںکی ایک یا دو مال کی ادھار کیا کے تھے 1 آپ نے فرایا: 

«مَن َلَفَ في شيءِ ملف مي کيل لوم وَوَزنٍ نلو ان أجل 

کغلوم!(صحیح البخاري» السلم؛ باب السلم في وزن معلوم» ح: ۲٢٢٢‏ وصحیح مسلم» المساقاۃء باب 

)١١٠٤:ح السل؛‎ ٠ 

”جو سکی ہیی اوسار ت ےکرے نو وہ معلوم پاپ“ معلوم وزن اور معلوم برت تک کے ہے ےکرے۔“ 

وصلی الله علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
وی کی 


7 TE 
۱ ا‎ 9 E ت‎ 


ج بکوئی نس معلوم وز نکی کچوروں کی زع سلم سے سلسلہ می سک یکو کچھ ورتم دے وکیا ای کے لیے ہے جا 
ہ کہ دزن کے انداڑے کے مطل کچوروں ےچ درشت نے نے جب کیل کے کے کا آغاز م وگیا ہو یا اس طح 


انرازے سے ورخت لین چائز یں ے؟ 
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کتاب البیوع........ یر و فروخت ے مال کے 452 
چواب اس ستل میں اخلاف ے؟ حض ربیل 2 نے اسے چائز اور ین نے باجائز قرار ریا ے۔ جن لوکوں نے اسے 
جاتر قرار یا ہے انموں نے اس شرط کے سائھ اسے مشروط تراد دیا کہ ان د رخو ں کا ھل من طور بر اس س ےکم ہو جو 
شروش کے زمہ سے اور روتوں ای بے راش بھی ہوں اور ماپرہ کے وشت ال یکو شمرطے عار نکی ہو۔ ان معظرات کا 
اترلال خضرت جابر کے قصہ سے سے ج وکہ ”یی“ میں موجور ے ‏ اور بچھرجاب الابقا۶“ باب کی سے زاره و ے اور 
اس می اس یی بھی رورت پل ۲ کن ے جن سک تع میں رورت پیش نیس آتی۔ اس سیل کا تعلق اس صورت 
سے بھی س کہ اپناچھ مجن لے لیا جا اور با معا کر دبا جائے یزاس صورت می مروض کے اتر نری؟ اسان اور 
رواواری بھی کہ اس سے لو را مال لیے کے ہجاے تھوڑے بی پر التقا ءکیا ہا رہ ے۔ 

مور نے اسے جاچائز قرار دیا ے اور ” میں“ میں موجود ریت این عباس شا کی اس حدیث سے استندلا لکیاہے 
نس میں ی اکرم متام نے راا ہے : ِ 

سَن اسلف فی شيء فلْبْللْفْ في کيل علوم وور هعلوم إلى جل 

کخلوم صح البخاري؛ السلم؛ باب السلم في وزن معلوم» Hi‏ وصحیح نظ ۔المساقاۃء باب 

السلم: ح:١٦٦٦)‏ 

”جو نس کی چتکی کی سل مکرے ت وہ معلوم پاپ“ معلوم وزن اور معلوم رت کے لی ےکرے۔" 

اس حریث کا شون عام ے جب خضرت جابربڈیٹ کا قصہ خاس ہے جس کا عم عام ہیں ہے۔ ازا مد زرل کے لے یہ 
20 جواز کا نظ نظری راغ ہے۔ ان صقریت کا رت رزال گھی.* © میس عخرت ابین کر اھا سے موی ال میٹ 
سے بھی سے جس میس بایزاب کی مانت ہے ج سکی صورت ہے موت س ےکہ دہ اپ کحیت کے می لک اکر دہ جور ہے 
ور سے ماھ اور ار فصل ے کان ےکی اشیاء کے ساتھ اور اکر زہ اگور ہوں تش مش (خنک اکور کے ا 
نا پک ربچ رے۔ ۱ 

ان روثوں مل ے پلا ٹول زاره رای ےکی کہ حریث جابر اس کے جوا زک ت نیز کو رہ بلا وجوم سے کی اس 
کی عل لوم ونی ےشن کش وزن اور مت تین مون چان ئن اکر درشتوں کے ی لک رارم ا یازیادہ ہن کا 
ضاخ ال ہو رک بلا نفاقی نوع ےججی اکر حضرت اہ ق ری اٹک ھا ےم روک قحد ی کےےموم سےمعلوم ہونا ہے۔ 

فو کیم 


رک لیت میں سے اپنے حص بک کی 


سال منڑکہ کیت کے ایک ای قطعہ ارا میں سے اپنے حص کو بی کے بارسے کیا گم ہے یں کے عدودٴ 
پاش اور موخ و کل محروف ہو اور اس حص کی دستاوہ: بھی موجود ہو جس سے اس قطعہ ارات کی کیت میں اترک 
ثابت ہو ہو اور اس حص کی مقدا رکا بھی یں ہو ہو؟ 
















© صحیح بخاری' البیوۓ' باب الكيل على البائع والمعطی' حدیثٹ : 2127- 
جث صحیح بخاری' البی وع' باب بيع المزابدة --- الخ' حدیثٹ:2185 و صحیح مسلمٴ البی وع حدیثٹ : 1539 
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ل e‏ ے ا 
شراء “ جب دراشت اور ران ویو کے ن وین می ںکوئی رج خمیں. آو یکو شری طور ہر تمرف کے جو قوق ما مل ہیں“ 
وہ سب ہاں اھا کر سا ے کوک شرٹی طور ےکوی امراس سے الع یں ے۔ وصلی الله علی محمد وعلی آله 


وصحبه وسلم۔ 





فو کی 


کور کے درختوں پر کیل کی ی 


| سوال | بک لوگ گور کے ورضوں پر پل لکو مین قبت کے ساتھ اس ونت یر سے ہیں جبکہ دہ جانا شروع ہو جات ے 
اور پل بھی تک درشنوں بی پر ہہ ہے فو وہ ع لن ےک رآگے چ دسینے ہیں کیا ہے ہار سے پا تاجائز؟ 

اجوآی:| ۔ ق با ےکرک کنب و نت سے بی کے ولاک کے عموم می وال ہے اور سی نکوئی ایی دلبل معلوم 
میں جو اسے اس عموم سے ار عکرکی ہو۔ اور اس لیے ک یک ہے ”مقبوض بالعخلیہ“ ( با کا مشت یکو یج میس تصرف کا 


اظیار رنا)اے۔ 
فو ی ی 


حن تک وجہ ے تمت میں اضافہ 


| سوال ] کیا ہے جائ ےکہ بش جب وور سے ساان خری دکر لال اڈ اسے اپنے پاس مع ليکرنے اور عحن تکرن ےکی وجہ 
سے ا کی تمت میں تھو ڑا سا اضاق کر کے کھوں پا ہے اضافہ سور شار ہو گا؟ 

وبا ان شاء الہ اس می کو حرج خی جب آپ سان خریریں' ا کی تمت او اکر دیں اور دورے شمراے 
کرس نع ے ات ہی ںکہ آپ نے مہ مکیاے> سے ہے شر ق لکیا ہے اور اس پر ای دنم خر کی ج۔ بے 
پاک ای رح سے جس طرح تام لوگ اپ یر ے ہو ساا نکو نع بر یک یں“ کا اپ ا 
اپیے دوست کے لیے نیرا ہو ت نے آ پک وکیل بنا ہو“ اس نے خمریدنے کے ےآ پک رتم دک ہو ادر آپ نے ای 
کے لیے خخریدا ہو نے پھراصل رتم اور عمل و نف کی اجرت کے سوا اس سے زیادہ تم تہ لیل۔ 




















A: 
ملانو ںکو انی شرطوں کاپا سکرنا چاہے‎ ۱ 


- یس ایی صونے بے کی صضحت سے وابست ہوں؟ ج نک و کی کی بیان کے اتر برا ہا ے اور جب میں 
انی با ہوں نے خریدا رکو مچھادیتا ہو ںکہ نہیں یلان کے اتر بجھ ایا ہے وکیا ہے کاروپار جار ے؟ 


حب آپ خریدا رکو یہ تا ون ہی ںکہ صو ںکو بیان کے سان بجھ گیا ہے اور جیا نکی یہ مم اس طرح ایاں 
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کتاب البیوع ی رر و ڈروشت کے مسا لی 3م 54 4 
ہ وکہ جب آپ شریدا رکو ا میں فو و وگویا ا سکو کچ رپا ہو نو پچھراس می ںکوئ یگناہ نمی سکب کہ ہے حدیت کے وم میں داقل 
ج ۰- 
ا المُمْلِمُونَ على شروطهم(جامع الترمذي» الأحكام» باب ما ذكر عن رسول اله بي في الصلح بين 
الناس؛ :۱۳۲ وسنن آبي داود ح: )۳٥۹٣‏ 


”رانو ںکو انی شرطوں کاپا سکرنا چاہے۔“ 





ے۔ او مت 


نکی حد اور بحاو مقر رکرنا 


کیاتیارت میں مک یکوئی مر مقر ہے؟ پا مقر دکرنے کے بارے می نکیا گم ہے؟ 
تم یکوئی مد مقر نہیں س کہ ہے تو اللد عوج ل کی طرف سے رزق ہے اور اللہ تعال ھی انا نکو رز کیم 
سے فوا س کہ اسے بھی دس فی صد یا اس سے بھی زیادہ ن ہو جانا سپ کہ ہو سکتا ہے اس نے ستے بھا وکو پیز یری 
ہو اور پھر ضرغ میں اضافہ ہو جان کی وجہ سے اسے زیادہ فلح ہوگیاہو اور ٠‏ صورت اس کے برس بھی ہو عتی س کہ 
اس ےکوی چ کی خریدری ہو اور چھربعد میں وہ بت سی موی ہو ہیں جائز ائ یکوئی مر مقر نیس ہے۔ 

ہاں لیت اکر سامان اور ا کی مارکیٹنگ ای انسان سے خصو ہو فو کرای کے نے ہے لال نی سککہ لوول سے ہت 
زیادہ فح لن ےکی وککہ اس صورت میں ہے بیع المضطر کے مابس ہو کوک جب لوگو ںکو نس کی عات ہو اور وہ 
صرف ایک بی مین شس کے پاس موجور ہو نو لوگ ای سے زیریس کے خواہ ا سکی تمت شی بی زیادہکیوں تہ ہو لو 
اس صورت میں عکومت اور عکھرانو ںکو براقل یکر کے زرخ مقر رکرنا چایے اور مناسب نع کا نکر وہنا چا کہ جو اس 
تر رک بھی نہ ہوکہ اسے نقصان چ اور نہ اس تدر زیادہ م کہ رو سرو ںکو نقصان بشجے اس سے معلوم ہواکہ پھات مقرر 
کرت ےکی دو میں ہیں : 
لوگوں بر م اور ذیر: اندوز یکی وجہ سے جس با کے مقر رکرنے کے لیے تکھران مجبور ہوں نو اس می ںکوگی میج 
یں کوک اس کا تعلق سیاست ج سے ہے ادر حدبیث سے ایت کہ نچ یکرمم م نے راا ے: 

ر ختکر إا خحاطیء)(صحیح مسلمء المساقاة» باب تحريم الاحتکار في الأقوات» ح:١١٦٦٥)‏ 

”صرف خطا کر ہی زت انروز یک رے۔“ 

اور خطا کار دہ سے جو جان وچ کر خطا کا ا رکا بکرے اور اکر وہ ی کی وجہ سے ایی اکر رہ ہو لو داجب س کہ 
تکمرانو ںکی و ساطت سے ا کی اصلا عکی جات ےکہ جب کوگی انا نکی چک ذجرہ انرو ز یکرے؟ مایا کی اور کے پا 
موجووشہ ہو اور لوگو ںکو ا کی ضرورت ہو نو خرانوں ہر ہے داجب س کہ وہ رال کرس اور ٹن کی ایک ایک ر مقر رکر 
وییی جس ے پا مکو بھی تقصان نہ ہو اور مشتر یکو کی فا کرم ہو۔ 
۲۔ ار قیتوں میں اضاف کسی مک تتجیہ نہ ہو یکلہ وہ الد تعالی :یکی طرف سے م وک کسی کی قلت ہو کی ہو با اس کا 
کوگئی اور یبا سب ہو جو معاشی عالات پر اٹرانراڑ ہوا ہو او اہی صورت میں زرخ مقر رکرنا صلال ٹیش س ےکی کہ ب کی ای-ے 
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کتاب البیوع ... .سس حریدو فروخت کے سال 





نس سے م کا ازالہ نیس جس نے رع بڑھادیا ہو اور بچھرسب امور ت اللہ تفای ہی کے پات می ہیں۔ جو 
رور میں جب برینہ میں تیتوں مس اضافہ ہوا اور لوگوں نے آکر رسول الہ چو کی رمت میں ہے عر کی اک ”یا رسول 
الہ ا نع مقر را ر۱ آپ نے فرایا: 

«إنٌ الله هو الْمَحْز ابض الباسط الرَازِء وإئي لأرجُو أن َلقّی الله ولس أَحَد 

سے ُطالِیی بِمَظلمَةٍ تة في . 2 مہ بي داودء البیوعء باب في التسعیرء ح:٥٤٥٣۳‏ 

وجامم الترمڌي» ح ۷ک وس ار ماجہء ح:٢٢٢۲)‏ 

”بے شک وہ اللد بی ر مفرد فراۓے ےی وال“ بڑھا دی والا اور رزت عطا فہاۓ والا ے 

اور کہ امیر س کہ می اللہ تخا سے اس طرح طاتا تکروں کاک ہکوئی بے سے خون یا مال کے عم کا مطلہہ 

یس کر ےتک 

اس حریث سے معلوم ہو اک کرحم ا نے سخ مق رکرنے سے انار فریا دیا ماک لہ ہے ای لوگو ں کی طرف 
سے مصنوگی طور پر پر اکرو یں ی۔ 

اس سے ہیں بے بھی معلوم ہواکہ زرخ مقر رکرن ےکی دو صو ری ہیں ( کہ اکر ىہ گم کے ازالہ کے لیے ہو تاس میں 
کوگی حرح یں اور (۳) اور ا یہ خو لم ہو لی اکر نگئ یکی انان کے نظ مکی وج سے تہ ہو نے ررغ مقر کرم ہجائۓے 
ود لم ہون ےکی وچہ سے ناجائز ہوگا۔ 

E‏ ٹھج این میں وت 


| سوال ] کیاایی گاڑ یکو خریدن جات ہے جن سک بازاربیش تمت ی ہیں ہزور ریال ہو مین ماہلنہ طوں پر یر کی صورت 
س ا سکی تست بای بزار ہو ی نقر اور ادھار تمت یس شی برا رکا فرق ہو وکیا سام می سکوئی شر حمانحت و نہیں ؟ 
چوای] موم ادلہ کے باعث پزکورہ معاللہ م سکوئی حرج نیس ج بک گاڑی با کے فضہ و کیت میں ہو۔ نع یکوئی مر 
مقر ہیں ہے کالہ ے مشتزکی کے عالات اور شطو کی برت کےکم یا زیادہ مو ےکی وجہ سے لف ہو سک ے۔ ” کی “ 
یس عاش بل سے روات کہ بریہ لا نے اپنے مالک سے اپنے آ پکو نواوقوں میس نیرا“ جنییں نو سمالول میں ارا 
کرم تھا پل سن ایک اوق فن سال شا تھی اود یکریم یکل نے اس سے منع نمی فرمایا تھا ادر نہ ہے بے جاک نتر ج ہونے 
کی صورت میں تم کیا ے۔ وائلد ولی الوق 








چان 


شی غپازار ے روان کے مطال ہو) کے 


ایک دوست بتھ سامان ساٹ اشریوں مس ری دکر دو سو ای اشریوں میں فروخ تک ر ہے اس پارے می کیا 


2 صحیح بخاری' المكاتب' باب استعانة المكاتب --- الخ“ حدیث: 2563 و صحیح مسلم؛ العتق؛ حديث : 1504 
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کتاب البیوع.......... یر و فروخت ے ماگل 
م شریجت ے؟ شرا تجار ت می ںکننا انع ہار ے؟ 








ووا لان ر ہے واتب ےا وو عامہ* این کی مر روی و بر وا ی کرے؟ ان یں اخلرف پا زگرے' 
ات یں کن ےک کی ر کے ےو ےو رل ات یں د 
کرے۔ بالخ کے لیے لازم س کہ ای نع بر قاع تکرے جس کا عام طور پر بازار ٹل رواج ہو۔ 











این جبرین 
ضف تبت ے کی زره تح 
| وا کیا ساا نکی نف تبت سے بھی زیادہ انع لیا جائ ہے 'ج بکہ کے چک کاکریہ او کارکنو کی ذائیں کی ادا 
کرنایڑکی ہیں۔ 





چوا ا ب ےن امان ال ھت > روش تکرنا ہے جو پازار میں تمت ہو خواہ اس میں اکم ہو یا ژیادہہا 
نان ہو۔ اور اکر نر کے پارے جو نت 9 اس کاروپا ر کی نو یت اور 
کارکنو ںکی اجرت ویر کو سانے رھت ہو اعترال اور میانہ رو کے سام آقح لا جا اور ناوالف خرییرارے بت 
زیادہ نع تہ لیا جاۓ۔ 





این رن 


| صیآل] ا اسول | ایک آری نے آھ تار کو ی میں ایک حا یکو اونٹ فروش کیا اور جائ نے اسے تمت ت اد اکر وی کا کہا 
کہ دہ ال سے دس ارب کو می میں اونٹ لے لے گا کین خریدار صب وعدہ“ اونٹ لے کے لے نہ آیا اور موک رن 
سے شقم ہونے“ تخریدار کے تہ آنے اور اس کے پید کے بھی معلوم نہ بہون ےکی وجہ سے اس اوی نے اونٹ سے پارا 
ماص لکرن کی وجہ سے اسے چ وا اور ا کی تمت وصو ل کر یکہ سوال ہے س کہ دہ اب اس تمت اک یاکرے کیا 
اسے ا سکی طرف ے نی تکر کے صدقہکردے با اس کے برل یں اوشٹ خرید لے؟ یاد رہ کہ اس نے اسے اون ٹ فع 
کرنے با اس می تر فکرنے کا شی ںکما تھا 

جوا آلرے آوی اونٹ کے خریدا رک نام جانا ہے فو بچلراففل ہے س ہکہ ا کی تت کک کرم شس کیہ کے سپ دکر 
کے اسے اس کا ورام تادے “ہو کا کہ اس طرح دہ معلوم ہو کے اور اس تک اس کا کن پیا ہا کے ۔ اور ار ہے 
اس کے با مکو نیس جات 5 پل رافقل ہے س ہک ا یکی طرف سے می تکر کے اسے فقاء میں تقی مکردے ب راہ س 
خر کر رے' اس سے اس کا ذمہ برک ہو جاےگا اور اوٹ کے ماک کک انع نے گا۔ اس صورت میں بھی ار تمت مہ 
کے سیر دکردے فو پچ بھی ان شاء ال برک الزمہ ہو جا گا۔ 

این باز 
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کتاد ‏ البیوع......... تخریر و فروشت سے مال 


آپ کے لے ےج لازم یں سے 


یس نے ایک مخ کو اپنی گاڑی تی“ ا سکی تبت ہے موی مان اس نے کے سات سو ریال دی او ہک اہ 
تمت اداکرنے کک گاڑی مییرے پاس ہی گی کن وہ قرببآصف اہ بعد میرے پا س آیا اور اس نے مطاہ ےکیاکہ اس تی 
کو کر کے اس کے دہ یہ اسے دای دے دیے میں جو اس نے کی اوا کے تھے کن میں نے اس کے اس مطالیہ 
کو ست وکر دیا ”کیا ا سے ان یہو لکی دائی کا مطالہ ہکرنے کان ہے اور اب ھیرے ل نکیا لازم سے ؟ 

جیا ار آپ ا سک ہا تک حل مکر لیس اور اس کے یہ وای یکر ویں تو ہے افحطل ہے“ اٹہ تفا کے ہل آ پکو اس 








ا م لے کک ب یکریم لم نے نرا ہے : 
من َال مُسْلمًا أا الله عَثْرَنَها(سنن أبي داودہ البيوع» باب في فضل الال ح: ۳٤٣٤٤‏ وسنن 
ابن ماجه» التجاراتء باب الاقالةء ح:۲۱۹۹) 
”ب کسی ملمان کے خی سے مطلہ کو مان لے گانذ اللہ تفای اس سے درگزر را سے گا" 
جال تک ازوم کی بات ہار می شرا مت رام شر ئل ری ہوں نے چرس لازم نیس ہے۔ 
والش وی الوبق ۔ 








حم 





ہہ ہہ اہ واہں 
بھ یکرنے بی کین میں نے لیم کیان وہ پھین کک چلاگیا لان یاد رہ کہ جب میں نے اسے وہ نز نی فو میں ہے بچھتا تھا 
کہ وہ درست اور قائل اتال ے اور معلوم نہ تماکہ وہ خراب ہے۔ اب سوال ہے ےک اس معاللہ میس اسلائی ریت 
کیا موقف ے اور مرا اس چ کے بارے می سکیاموفف ہونا چایے؟ امیر سے ر مما فر اکر ری ہکا موںح یں گے! 
جاب ار برت عتر آ پک ای چرل خزالی ٤‏ م نہ تھا آپ معزور ہیں اور اب ج بکہ اس نے چ ڑآ پک وائیں 
کر دی ے ادر آ پک و بھی معلوم ہوگیا کہ اس س خرالی مله سے کی و آپ پر دابحب س کہ اس کے مطا کو ول 
کر کے ا سک تست اسے اہی لوٹا دی یا اس کے سات کر یں اور اسے اس کے ہجائے ی پیبزدے دیں یا خرال کی 
وجہ سے قبس تک کر لی“ کن اب ج بکہ دہ خود اس چ کو واب سک رگیا ج و آ پکو چاہی کہ خریدا رکو تلا کر کے 
فکورہ بلا ریہ سے جیساکہ ہم نے وک رکیا ہے“ مم جک لی او رآ آپ خریدا رکو ٹنیس جال و اس رٹ مکو نقرام میں صدقہ 
کر وو اور تیت ب ےکر کہ اس دق کاو اب اسے نے۔ واللہ لوف 











این رن 
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کتاب البیو ع موک یړ و فروشت کے انام 
سوک ړو زوخت کے اجام 


میں سون ‏ کی بی ہوگی سعوری اشرنیوں اور سوتنے کی افثوں کاکاروپا کرت ہوں“ جب بازار یں سونے کا نر کم ہو 
جاۓے و یر٦‏ اور جب زیادہ ہو جاۓ نے جیا ہوں۔ شا سونے کی ای ک گنی (اشری) تن سو ریال س خی رکر چار مو ای رال 
می تچ دیا ہوں “کیا اس کاروبار میں شیا کوئی ممانعت و ہیں ے؟ میں جب اشرفمو ںکو ری ر ہوں تو ا نکی تمت چیک و 
اراک کے شرفو ںکو لے لیا ہوں اور جب ییا ہوں فو اشرفیو ںکو د ےکر ا نکی تمت وسو ل ریا ہوں؟ 
وا فرکورہ معاللہ جیساکہ آپ نے ڈوک رکیا ار دست برست ہو تو اس سکوی رح ہہیں۔ عبادہ بن صاصت ھی 
مث میں کہ ب یکریم ی نے رای : 
ذهب بالمّب» وَالفصَة بالفْصّةء وار بال وَالشّمیر بالشیرء وَالئَٹر بالتر 
الم بالل مث ہمثل؛ سَواءٗ سوا يدا پیر قدا الث هذه الأصتاف قَبيمُوا 
كيف شش 7 کان کا بير (صحيح سلم؛ المساقاة» باب الصرف ویع الذخب بالورق نقداء 
(10A:‏ 
وا سونے کے سا“ چاندی چاندی کے مات ندم مگندم کے سے“ جو جو کے ات “جو رجور کے سانھ 
اور شک ٹمک کے سات ایگ جیا برار برابر اور وست رست ہو اور جب ہے اعناف ملف ہو جائیں و جس 
طح چاہو ت کرو بش ریہ سور ادست بست ؟ ٠‏ 





.ہہس ہچ این از 


ایک آوی نے جھ سے زلور لیا او رکماکہ ہے یس اپ نے والو ںکو وکھاا چاہتا ہو ںک ہکیا ہے ا ہیں پیر ے؟ اور 
ار ند ہوا نی ا سکی تمت لاک یں دے دوں گنو اس کے پارے می سکیا عم ہے؟ 
وا ا رگم ردالو ںکو دکھانے کے لے زور لین سے پک بی و شرا کا معاطمل میں ہوا جکمہ اس نے زیو رکو مرف 
اس لی لیا ےکہ دہ اپ دالو کو کیا و ےک ال انمی پپند آی ت خریدلیں گے درت ویش لو دا جا گان ای 
صورت میں زور مشنڑی کے پاس امات ہوک“ کہ ال 8 “ھ9 

ہہ فول بئی سے 
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وک یر و فروضت کے اکا 


سونا ی ھکر وای ںکر را 


ایی کس نے کے سے سوم ریا ا یکی تمت کی اداکر دک اور ری مرت کے بعد آیا اور اس نے ما ہکیا 
کہ یں سو وائیں ےکر ا سکی تمت اسے لوٹا روں وکیا ے جا سے یا ہے ضرو رک ہے کہ میں اس سے پاژار کے موجورہ 


ریٹ کے مطالٹی خریروں؟ 
چوای اکر ام داع ای س سے جس طش آپ نے دک رکا فو ہے جائ ےکہ ئ کو نو ڑ دیا اور ر کر دبا جائے۔ 
-.ہ۔ فو اش 


سو ےکی سونے کے سار یک جا طریقہ 


یس ایک سونا یہ دانے کے پا یھ پراتے زبیدرات لم ےک گیا ہن کا اس نے وز نکر کے بتا اکہ ا کی تمت 
مغ ند دہ سو یال ہے اور یی نے اس سے سے زاورات تخریرے ہج نکی تمت یی اٹھارہ سو ریال ہے ۔کیا میرے لے ہے 
ہا ےک یس صرف تین سو رال اداکر دوں (جو فرق ے) یا ہے ضردوری ج کہ لہ اس سے پندرہ سو ریال وو لکروں 
اور 4ے اھاروسو رال دوں؟ 
چوا سو ےکی سونے کے اھ تخ ہا نہیں ال پ کہ وہ ایگ ججیسا ہو“ برا پرایر و سرت 
برست ہو جیساکہ اعادییث ی بیس ا یکریم متام سے ای طرح قول ے' اہ سونے سے زل ورات رکم د ہیر ہے 
کی اختبار سے لف نوعیت کے ہوں با کی اور اتتہار ہے لف ہوں“ ای طس چائ ی کی رر و فروخت ج کی بی 
۶ 
جات طریقہ ہے س کہ جو منص ہو ےکوسونے کے بدلہ میں یر چاچ فو اس کے پاس جو سونا ہو اسے چاندی یا ٹوٹیں 
کے ساتھھ یچ دے اور ای کی تمت وصو لکر لے اور بچھراپٹی رورت کے مطالق موتا اس کے موجورہ با کے صاب سے 
خریدے اور تمت می چچاندی یافوٹ اداکر کے دست برست سوداکرے۔ سو ےکی سو نے کے اھ یا ےک چائدی کے 
اھ یس سود کے اظتبار س ےک نمی وٹ بھی سونے اور چائ دی ہی کے قا مقام ہیں۔ 
ال سونے با چان یکو نی کے مکی اود خا گاڑی ا ہلان با ئی درو کے اھ یچ دا کے سے بل 
الک ہونے می ںکوئی جح یں کی گے سے“ چائ ری او رکرنھی ٹوٹوں اور ان مےکورہ اور ان کی وکر اشیاء می سود چاری 
ےد TO‏ 
اھا لیے اما دا دام بدن ال آل کی تا ڪي (البقرة۲/ ۲۸۲) 
ا ے مومنو! جب آپپیں می ںکسی میعار ”تین کے لے رض کا محالط ہک نے لو تو ا یکو کے لیاکرو۔ '' 
س ھچ این باز ي 








0 صحیح مسلم'ٴ المساقاة' باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقداٴ حديث :1584 -1587 
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کتاب البیوع........ سو کی تریر و فروشت ہے اکا 


[dba |‏ میرے پا پگ تیم زو رات تے میں | یں بازار میں یچ کے لے ایک تج کے پا گیا اس نے کے سے 
کے لیے یا دی لیران کے ھا کے دوسرے زارات دے ویے۔ میں تن ےکماکہ ہے فے چائ ںو اس ن ےکماکہ اس 
نے مھ سے جو زلورات لیے اور جو کے دیے ہیں' ان کا وزن برابر ہے و میس نے اسے سا مان لیا امیر ہے اس معا مہ ش 
آپ کے فوکی عطا فاس گے نین اب میرے لے اسے سوا واپ یکرم کن ”میں ے؟ 


گر رووں زلورات وژن میں برابر سے اور ان کا لین وین ایک بی ملس میس ہوا نے پچھراس معاللہ می سکوئی مرح 
شی اہ ایک دوسرے سے عودہ ب یکیوں نہ ہو ںکہ اعادیث یہ کے موم سے اس ماجواز معلوم ہو ہے سصص. اوز گر 
اس نے جھوٹ ہولج ہو ۓےکماکہ ہے م وزان میں فو مرا ی گناہ اسے ہو گا۔ 

ت غ این باز 








موک سونے ما ننقدی کے سات بج میس رما یں 





ار میرے پاں ایک س بے زاورات ریدغ کے لیے آے اور جب میں اس کے مطلوے زو رات کاو ز نکر 
دوں اور ال کے پا زل ورات کی پو ری تمت نہ ہو تو معلوم ہک اس عالت میس میرے لیے اسے سوم بنا ادر اس کے 
سیر دکر دینا جاتز خی کوک اس نے کے پپدری تمت اوا تی ںکی لین اکر لا ے محاطہ مگ ے وش یکر ر مول اور 
وہ ےک ونا س تمارے پاس ہی رس دیتا ہوں اور حر کے وقت میں بو ری تمت ےکر عارہو چاو لگا اور تمت اوا 
کر کے اس تریرے ہے سو کو وصو کر لوں گا وکیا ہے ار کہ اس مو ےکو اس کے ساب میس باق رکھ دو ںکے 
جب وہ آے تو اسے نے نے با مہ رو ری ےکہ اس محار وکو مک وول اور ار وہ آآئے تو اس سے در ری راروں ہی 
تھا پور 

چوا ہے ہا ںسکہ نس سو ےکر اس نے یراج اسے ان جن آپ بی کے پا رے دیا جائے بک ای 





ات ا اس صورت میں ہے سو آپ یکی گلیت ہو گا اور جب وہ 


اق ر بھی س ےک رآ جا 5 آپ از مرو مدال ہکریں اور نیک ی کل میں تیت اور زو رات کان دی کریں۔ 
فو ٹی 








| سول | اس کے پارے مم سکیا م ہ کہ زیو را تکی دکانوں کے بت سے ماکان تھی مو نیہ لیے ہیں اور برا سے 
سونے کے اج کے پا سے جات ہیں اور اے سونے کے سے زلورات کے اھ برل لے ہیں؟ دژن فو وز کے برایر 
ہو ہے البظہ 2 نے زبورات کے بنا ےکی اجرت وصو لکر لمت ہیں ؟ 
اجوایا مب یکریم شک نے ىہ راا ہز 

لدع بِالّعَبِء َالْفْضَةُ بالفضة» دا بال وَالتمْر بالکٹر وَالشُعيٴ بالشمیر 


سکم لال و یران سے غین وع و مشرد روات پر مل سفت آن لاق کی 
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کتاب البیوع........ مو ےکی تیر و فروخت ے اام 





وَالْملحٌ 5 > مث بمثل؛ سواءٗ سوا ۴ بيا ا(صحيح مسلم» المساقاةء باب الصرف 
وبيع الذهب بالورق نقدا» ح: )۱٥۸۷‏ 
موا سونے کے ا“ چاندیی چاندی کے سا ند مگندم سے ساب “جو جو کے اھ او رکو رججور کے 
سات ایک ہی طح برا برای اور وست برست موی جا جے۔ 
آپ نے ہے بھی راا ے: 
لامَنْ زاد ا و اسْتَادَ فَقَذْ آرّلى» صحيح مسلم» المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء 
SORE AT:‏ ۸۸)()( 
تن نے (یادہ دا با زہاوہ لیا تو اس نے سوولیا_'' 
ہے بھی حریث سے ابت س کہ آ پک رمت میس جب عو ہبیجورہیں ٹن لک یگئی یں ےپ نے ان کے بارے میں 
چات کاب کرام نے چایاکہ م اس ط نک یکجوروں کاایک صاع لے ہیں اور عاممہجوروں کے دو صاع دے دس ہیں با 
دوعا یت اوحار ن شن ماع ہے رتے می لپ نے مم دا کہ ان کر ررر وا جا کے عون ا ر 
آپ کلم نے تع ہکرام اش مکی رما یکرنے ہوئے فرا کہ رو ی کو رکو در جہوں کے مات ب دو اور ران ورتموں 
کے سا عو کور ری لور“ 0 
ان اعادیث سے ارلا لکرتے ہے ہم ہے کے ہی ںکہ سای تے جو سونے کے مام تپ ر ہی اور زیو رات بجائ ےکی 
ارت اداکرنے کے بارے میں سوال پوچچھاے و ہے محاللہ ترام ہے“ جائز یں کی کہ یہ بھی اس رہام داشل سے جس 
سے یکرم مت نے مع ریا ہے۔ 
اس سلملہ میں حفوظ طریتہ یہ کہ اخ مکی معابدہ یا انفاقی کے برانے عو ےکو پل یچچ دیا جاۓ اور ٹمت وصو لکرنے 
والا پچھراس کے ساتھھ سے سون کو تیر نے اور افقل ہے س کہ سے سوت ےک و کی اور چگ سے تریدرے اور ار مطلوے 
زیو رات وغیر کی اور تہ سے تہ مل کش و کرای سے ست اراکر کے خریر لے اور اس صورت میں اسے زیادہ کی ارا 
کرنا پڑے فو اس سکوی مرح شمیں۔ اس سال میں اہم بات ہے س کہ سوتے کا سونے کے سا اوہ اضافہ کے ساتھ نہ 
ہو توا ہے اضافہ زاورا کی ھزددری ی کی دجہ سےکیوں نہ ہو اور ہے ای مورت میں سے جب ٢‏ تر یع ہو اور ار 
2۲ زرگر ہو تو بچھراس کے پاس جاک ری ںکہ ہے سونا لے لو اور اس سے کے ہے ارات بنا ود اور جب تم زاورات بتادد 
گے فو میں ہیں عزوو ری اداکر دوں گان اس می ںکوئی رج نہیں ۱ 
سس ہگ این یں سے 


سو کی دکانوں کے ماکان کا زہای وکالہ 


| سوال ] کیاے لازم س کہ سون کی دکانوں کے ماکان کے این زبائی و کالہ ہو؟ یا انقای کائی سے جعیساکہ ا نکی عادت ہے 
کہ مم روف رق ب؟ 


() صحیح بخاری“ٴ البیوغٴ باب اذا اراد بيع تمر بعمر خير منه' حديث :2201 ۔ 2202 و صحیح مسلم' المساقاة' حدیث : 1593۔ 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب البیوع........ سون ےکی پر و فروخت ے اام 





ی وکال خخقو میس سے ایک عقر ے ج وکہ قول یا لکی ولال کے مطااں عق ہو جات ے۔ سط 
دعاوق le E RL‏ 
کر اسے پچ دے اور تمت اسے بھی معلوم ہو یں نے اس سادا کو لیا ادر اس کے مال کفکی طرف ے ج دیا ج اس 
ش کول رج نہیں کیوکلہ ایل عم کے قول کے مان کالہ اس کے مطالق عقر ہو جاتا ہے“ جس بر قول ما شل 


ولال کرے۔ 
د گزاز نو ب 


سوا اهار ړا 


سو ےکی وکالوں کے 'حض الان جائز کے ہوۓ اوحار سونا خریرتے ہیں اور دعل ہے وی ہی ںکہ ہے بھی ساان 
تارت بی ہے۔ اس سلسلہ میں جب ان کے بڑے لوگوں سے با تک یگ کہ ہے کام جائ یں ے لز انہوں نے جواب وی کہ 
ال مکو اس کام کے پارے میں علم یں سے ؟ 
چوآیا] ہے معالہ ن سون کی درا ہم کے اھ اوحار یع بالا ہماع رام س کوک ہے رباالٹیھ ہے اور عبادہ ین صاصت 
کی عدیث می ےکہ بی اکرم مو نے فراا ”ونا سونے کے ہل“ چاندکی چان دی کے بدل........ ار اور چ آپ نے فرایا: 

نَا اختلنث هذه الصاف فيعوا كيف شنب إا كان يدا بيده (صحح سل 

المساقاة» باب الصرف ویع الذهب» ح:۸۷١٠)‏ 

”حب ہے اناف لف ہہوں فو میں طرح چاہو کیو ج بکہ معاطہ وست پر ست ہو“ 

انوں نے جوم ےکما س کہ ال ع کو اس کا م نہیں ہے تو ال علم پر بای تمت س ےکی کہ اکر ہے اتی ایل مکمہ 
رس او پرا یں عم ےکی وک مکی ضد او جمالت ہے اور اب گم ہوئے کے تو سحن ہی ہے ہی ںکہ اللہ تفال نے اپے 
رسول پر جو احام نازل فیا ہیں ہہ انس جاضفے ہیں۔ اور وہ جا ے ہی ںکہ ہہ محال“ رمت پر ولالت ا کی وچہ ے 
ایک تام کام ے۔ 











اس ستل سکیا عم س کہ جب ایک خریدار سونے کاسامان خریدرے اود پچھریہ شرط لگا و ےکہ اکر مہ ابل شات 
“ کو ند نہ آیا دہ اسے تبر لکرے گایا ا سکی تمت واب لے لے گا۔ اس طرح کے معالمہ میں شرگی طریق کیا کوک 
بض یار ست دور سے شم رآتے ہی ںکہ ان کے لیے ای دن یا دو سرے ون دوپارہ آم ہت مشکل ہو ے؟ 

جوا اس معللہ مس اقل صورت بے س کہ عقد کے عمل ہونے سے پیل سونے کے زاورات ےکر اٹل ات ہکو دکھا 
در ےک ار انمیں پند ۲ ا و رکا دار سے یړ ے۔ خریدنے اور عقد ی م لکرنے کے بعد ہے شرط لگا کہ اکر ای کے 
ال خان نے پپن دکیا نے خریرے گا وگنہ وای یکر وے کا ای میں امل علم میس اختلاف ے۔ لن نے اسے جائز قرار دیا ے 
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کتاب البیوع و سو وک تج تیر و فروخت کے ا6( 





و کک 
او رکا کہ مسلمان ایی شرطوں کا پا سکرتے ہیں اور *ض نے اسے جائ قرار ریا چ او رکماے 23 
امک مکو لال تراد دیق ہے اور وہ تام عق سے پیل یری ہے۔ ان میس سے بسلا غ الاسمام ابین تھے ول کا کہ قول 
سے اور ووسر قول ( بای ) پ ہب کا مضمور قول ہے لیکن ی بات بی ہ کہ ہردہ عقر س میں رن کے دست پر ست 
کی شرط مو تو اس میں شرط خیار ی نہیں ہے' انا اگ رکوئی حص ہے چا کہ دہ برک الزمہ ہو اور سلا تی کا راس 
اقتا رکرے و اسے چا کہ عقد کیج مل ہونے سے پک زاو را تکو ل ےکر امل نمانہ سے شور کرے۔ 

کڪ ھچ این مین 


ھل مو کو ہے کے طور ریئا 


اس ستل کیا م س کہ سون ےکی دکانوں سے 'حض اکان تھ کر صاف تھے سون کو خر رک سے 
وے) کے با یج ہیں وکیا ہے جاتر ہے یا ہے لازم ےکم خریدا رکو چا دیا ہا ےک ہے تعمل سونا ہے ما ہے تنا لاذم یں 
کہ تش خریدار ہے پوچ ی سکم ہے یا چ باب اتا؟ 
چوا دکان دار کے لے فرخوای واجب ہے اور ہ ہکم دہ اپنے بحا کے لیے بھی وی پئ رکرے جو وہ اپنے ل ےکر 
ہے۔ بے مسلمہ بات ہ کہ اگ رکوگی خض آ پک وکوئی ایی تمل چ ریچ جو بس تم استعال موی مو اور اس پ کوفی ا شہ 
بڑا ہو اور وہ آ پکو اسے خی یز کے طور بر بی دسے تو یتین اے آپ دتوکا ادر فریب ترار دیں گے۔ ار آپ ہے ند کل 
کر کہ لوگ آپ کے سات اس طح کا محال کر فو آ پکو ہے بات مس طح زیب دیق کہ آپ دو رول کے 
ساققہ اس طح کا محال کریں؟ ایز کی بھی انا کو اس طح سکرنا چاہے بل اسے چا کہ دہ تیا رکو یہ بتادے 
کہ ہے تجھوڑا سمااستعال ہواے یا اس مر مک یکول اور با کر وے جس سے یقت وار ہو جائے۔ 

این مین 


بھی میس پگھلاتے وقت ایک دو مسرے کے سو کو ملا ویتا 


ج بکوئی مخ زور بنانے کے لیے انا سونا ز ہگ رکو دیتا ہے فو بسا ا وقات وہ بھی میں پھلانے کے لے اس کے 
وکو دو سے لوگوں کے سونے کے ساخھ لا وتا سے لان دائی کے وفت وہ ای دزن یں دے دبا ہے جس وژن میں 
اس نے لیا ہو ہے و اس پارے می سکیا گم ے؟ 

چوایا] زرک رک چان کہ دہ لوگوں کے اموال آپیں میں نہ ملا اور !نمی الک الگ بی ر کے ج بک مقار لف ہو 
اور ار مقدار ف نہ ہو او رہام ملانے می ںکوئی حرج خئیں۔ 

| سوال ] کیا وسو لکرتے وقت ہی ابورا ت کی اج ت ت دینالازم ہے۔ ہا اس کا صاب جاری رکہ کے یں ؟ 

اچوای] اے فورادست برست اداکرنا مازم یں جک کہ ہے ےکا مکی اجرت ہے۔ نہ بت 
اداکر وک جا فو تر ورت جب اداکر دے ج سے۔ 

















یں ھی 
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کتاب البیوع ......... و ےکی ریو و فروخت کے اکا ۱ > 464 کے 


اس ست سکیا عم شرییت س ہک سون ےکی دکانوں کے !حض ہکان مستعمل مون یچ وانے سے کے ہی ںکہ دہ 
ا شرط سر برانا سونا یری کے کہ وہ بھی ان سے نیا سوا تڑیرے؟ 
جاب ہہ شرطا چائ خی ںکیوکہ یہ اضاہ کے سات سونے کے بد لے سو بی کا ایک حیلہ ہے اور یہ ریت میں مور 
ہی ں کی رہ ہے دعو کا اور اعکام الیکا خراقی اڑانے کے راوف ہیں۔ 

ہہ جح این یں سے 


آپ جا ب کی ان ت یش سکیا ات ےک نے کے پل ار سے نے سونے کا باو معلو کرت ہیں اور 
چم نے اس سے مستعمل سو ا لکراسے پچ دتتے ہیں اور رم دصو لکرتے وق اس سے نا ہوا یر لے ہیں ؟ 
ای اس سکوی حرج نہیں بشرطکہ پل سے ہے سے شیدہ نہ ہو ہاں اتد امام اج ہش کی اس مکی صورت حال یں 


یہ راۓے س ےکہ دہ انا برانا موتائ کر خیاسوناکسی اور مہ سے رید لے اور اک رکسی اور کہ سے تہ لے نے ورای سے یر 
نے پک مہ کے شبہ سے نع جائے۔ 











سے ٹون یں سے 


سوال ] اس مس کے بارے مس شری گ مکیاہے جو دکان بر جاکر سون چا ہے اور بل راپ تست فروشت کے مات اکا 
رکال ے اور نا رید لتا ے اور وولو ںکی تیتوں میں جو فرقی ہو وہ اراکر وتاج ادر ان فروخشت کے ہوئے سو ےکی 
تمت وصول تی ںکر؟ 

اجاب بے جائز خی ںکیوکلہ اس نے ای چ کو کر ا کی قم تکو اپنے قحضہ یں یں لیا اور اس کے عو وہ یز لے 
ل سک اس کے سات ادھار ع علال نیس ہے“ چنانچہ فقا ءکی صراحت کے مطالقی یہ صورت حرام کی وگ یہ صورت 
ہاو قات الک چزکے لے حیلہ بن جاتی ہے ج سکی اس انداز سے تمت اپنے قحضہ میس لیے !خی رارھار بی جائ یس ہے اور 
اراس میں دوتوں کے سو ےکی جس ایک بی ہو قو ىہ ریا الفضل بھی ہو گااور رب انی بھی ۔ 

ہے زاین مین ہے 


۶ا کاد دبا رکرنے واس دکاننراروں کے بای ما زممت 


وت ےکی وکانوں کے اییے ماکان کے اس کا مکرنے کے باارے می نکیا ے جو ووی با حرام مل یا مماوٹ اور 
دعوکا ویر کے خی شی کا مکرتے ہوں؟ 
جوب اچے لوکوں کے پاک کا مکرنا صا بے جو سوو پا وٹ وکا و بلاوٹ کا کاروپا رکرے ہی سکیوکلہ ار شاد ہاری تال ے: 
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کتاب البیوع ... ...سو ےکی یر و روخٹت کے اام 


ط ولا تعاووا عل التي مدن (لمادہہ/۲) 
”او رگناو اور شی پالیں ٹیل برو ت ہکیاکرو۔“ 
ہے ارشا وی ے: 
ود رل صم ن آلککی أن ایح ایت اق نکر پا یمر ام دوا عه عق 
کوان رب راگ اپ مم 4( 
”اور الد نے تم (مومنوں) پر ایی کاب می (یے گم) نازل ڈرایا -- سن وکہ ال کی آنوں 
سے انکر ہو رہا سے اور ا نکی ای اڑائی اتی ے وجب تک وہ لوک اور بای (نہ )کے لک جاہیں ان کے 
اس مت ٹٹھھ رنہ تم بھی اتی کے ہو جا گے" ۱ 
ادر می اکرم مکل نے فیا : 
امن رای یکم كرا لیر پیر قن تج يستطع فلاب قن تم ینلم 
فِقَلبا(صحیح مسلمء الإیمانء باب بيان كون النهي عن المنکر ... الخ ح:۹٤)‏ 
بعتم میں سے جو سکوی برا کام دک نے سے پا یر ے مٹارے ا “گر ا سک استطاعت نہ ہو نو زبان سے جا 
دے اور اگ مر ا یکی بھی استطاععت نہ ہو و ول ے برا جاے۔'' 
اور جو سے لوگوں کے پا کا مک رج ہے اس ن ےگویا اس بر ےکا مکو نہ پا سے ابا نہ ذبان سے ما اور تہ رل ہی 
می برا جا“ ازا وہ رسول الد ما کا تاران ے۔ 


سے این میں 


تمت وصو لکرنے سے لے سوم بنا 


تمت وصو لکرنے سے پل سونا بی کے بارے ب سکیا م ہے؟ اگ کی ترم رشتہ رار سے ورا تمت ارا 
کرنے کا مطال ہکیاجاے نو تع ر تی کا ترش سے یکن اس بات کاپچفتہ تین ےکہ وہ تمت ضرور اواکر وسے گا خواہ ہے 
حرصہ بعد ب یکرے؟ 

جوب اجب کہ آپ ہہ وی قامرہ ہان سک مل تمت وصول کے !خی ہو ےکی وراتم (روپوں چہوں) کے 
مات ہرگز ہرگز بج جات ی نیس ہے اور اس اعقبار ےکی قری رشت وار اور ای ںکوئی فرق بی نی ہ ےکیوکلہ اللہ 
کے دین کے مفابے می سکسی سے عبت خمی ںکی جاعتی۔ اور آلر الد تال یکی اطاع تک دجہ س ےکوی قرسی رش رار پاراش 
ہو ے و وم ہو رہے؟ وہ خض تام او رگناہ گار سے جو ہے چاہتا ے لے آپ اش تی کی محصیت و نافربالی کا ار کاب 
میں - اپ نے اسے اس سے رو ککر در ۱قیقت کی کی س کہ آپ نے اسے ایک حرام معاللہ سے ردک وا چ اوراگر 
اس وجہ سے دہ عراش ہو ہے ا تعلقات  *‏ کر ہے ےد وگنہ گار ہے اور آپ ا کنا یل شیک نیس ہیں۔ 


.تی ان و لت 
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کتاب البیو ع ........ سو ےکی یر و فروخت کے ا6 
۱ سونا ی رکر رکھا اور تمت بی اضافہ ہوتے پر ہدیا 


ایک آدبی نے ون کا ایک گڑا وو سو ویٹار مش را اور ایک عرصہ تک اسے مفوظ رکھا تی کہ ای کی تمت 
سک یکنا اضاقہ ہ وگیا تو اسے تین برا دیٹار س بی وی ٹڈ اس اضافہ کے پارے می سکیا گم ہے؟ 
ولا اس اضافہ سکوگئی حرج یں ہے مملمان ی و شراء س یشہ ای حکرتے جه آے ہی ںکہ سامان خریرتے 
ہیں اور تمت میں اضافہ ہونے کا انظا رک رے ہیں اور بہااوتات اپنے استعال کے لیے خریدتے ہیں اور بست میں ہہت 
زیادہ اضافہ ہو جانے پر بی بھی دس ہیں علاللہ لہ یی کی عبت شی ہو کی“ اہم بات ہے س کہ ا ر ہے اضافہ پازار کے 
مطالق ہو نے پچھراس سکوی حرج ٠یس‏ خواہ اس مم سک یکنا اضافہ ہو ہاسے۔ 

ہل البت اکر اضافہ اس طح م وکہ سونے کاسونے سے تاول ہک کے اضافہ وصو لکرے فو ہہ ام ےکی وککمہ سوت ےکی 
0 





سوتنے سے یع جا ہیں الہ ےکہ دزن برابر ہو اور عورا رست بدرست ہو یہ اکہ حصدیث سے اہ ے جب آپ سونے 
کو سونے کے ساتھھ نوس خواہ ان می سکوالٹی کے اقیار ے فرق ہو یش ایک دوسرے سے زیادہ اجا ہو تو پچل کی یرای برابر 
اور وت برست سوداکریں۔ اگ ر سوا ہر۱۸ کے رو شقال سوا تم ر۲۳ کے ڈبڑھ مشقال کے بدلے میں لیے فو ہے ھرام ہے 
کیوکلہ دونوں کا وزان برابر ہونا چاہے“ ای طح ہے بھی ضروری ہے کہ الع اور تی ماس عقر ہی بیس تز دن دین 
کرس یڑ ار ایک نے فو سونے کے دو مشقال نے لے اور وو سے نے ای میا میں نہ لیے بلگہ اس کے قیضہ میں اج رہ 
کی تو ہہ بھی جائز خییں؛ اہی طرح سو ےک یک نی فوٹوں کے اتر تریدوذروشت کے بارے میں بھی بی عم ہے سن ار 
کوئی مخ سکی ج یا ذرگر سے سون رید ہے فو اس کے لیے بی جائ نمی ںکہ ا سک مل تمت ادا کے اشیرال سے جدا 
ہوک وک ہکرنمی فوٹ چائدی کے تام مقام ہیں۔ اور جب سون ےکی چاندی کے ساتھ جع ہو فو کی واجنب ہ کہ بل اور 
مشتزی جدا ہونے سے مل پل جس عقر یجس اپنے نریرے ہویۓ مور ےکو اض میس نے لی سکی کہ رسول الد تی نے 
راا : 

إا المت هذه الأَصْنَاف فيعُوا كيف شَتّم إذا كان یکا بيلا(صحيح سلمء الساقا 

باب الصرف وییع الذهب ... الخ ح:۸۷٥۱)‏ 

”جب ہے اماف تلف ہوں و یں طش چاہو کیو بشرطل, سورا رست برست ہو!'' 


سب ان کن ےسب 


مرووں کے لیے سون ےکی اگ ونحیاں 





ھردوں کے لیے صو سوتن کی اگوٹمیاں یی کے بارے می ںکیا عم ہے ٴج بکہ اج کو نشین بھی م وکہ 
شرل اسے ہے گا؟ 
جوب مرووں کے لیے سون کی اگوشھیاں بینا رام ے ج بک ہا مکو ے عم ہو یا اس کا تن غالب م وکہ مرد اے چپ 


() صحیح مسلم' المساقاة' باب الربا“ حديث :1584 - 1587 
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کتاب البیوع ... .دہ مو ےکی یر و فروضت کے انام 
گا بے ay‏ یس شر ےر ش١۲[‏ 
سن چا ج جس کے پارے میں اسے معلوم ہو یا یں کے بارے میں گن غالب ہے م وکہ وہ اسے بس گان اس کے ہار 
ای گناہ کے کام میں تخاو نکیا اور اللہ تحال نے تح فرایا س ےک گناہ اور ر کے کام میں تخاو نکیا جا چاچ 
ارشار پاری تحال ے: 
$ وتعاووا عَل ال وا موی ولا نماونوا عل الزثر وَألْمُدُوَن4 (المائدة٥/‏ ۲) 
اور یکی اورپ ہی زگاری کےکاموں می تم ایک ووسر ےکی عددکیاکرداو کت او تل مکی پال میں بدد ےکیالرو* ۔ 
ڈ گر کے لے بھی بے علال یں ہ ےک ھردوں کے نے کے لیے سون ےکی اجوٹمیاں بجائے۔ 
ہت پے این میں ہے 
| سوا رہن رک ھکر مشورہ کے لے سوم نے جاع | 


؟آج کے اس سونا کے وض سو نے کے بارے می ںکیا گم سے“ ننس کے بارے میس شتری مشور کرم چاہتا ہو 
اور مجر نے مشمتزری کے وای ںکرنے تک جو سونا رہن رکھا مو سے اہر کہ ان دونوں کا وژن ایک یں ہو؟؟ 
چوای] اس بی سکولی رج یں ج بکہ اس نے بح نکی ہو اور صرف بی ہکا م وکہ اس سو کو اپنے پاس رن رک لو 
کہ میں جاہکر شور کر لوں اور پچ روائیں آکر م از سرفو سوداکریں گے اور جب وہ سوداک لیس فو وہ مل تمت اداکر 
دے اور رن کے ہو اپنے مو ےکو وای لے نے۔ 

تہ این میں ٹھھْٹ- 


سوت کی بھ رتم اداکی اور بائی یگ سے لاکردیا 


اس ختلہ می ںکیا گم س کو جو نص سونا خریرے ‏ بج عمل ہو جاے مشنی ہے تست اداکر دے اور باق رتم 
لے کے لیے دہ گاڑی کے پاس ما بینک میس جاے اور تو ڑی د اعد ی لاکر دے دے لیکن سونا وہ عمل تمت اداکرنے کے 
بعد نی نے وکیاے صورت یع ہے بابہ ضروری ےکہ دہ بائی تم لانے کے بعد از سر عقد کریں؟ 
وآ با نرہ کہ باق رٹم لانے کے بعد ت کا اعادہکریں اور اس م سکوکی نقصان بھی یں صرف الفاظ تی دہ ہرانا 
ہوں گے۔ اور اکر تم نال ہون ےکی ورت میں دہ عقد بج ھی تر ککر وے تک ععمل رتم لاک رٹ کرے تو ہے بھی بر 
ےکیوکلہ ہحمل ر آم لانے سے پل ی ےکر ےک یکوئی ضردرت بھی نہیں ہے۔ ۱ 

ے‫ ےت جج این کین 








برانے نال سونے کااییے سونے سے ارہ جس میں نے بھی ہوں 





سون ےکی دنوں کے تش ماکان سونے کے جم کے پا جاتے ہیں اور اس سے ملا ایک کو ایا سنا ری ہے 
ہیں جوگینیں کے اک م مہو جوت سے واد MES‏ دو ن نکی ھروں کت وں اہ - رو اور 
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کتاب البیوع .......... و 1£ تیر و ذروشت کے ا 

رر وت TR OTT‏ سرت 
وصو لکر ے۔ تحن پاج اس طح دو فانرے ما کر سے ایک ا ہےکہ وہ گینوں کے عوض سونا ماص لک ربا سے اور 
دورے وہ ژلورات کے بنا ےکی ا جرت بھی وصو لک رج ہے عالاکمہ وہ سوتے کا بے ہے ذدگر یں و اس کام کے پارے 


شکیا گم ے۔ وفقکم اللہ 
جوا ی کام تام ہ کی کہ یہ سودبر مشقمل ہے اور جعیساکہ مہا تی نے دک رکیپ مود اہی می دو طح سے ہے (ا) گینوں 








ون سے مقالہ مس سونے کا حصول عالالکہ ہے اس پار کے مشابمہ ہیں جس کا فظالہ بن بد بن کی عدیث میں کر کہ 
”انہوں نے پارہ دیتار یس ایک الما پار خریداجٹس میں سوع بھی تما اور پٹ کے تک بھی فو انہوں نے اسے الک ال کروی اور 
دیکھاکمہ اس س تک سوتنے سے بھی زیادہ ہیں نون یکریم مکزا نے فربیا : 

«ل تاع حى تُأصل(صحیح سلم: المساقاة باب بیع القلادة ... الخ» ح:۹۱٥۱)‏ 

”ای طح کے پا رکو اگ انگ کے ای رنہ جیا جاے۔' 

)٢(‏ رو را اضاقہ زان کا کی ا ےو مکی ات کا کی حا ی اوبرت 
کی صنعت کا تعلق آری کے لعل سے ہے کن سودی معاعلات یس ہے اضاقہ ای طرح ہے جس طح الد تدا کی پیر اکردہ 
یزیر اضافہ لین ہے اور یکریم ملا نے اس سے مع فربایا س کہ ع ہہجو رکا ایک صاع دو صاع رر ی کور کے عو 
ریا جائۓ پا اور لمان کے لیے ے داجب ہ کہ دہ سود سے بچ اور اس سے دور رہ ےکیوککہ ہہ ست کی پڑ اکنا ے۔ 


یں یں س 


ا لو 


ای سونے کے بی کے بارے می ںکیا عم سے مجس پر نظاعات با گی یا اپ کا رما اس یکی اور تقسومہیں بی 
ہوں؟ ۱ 
جوب سے اور چات ری کا وہ زلور کی کی جانا رکی تقوب بی ہو فو اس کا نیا" ری یناور استعا لکرنا حرام ہے 
کی وہ ملمان کے لے ہے داجب س کہ دہ جاندار ایا کی تقصومرو ںکو مٹاکر ت کر وے جحیساکہ ی مسلم میس ابو ایاج 
ے روابیت کہ حضرت لی بن الی طالب بے نے ان سے فرایا: 
ا بعك عَلی ما بعتي عليه رسو الله قلی؟ أن لا تدع ضور إلا مَسْتَھا ولا قرا 
شرف ل سويت (صحيح مسلم» الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» ح:۹٦۹)‏ 
کیا آ پکو بھی اس کام کے لیے نہ کجیچوں جس کے لیے رسول الہ زلم نے کے کی تھا؟ اور وہ ےکہ پر 
صو رکو ٹاو اور پرا وی رکو برا کر وو“ 
یکریم موم نے ہے بھی فیا : 





0 صحیح بخاری' البيوع' باب اذا اراد بيع تمر بتمر خیرمنهٴ ح :2201 ۔ 2202 و صحيح مسلم' المساقاۃٴ باب بیع الطعام معلا 
بمٹل' ح: 1593 
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کتاب البیوع سو ےکی تیر و فروشت کے اعا 


ررإڈ الْمَلابِکة لذ تخل بيتا فيه ضر رَه)) (صحیح البخاری ' بدء الخلق ` باب إذآقال اعد کم آمین والیلائکة 
7 اخ حدیث: ٤‏ ۳۲۲) 


لعج سگھمیمی تقوب ہو اس میں اش کی رھت کے فرشے داخل بی نمی ہوتے۔" 
ازا اہانوں کے لیے واجب کہ وہ ضو ول والے زور کے استعال اور ا کی کک د رام سے اجا بکریں۔ 


این مین 


ےک کش چیک صورت می ادا گی 


ہے کی ئ مس چیک کی صورت میس تبت اداکرنے کے بارے می کیا عم ہے جب ہک بوتت بے چیک ا 

سکیا ہو سونا خریرنے وانے لین لوگ چیک کے ساتھھ اس لیے معالل ہکرت ہہ کہ رتوم اپنے پا رک ےکی صورت ٹیل 
بالا اور بای نتضصا نک خطره ہو ے؟ 

جوا پا س نے ا جاند ککی تی می چ چیک کے ساتھ معللہ جائ کی وکلہ چیک بل کے ہے مع خی سک بائ نے قب کو 
تش میں نے لے“ ہے تو صرف ایک دستاویز ے۔٭اور ا یکی ل چیک م ہو نے کی صورت میں چیک رین 
دانے سے تمت کا مطال ہکیا جا سکتا ے اور ار ہے تمت یی ہو تی فو ضا ہون ےکی صورت میں اس کا دوپارہ مطاہہ کیا ہا 
سن تھا۔ ا سکی تفصیل ہے ےکہ اگ رکو آدبی دربموں کے ات سونا خریرے اور ال اس سے ورتم وصو لکرے اور 
انئیں اپ گھرلے جائۓ اور وہ اس سے ضا ہو جاھیں و وہ ختری سے ددبارہ ان کا مطالبہ نی س کر کک ہے اس بل کی 
دمل کہ چیک وصو لکنا تمت قضہ میں بے کے رارف نیس ہے اور حب ہے تمت ضہ میس لین نجس ہے نے پھر کے 
بھی م س ےکی کہ سونے اود چاتد یک تع کے بارے میں ن یکریم کلم نے م سے دیا ہ کہ ہے رست پد ست ہ- 
ال المتہ چیک بی ککی طرف سے ران شدہ ہو اور باع بینک میں ج اکر ہے ےہک ان یہو کو اپنے پاش بی میرکی وریت 
(اات) ر دو فو برای صورت مل ا سک اجازت ے۔ واش ا م۔ 











2 





بے تمت اراک ر کے سونا رکھوا ریا 


سوا محفوظط رکھوا و سے کے پارے می ںکیا گم سے؟ لت خریدار پھے تست اد اکر کے کے سے کک کہ ہے سونا میہرے 
لے رک دو میں تمل تبت اداکر کے اسے لے لوں گا؟ 

چوایں] ہے جائز خی ںکیوکمہ جب وہ اسے یچ قب کانقاضا یہ ہے کہ وہ ا سک مکی تکو بائ سے متو یکی طرف س ل کر 

ےار ت “اجار کی وکل اس کے لے ضروری س کہ وہ ا کی مل تمت اپنے قہ بش نے اور پچ راس 

کے بعد مشنری چاے و ای کے پاس رپنے دے اور اکر چاے تو نے جائے پان المتہ گر وہ با سے اس کا عاو محلو مکر لے 

اور بج ت ہکرسے بک جاکر ہا تمت بھی نے آے اور رعق بج عم لکر کے اسے اپنے اہ میس نے نے فومیہ چا سے 





0 صحیح مسلمٴ المساقاة' باب الصرف و بیع الذهب بالورق نقدا؛ حدیث :1584 ۔ 1587 
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کتاب الیو ع ......۔۔۔ سد ےکی 4 ر قرخت کے 6l‏ 





کوک عقر یج تت ما رک ر کے بعد ہوا ے۔ 
سس پچ این یں 


اس س کے پارے می سکیا عم ہے جو سونا تیر ہے اور اس کے زمہ یھ تمت باق رہ جا ہے“ نے د ہکا سے 
کہ جب آسائی سے کن ہوا میس ہے تمت اراکر روں گا؟ 
ہے گل جائز نہیں ے اور ا رکو الیم اکرے فو ی سوت ےکی تمت اس نے سے کی ہے اس کے بارے میں عقر 
کچ ہوگااور یں کی تمت اس نے اہ میں نہیں کی اس کے بارے میں عقد بال ہو کاک وک سجنے اور چچاند یکی ئن کے 
پارے میں ٹھیکریم ڑم نے فربایا سے : 

«بيخُوا كيف ف إا کان يدا بيد (صحیح مسلم» المساقاة» باب الصرف ویع الذهب . 

الخ» ح: )۱٥۸۷‏ 

”بے چاہو تیر بش رطبہ مورا رست پرست ہو۔'' 


ےت این میں سے 


جاندار اشیا کی تور وانلے سون کی من 


| سوال ] کیاکی جاندا رکی تقوب میس ڈگ سون کی کی جائ ہے“ یز اس سون ےکی تع نس میں انسا نکی آدھی تصو ر بی 
ہوئی ہو؟ 
اجوانے جانرار ایا کی تضو ہو ںکی بج و راء رام س ےکی وککہ رسول اللد مکل نے فریا : 
«دّ الله وَرَسُولَه حَوَمَ بيع الْخنر وَالْمَيُة َالْخْر یر وَالاصْام(صحیح الخاري» اليوع» باب 
بيع المیتة والأصنام» ح:٢۳٢٢۲‏ وصحیح مسلم المساقاۃء باب تحریم بیع الخمر والميتة ... الخ؛ 
حج:١۸٥۱)‏ 
بے تیک اللہ ادر اس کے رسول نے شراب“ عردار“خزیہ اور تو ںکی کک رام قرار وا ے۔'' 
کی وکلہ ہے تقصوبریں ان لوگوں کے بارے میں فلو کا سبب ٹن ہیں مج نکی ہے ہوں جحیساکہ قوم نوج اس نلو میں بتلا موی 
تھی ی تخار ی میں حشرت اہین عباس وڈ سے ارشاد باری تا : 
وفا لوالا خرن ےهت ولا رن ودا ولا سُواما ولا یوک يموق و 4 نوح۲۴/۷۱) 
اور انموں ن ےکم اک اپے “جورو ںکو پر تہ پچھوڑنا اور ور اور سوارع اور بوث اور لعو اور سرو بی 
ترک ہک را" 
کے بارے میں تقول س کہ ہے حضرت وع مان کی قوم کے تیک لوکوں کے نام ہیں سو جب وہ فوت ہو کے نو غیطان 
نے ان کے دلوں میں ہے وسوسہ ڈا اککہ ان کے اس طرح بت بناے جس عطر حگویا یہ ابی مجلسوں میں یش ہوں اور بج را نکو 
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کتاب البيو ع .......... سو تیر و فروخت کے اکا 


ان کے اپنے ناموں سے بھی موسو مک ر دو“ چنانچہ انموں نے ابیا یکیا کین ا نکی بجا ای وقت TT‏ 
بھی وت ہو گے اور کم ضحم ہوگیا." 
اس طح در ان ھت سی فصو کی وجہ سے بھی ہے عرام ہیں جن مس جاندار چو ںکی نضو رو ںکی رمت کا ذکرے۔ 
ہرد توب رام ے ججوکسی بھی جاندار چ زک ہو خواہ ہے سونے پر بی ہو یا چاندی بر“ کاخ برا کپڑے پر یاکسی آلہ ے۔ اود ار 
انی دیواروں پر اس طح تایا جات م وکہ ا نکی بے کی تہ ہو فو پچ بھی ان اشن دی نیکرنا رام ہ ےکی کہ ہے کی جاندار 
چو ںکی تقصومرو ںکی حرمت کے دلا تی کے عموم میں داخل ہے اور اکر صو ےکی اہی چیہ بی موی ہو ننس میں ا کی 
بے مت ہو شلا کی اپ آلہ بر ی سے کاٹ کاکام لیا جانا ہو“ ا کی ای کچھونے پر سے بای جانا ہو یا گیے ویر پر 
یس پر سوا ہا ہو وک فو ہہ جا ےک وتک طرت عاش با سے رایت کہ انسوں نے ایک السا بردہ ایا نس پر 
صو بی ہوئی یں“ رسول اللہ لا تشریف لائے و آپ ہے اسے ار ویا۔ خضرت عاکشہ فہای ہں: 
نَم وسادتین فكانَ یہ الله پا تق َأييھكمَا8(صحیع مسلم» اللباس؛ باب تحريم 
تصویر صورة الحیوانء ح:٥۲۱۰۷/۹)‏ ۱ 
تنم نے کا ٹکر اس کے دو کے ہنا دیے ت آپ ان ہہ کیک الاک رے تے۔' 
سن اہی روایت شس افا بے ہیں : 
(اقطعتة مرفقتین فَقَد فد رآبن متكا عَلٰی إخْدَامُمَا وَفيهَا ضُور 1(ند أحمد:٦/۷١۲)‏ 
مم نے ان کے دو کے پار ے اود میں نے دکھاکہ آپ نے ان می سے ایک پر تیک لگائی ہوکی ی اور 
اس بر تو تی" 
یاد رس کہ چائ رار ایا کی صو ری بنا ام ےکپ و بھی اد ری دد سرب تھی :ناما ا ہے ارت کے طوریر تو وں 
6( کے“ جیا کہ کو رمپلاولا کل سے مات ہو ہے۔ ۔وباللهالتوفیق وصلی اللەو سلمعلی نبینامحمدو آلەوصحبه 


0 


فو می 








کیا مردوں کے بے ای یدگھڑیاں یہنا جاتر ہے“ جن میں سونا اہتعال ہوا ہو نیز سون ےکی بنی موئ اکوٹھیاں اور آم 
بی کے بارے می سکیا عم ہے ؟ اگ رکو ایی چ زیی ت ای سے عاصل ہونے دالے آل کے پارے سکیا گم ہے؟ 
اچوا ت تسا اق ال کا U‏ ر ا ہے ھار 
خی سکہ وہ سون ےک یگنڑی یا اوی پےے با ا قگھڑی اور اتو کی چپ جس پر سون ےک پاش یگکئی ہو۔ 

ای رح چاند یک یگھڑی بھی صرف عورنوں کے لے استعا لکرم جائز ہے الہمتہ چاند یکی اگ و شی ھردوں اور عورقوں 
کے لیے ہار ے۔ سونے اور چائری کے بین ردوں اور عوروں سب کے لے اجا ہ کی وککہ ہے زیو رات میں سے یں 
ہیں ہہ ہے او سونے اور چچاندی کے برتوں کے مشابمہ ہیں اور سونے اور چچاندی کے برنی سب کے لیے اتا لکرنا رام 
ہ ےکی وککمہ ن یکرم موا نے راا سے : 
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کتاب البیوع ... ._ ضس تیر و فروخٹت ے اام 7 
لا تشربوا في آییة الذمَب الف ولا تايا في صخَافا فَإنهَا لَهُمْ في الا ولا 
ی الآخرةا(صحبح البخاري» الأطعمةء باب الأكل في إناء مفضض؛ ح:1١٤٥‏ وصحیح مسلم 
اللباس» ہاب تحريم استعمال إناء الذهب ... الخ ح:۷٠۲۰)‏ 
”ون اور چاتری کے برتوں میں شہ یو اور تہ ان کے پہالوں سکیا کب وہ ہے ان (کاف٠روں)‏ کے لے دیاش 
اور مارے ل آخرت میں ہں۔“ 
ای حر ھی یم نے می بھی رای ہے : 
دالذي ي يشرب في إناءِ لْفْضَة (وَالْعَب) ما يُجَرْچر في بطنه نار جُهَنُمَا (صحبح 
البخاريی؛ یہ بات آنية الف ح: یں وصحیح 20 اللباسء باب تحريم استعمال أواني 
الذهب ... الخ» ح:٥1٠‏ ۰( 
”ج شض سونے ادر چاندی کے برتن مس پا ج ت قینادہ ا بے چبیٹ میس جن مکی آگ بر ے۔“ 
اد ر ےکہ ٹچ اور چائۓ اور وہ کے لے استعال ہونے والی پالیاں بھی برتوں میں شال ہیں۔ ہم دعاکرتے ہی ںکہ 
اش تفالیٰ تمام ملمانو ںکو ایی رضا کے ا م کے کی وش عطا فیا اور اپنے نب اور تاراضی کے اموں سے فوط 
رکے! واش ول التونقی۔ 
ج ڪڪ جم این باز سسسس 


سی یړو زوخت کے اجام 


بچگوں کے شض 11 خخریروفروشت ترام اور سودے 


یں سے تحص تریدرنے اور مر ایک مرت کے بعد فروش کر وت کے بارے می ںکیا عم ےکلہ اس شس 
ایک مار کے تین ہار بھی ہو جات ہیں کیاہے خریروفروضت سود ے؟ 
اچوا کوں سے س کی خریدوذروخت جائ یں کوک ہے اوی اور قاش کی شرا کے !خی نق ی کی قزق کے 
ماھ ی ے اور چ ر سور اداروں کے ساخقہ خریدوفروش ت کی صورت میں تخاو نکرنا بھی جائز ہد س کی وہ ارشاد باری 
لے 
ط وعاونا ل أل والتقوى ولا عاو اَل الور دون (لماندة:/۲) 
”اور اور ہی زگاری کے نماموں یس مم م ایک دو مر ےکی ددکیاکرد او رگناہ اور مک پانوں مل رر نکیا 
کرو“ 
اور وریث سے خاہت ے : 


لعن رَشُول الله اة آکل الرباء مَمُوكِلَهُ وكاتبه وَشَامِدَیہ؛ وقال: هُمْ سَوَاءٗا(صحح 





محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 
کتاب البیوع ........ س کی خریر و فروشت ے اام‎ 
)۱٥۹۸:ح مسلمء المساقاة» باب لعن آکل الربا ومؤکله»‎ 
”رسول اللد لم نے سو رکی نے “کیل نے“ لن اور ووتو ںگوایی رہۓ والوں ر لعنت لے ارز اا ري‎ 
س بگناہ شی برابر یں ۔“‎ 
آپ کے لے مرف راس المال بی جائز ہے. آپ کے لے اور وکر تام مسلمانوں کے لیے یری وصیت ہے ہےکہ تام‎ 
سووی محاطلات سے مل طور پر اتقنا بکریں اور جو بے یکل ہو چکا ہے ' اس سے اللہ تفای کی جناب مس لوب ہکری ںیک وککہ‎ 
سودی معاطلات و الد تال اور اس کے رسول الد موم سے جنک ہیں اور ہے اللہ تال کے غضب اور عزاب کا جب ہیں‎ 
چیہ اک ارشاد باری تعالیٰ ے:‎ 
لیر بَا لو اربوا یمومو الا کنا وم الف بحب اَن وم لسن ذلك اَم‎ 
اوا کا لسم ول الوا وال آل اسیج وحم اڑا کس جام مو ن ریه انی فل ما‎ 





۰ لے 0 
مر شر سر یح 


ست راہ اک اھ رمت عاد از کیک اکب لار مم فا دروت( مکی اہ لیوا 
ویر المد کت ولھ لایب گی کار یم لیا" (البقرۃ٢/ )۲۷۰۲۷٢‏ 

”جو لوگ سودکھاتے ہیں دہ (تروں سے) اس طرح (جواس پاضن) یں گے جی ےک یکو جن نے لی کر رلواتہ 
بنا دیا ہو“ ہے اس لی کہ وہ کے ہی ںکہ سودا بنا بھی نے (لفع کے حاط ے) ولییا بی ہے جیسے سور (لین) عالاللہ 
سور ےکو اللہ نے علا ل کیا سے اور سو رکو مرام۔ لو جس فیس سے پاں ایر کی حت کی اور وہ (سوو لے 
ے) باز گیا جو یم ہو چکا وہ اس کا اور (تیامت میں ) ای کا معاملہ ال کے سپرد ہے اور جو رن کا اییے 
لوک روزئی ہیں دہ پیشہ دوزرغ یں رہیں کے۔ اللد سو رکو ماج (بے یرک تک ر) اور ترات (کی برکت )کو 
پڑھا) ے> اور ال شی شر ےکتاہ کا کو فت ن رک“ 

نار شاد باری تحال ے: 

بین الیک امو افوا کک ودروا ما یی می ایا ان کش موی 3 کن لم نعلو ددا 
یخرب م الہ ولو ن تن كم نارش أَنََِکم کا یرت رکا کہ رک ©4 
(الہقرۃ۲/ ۲۷۸ ۲۷۸۰) 

”سے مومنوا اشد سے ڈرو ادر اگ امان رک ہو فو (تہمارا) جقنا سور (لوگوں ہا اتی نیا سے سے چُھوڑ رو 
ار ایا تم نے کیان آگاہ ہو جا کہ اللہ اور اس کے ر سول کی طرف سے تمارے غراف اعلان جنگ ے۔ 
اور اگ تم (اب کی )او ہک رلو(اور سوو پچھوڑ ووتو ہیں اپنی اصلی رقم ین کا کن سے د م مکرد اور د بے 
ي جاے_“ اور جم اک سالظہ یریٹ ریف سے بھی ہے معلوم ہو ہے۔ 

سس سس ہم این باز س 


۱ مپنوں کے ص کاک روپار 


زار میں کا مکرنے وا یکیپزییں کے تحص کے بارے می ںکیا شری گم ہے کیا ان کاکاروہار ہار ے؟ 
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جیایا : 
سی ےر تو سو PT‏ رس۴ 
ری ے و پچھراس سے تحص تید جا نہیں ہے۔ ار آپ نے ص یر لیے ہوں اور ہے بعد میں معلوم ہو اک ا کا 
کاروبار سووی ہے فو ا کی کے پاس چاکر ایتا اشتزاک کر وو۔ اور ا ىہ نا ئن ہو اور ایک یی میں حصہ بال رہ و پھر 
اس طط حکروکہ ج بکپنی سے نع آے نو اس میں سے اغ عطال ائ مکو لے لو اور حرام آقح سے جات ما لکرنے کے 
لے اسے صدقہکر وو۔ اور اکر نفع میں لال و ترام کی شرح معلو م کرم بھی کن نہ ہو ا پچھرا اط کے طور یر نصف یع 
صرق ہکر رو اور لصف اپینے پا رک اوک وگ آپ کے مس میں بی سے اور ار شاد باری تھا ے : 


۶ انقو ال ما اسع (التغاہن١٤٦/٦٦)‏ 


”و جہماں کک ہو کے تم اللہ سے ورو“ 





ھچ این ین ےت کے 
ار 


| وال اکیا مان کے وک رک یکاکار دبا کر ا کے اکیااسلام اس کی اجاز ت دتاہے؟ اس کاردہار کے بارے میس ری تی مکیاے؟ 
کر نی کے کاروہار سکوئی حرج یں کی وک ہے تر ی کے ات کی سے لیکن اس میس شرا بب کہ الگ ہونے 
سے عله بائ اور شتری انی انی نتر یکو قضہ میں لے میس خواہ دہ نقزی و ےکر بی ککی طرف سے ران شدہ چیک 
وصو لکری کوک چیک بھی نتری ی کے قات مقام ہیں اور خواہ ہے دوٹوں بای سوداکرتے والے مالک ہوں یا وکیل۔ اور 
گر عرف اس طرح نہ ہو نو پچھرہہ کاروبار جات نہ ہو گا اور اییا کا مکرنے والاگناو گار اور ناف الایمان ل ضرور ہہ گا کان وہ 
اس سے کا خی ہوگا۔ 





ان رین 


| سوال کیااک سان لئ ہے جا ےک دوڈالریاکو کی اورک رنی سے بھاو ری ےا و رجب وہ ”ی ہر جا لوا سے پیج رے؟ 

اس سکوی حرج خی جب دہ ڈالر یاکوئی بھی او رک ر نی خخریرے اور اسے این پاس فوط ر کے اور برای 
کے بعد جب وہ ی ہو فو اسے یچ درے کن اسے اوسار ی بلَلہ دست پر ست تیرے شا ڈا رو ںکو سعوری ریالوں یا 
۶ل دیناروں کے ماھ دست برست رید ےکی وتک سونے اود چاند یکی طر کر کی کے لیے بھی ہہ ضردری ہ کہ اس 


کا سووا رٹ برست ہو۔ والله المستعان۔ 
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کتاب البیوع ....... ۶ا یو کیان 








جم این باز 


ا گی ڈلرو ںکی ادھار ج 


ا مکی ڈالرو ںک یکمائی کے نے ادھار ق کے بارے ںکیا عم ہے؟ اور آگر ہے نخ جائز خی فو مقردہ رت آنے 
ب باک دس حاب سے ر تم اداکی جاۓ اور اس طح کا محاط کرنے دانے فرییو ںک وکیاکرن چا ری ؟ 
اجواب' امرکی ڈال رک یکرٹھی سے اور اس کے سا محال ہکرنے کے بارے مس بھی ددی گم ہے جو وم رکرنسیو ںکاہے لین 
ڈال ری ڈالربی کے سام ےکا کیلع ادھار بج جائ ہیں س ےکی وک اس میس رہااحضل بھی ہے اور ربا انیب کی اور نہ تی ا کی 
کی رو ر یک ری کے سا ادہار ‏ جات ےکی وککہ اس میس ربا لی ہے لاان دونوں عالتول میں عقر مخ فاسد ہوگا۔ 
وفع سے بغی ال رتم ہی دای ںکرکی چچا ہی ےکی کہ ارشاد باری تدای ہے : 
ط ون تنم کم وش ات وحم لا موب ولا نظ کت اکا (البقرة۲/ ۲۷۹) 
”اور ار تم (اب بھی) فو ےکر او اور سود پچھوڑ وو) تو کو اپٹی الل 7 لے جح ےن م مکرو اور نہ نم 
پر کے“ ْ 
اور وہ عق فاسد ہو کی وجہ سے فور اس کا تم ہوگا۔ اس طح کاکاروپا رکرنے والوں میں سے جس شخ کو اس برای 
سے ر وکا جاۓ لو اے چاہ کہ دہ رک جاۓ اور الٹہ تا کے حضمور نو کرے او رار وہ نوہ ت ہکرے اور اس تام کاروپا رکو 
ای ر کے نے حکھران اس ےکوی مناسب حزم ےی زا کی دے کے یں وصلی الله علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم۔ 
فز کی 











تترام یو کامان 


تھا ر ادارو ںکی طرف سے انعاما تکی شش 





ہے دیکھاگیا ےکلہ لتض ادارے اور تچاری ماکز اخبارات یرہ می ہے اعلابا تکرت ہی ںکہ جو لوگ ان سے سامان 
یرس کے ہے ا نکی خدمت میں انعابت بھی ٹن یکریں گے اس سے براگپنیۃ م وکر لوگ ای دکان یا ادارے سے سان 
خریدتے ہیں اور دورے سے یں خریدتے با ان انامات میں سے کسی ایک انعام کے حول کے لاو بیس الما سامان بھی 
خرید لے ہیں ج نکی انہیں ضرورت ٹیس ہوتی ىہ چوکمہ جوئ ےکی ایک عم ہے جو شرا رام ہے اور بال طریتے سے 
لوگوں کے ما لکھاے کا یک طرپتہ ےکی وکہ اس طرح لوگو ںکو اپنے سامان ری ر نے پر راگ کیا جانا ہے ادر ہے طریقہ 
وو سے ادارو ںک یکسا پازا ری کا سب نتا ے جو اس طح جو کا ککاروبار می کرت“ لازا میں نے چاپاکہ لمانو کو 
عیب کرو ںکہ ىہ تل ترام ہے اور اس طریقہ سے حاص کیا جانے والا انام بھی ترام ےکی وک ہے جوا ہے جو شا رام 
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کتاب البیوع ........ 7ام یو کا مان 6 3 
ہے لزا تجارت پیش ل وگو ںکو چا ہی کہ وہ اس جوا سے اجتتا بکریں اور دو رے لوگوں کی طح معمو ل کی جارت را اء 
کری ںکہ ا رشاو با ری تال ج : 

مایا اریت ٤ا‏ مثو کک تاکلوا انورک بیتٹم الیل إل ان تگورے رة ن 
راض یکم وا تفتلا انشکم ن کہ کان یکم جیا ل وسن عل کک عو تا وما 
مسو تد تارا ران دلت عَل اکر یا 46 (النساء٤/ (۳٠-۲۹‏ 
”مومٹو! ایک دو کسرے کا مال ن ت کھا“ ہاں اگ رآئی ںیکی رضامندی سے تجار ت کان دہ ہو (اور اس سے 
مالی فاتدہ حا لی ہو جاۓ لو وہ جاتر ج) اور اپنے آ پک بلاک ن کرد پٹ شک خی ںکہ اللد تم پہ مان ہے۔ 
اور چو ری اور لم سے اییاکر ےگا ہم ا سکو خنقریب ”م میں واف لکریں گے اور ىہ ال دک و آسان ے۔“ 
اور ہے جوا تجارت یں ے جو پابھی رضامندی کان دن ہو ےکی وج سے جائ ہو جلگلہ ہے تو وہ جوا ہے تے ال تعالیٰ 
نے حرام قرا دیا ےکی کہ ہے تو باطل طرنہ سے لوگوں ک ما لکا اور لوگوں میں عدادت اور وشن پر اکرنا ہے جعیساکہ 
ارشراری لی ے: ۱ 
کا الین انوا اکا اکٹ والستیز لااب ولا رجش بن عمل اشیان اوه ملک 
قلحو ل اما رید ليطن أن بقع يبتكم المداوۃ والبعصَاء ف اخمر والمیر ویصلغ عن وق 
اون الا کیل نم من )4 (المائدة٥/‏ ۹۱-۹۰) 
”اے ابھان والو! شراب اور جوا اور ہت اور پا (ے سب) یاک کام اعمال شیطان سے ہیں سو ان سے کے 
رہنا کہ تم حجات ا2۔ شیطان تو ہے چاہتا کہ شراب اور جوئے کے سیب تمماری آ یں میں دشتی اور رج 
لوا رے اور ہیں ال کی یادے اور نما ے روک وے لو مکو (ا ن کاموں ے)پاڑ رما چاجے۔" 
الد تعالی ہی سے دعا ‏ کہ ہیں اور تام لانو ںکو ا س کی توق عطا را سے“ نس میں اس کی رضا اور اس کے 
ہٹروں کی می ہو اور ہم س بکو ان تتام کامول سے بچائے جو ا کی ریت کے غلاف ہول۔ انه جواد کریم ‏ وصلی الله 
وسلم على نبینا محمد و آله وصحبه۔ 
عپدال رین عراش بن پاڑژ سے 
رین 
ارارات بحوث ع واغمام و روت وارشار 


کاڳوںکی تحداد بڑھانے کے لیے تخریدادری پر اناا تکی جم 
لحد ثم وَالصّلوهوَالسِم على رولِ الله وآ وَصَخْبه - أا بعد 
بحوٹ علیہ واف کی فتوی کی نے اس سوال پر غو رکا جو ادارہ وٹ علیہ واقاء و دعوت و ار شاد کے ساتے خی کیا 
ا اور جس چ مفمون صب زب ل چ : 
”ری پازار شس خطرارت“ ااك اراش و زیال اور تیلوں ور 11 وکان ے اور یں نے خیداروں سے 
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کتاب البیوع ...... ۱7م یو کیان رت 
نے انعائی کیم کے زرلیہ مقائی اشیا کی کیل بڑھانے کا ارادہکیا ہے یں کی صورت مہ ہگ کہ ج بکوئی 
اک رو سو رال کا مان خریرے کاڈ دہ لای کا ارڈ کال گا اور وہ انلعام عام کے گا جو اس کار ہکھا 
ہو گا اور چپ وہ چار و ریا ل کا ہمان خریرے کا دہ لاٹڑی کے رو کارڈ کال کر رو انحام ما کر کے گا۔ 34 
انعائی یم میں ر کے جانے والے انعامات بھی ملف ہوں گے' ان میں سے ہپ تو می ہوں گرا نکی 
تعداکم ہوگی' یھ درممانی تمت کے ہوں کے اور ا نکی تعداد بھی درمیالی موی اور ابےے انحا مکی تحار بت 
زیادہ موی مج نکی تمت خریدارکی تمت رید کے دس فد کے بتزر موی ن ایک انعا مکی تمت ہیں ریال 
یا ای سے زیادہ ہوگی ن ہ رگا کو العام و فور حاص لکرے گا لین العام دہ ہو گا جو لاٹرکی کے کارڈ ہر 
ککھا ہو گا الہ ا سکی تمت تلف ہو کی یشنی دہ ٹیپ ریھارڈر یا ائرکنڈیشنریا لی وٹژن یا لا مٹریا عط رکی شیشی 
ونی حاص لکر کے گا اور یار رس اس انعائی کیم کے رنوں میس بھی امان روخ ت کی تمت وی ہ گی جو عام 
وزوں میس موت ہے مج تھتوں میں کوٹ یکی یی نہ ہوکی۔ ہے افعائی کیم صرف پرچون نر یہ موی م 
تھوک زغ ب فیس موی ای طرح دکان کے ملازشین بھی لاٹری ارڈ کے کے تن نہ ہوں کے نیز اظامے 
کے افرا بھی اس کیم میں حصہ نہیں نے کی کے۔ اب سوال ہے ہ کیا ہے کیم جائز ےک ہم اخبارات 
یس اس کا اعلا نکر دیں اور فا کے دروازہ بر انحائی کیم کاب ورڈ گا ویں یا یہ جائز ہیں ہے؟ امیر ہے آپ 
اس امرکی طرف میری رہمائی فرائیں گے جس میں وین ودای حت ہو؟ الله بحفظکم۔ 

ارام کی نے اس کا سب زیل جواب دیا: 
”ار رواخ ای شح سے جس طرح سوال میس ؤک کی گیا نے اس طح انعامات کے نام سے نخریدارو ںکو 
جھ دا جا ے ہے ام کی وہ اپنے ساما نکو تروع دینے اور گاڳوں کی تحعداد بڑھاکر اپنے راس امال ش 
اضافہکرنے کے لے ہے کیم سے خواہ اس افحائی کیم مم بھی مال عام تمت بی پر فروخ تکیا جائے لود رار 
دوسرے ٦ج‏ ہہ طریقہ اخقیار ہکریں نے اس مس ان کا متصان بھی ے من ہے انی تجار تکو فروغ دیے اور 
زیاوہ کا یکرنے کے بے جواکی ایک عم سے اور پچھراس کے تہ میس عداوت اور شک اگ بھی بھ کی 
سے اور یہ لوگوں کے مال باعل لے س کیا نے کا بھی ایک طریتہ ےکی وککہ کن ےککہ ایک شف کو تو رو 
سو ریال کامال ی نے پر ٹیپ ریکارڈر یا کڈ رل جاۓ اور دو سرے... .کو ای تمت کے سامان خریدنے 
ے نیہ میں صرف لارا عط رکی یی بی سے سکی تمت مرف دس یا ہیں ریال ہہو لزا ہے ایک عرام 
ریہ ے۔ وصلی الله علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم۔ 

فو کی 


پ کاروپار جراج 


مار ے شمری ایک ویر سوسا کی ہے جس نے اپنے دض کے دروازے کے سے ایک گاڑ یکھڈ یکر رکی سے 
جو خض عام ریٹ پر ایک موی ای سے زیادہ ددہم کاسامان خریرے گا اسے مفت ایک کٹ دی جا گی جس پر نہ رگ 
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کتاب البیوع ما ما یو کابان م 78 
ہوۓ ہیں اور ہتس پر ککھا ہوا کہ ای کی تمت دس درم ہے اور پربعد میں کٹ کے فبروں کے حاب سے لاٹری 
کال جا گی اور ینس سعادت مند (ان کے بقل )کی لاٹری کل آئی اسے گاڑی دے وی جال گی۔ اس تفصبیل سے رض 
کرنے سے مرا صر ہے بویا کہ : 
۱ مشت عاصل ہونے وائے اس کٹ کے رای اس لاٹڑی کلم میں ریت کے بارے می ںکیا گم ہے۔ یاد رہ کہ 
اس کیم میں شرک تکرنے واس کو اگ رکامیالی نہ ہو ت اس ےکوئی نقصان بھی یں ہے ؟ 
٣‏ اس ذکورہ کٹ کے ما لکرن ےکی رض سے اس سوسائی سے امان خریدرتے اور قرم اندانڈگی میں شریک 
سے کے پارے می سکیا حم ے؟ 
اس ستل کے جواز اور عدم جواز کے پارے میں ہا وگو کو جن میں پڑت کے لوگ بھی شال یں تزورے ' انا 
امیر ےکہ آپ ولا ل کے سا کورہ الا دونوں سوالوں کے جواب عطا فریامیں کے اک لوگو کو اس مسل میں ونی 
راق میس رآ کے۔ اکم اش خر ۱ 
ہے محال جوا ے اور جوا حصب زیل ا رشاو ہاری نعالی کے مطابق حرام ہے : 
ابا الب ءامنوا إنما لتر والمییر والاصاب لازم رجش ن عمل الشيطن ابوه لملکم 
خر © اکم ري اق أن بر بک المدادة الما ي افتر دالبیر ویش ن ور 
کہ ا ھل نم مود € (المائدةه/ ۹۰۔۹۱) 
”اے امان والو! شراب اور جوا اور ہت اور پا ہے ہب) ارک کام امال یطان سے ہیں سو ان سے کے 
رپا الہ جات پا “خُیطان و ہے چابتا کہ شراب اور ہوۓ کے سیب تار آلپیں میس وی ڈال دے اور 
ہی الل کی یا سے اور نماز سے روک دے لو کو (ان کاموں ے) باز رمتا چاہے۔ 
تہارے شر اور وم تام شمروں کے عھمرانوں اور اٹل ہر 4 ہے واج ب ےکہ وہ ال محا لے ہے روکیں اور لوگو ںکو 
اس سے کک تی نکری کوک اس م کناب ال کی تاشت بھی ہے اور ہے اوکوں کے ما لو اٹل طریتے ےکواتے کا 
ایک ذرلجہ کی ے۔ الد تال ہم س بکو رایت اور عق بر اشامت عطا فرماۓے۔ 
این باز .ےت 


کرٹ ( تما کی کی 


باو لے اور ی کے بارے سکیا گم ے؟ 
جوب سپاو ینا کی حرام اور اس کی خریدوذروش تکرن اور تیالو و ھریٹ کے والو ںکو ای دکانی ںکرایے بر وین ی 
ترام س ےکی وکلہ گناہ اور ری کے کاموں میں ناون ہے اور ای کی حرمت کی ول صمب ذیل ارشاوہاری تتا ہے : 
٭ ولا تا ا لمکا آمو کک م لی جَعَل اک لک ما“ (الساء؛/ ) 
”اور بے عقاو ںکو ان کا مال سے اٹہ نے تم لوگکوں کے لیے سبب ”عیشت بنیا سے مت وو“ 
اس آیت سے استندلال ہے س کہ ال'د تفای نے ہیں اس بات سے مع فرایا کہ ہم بے تلو ںکو مال وہ کی وتک 





محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 

کتاب البیوع ...... 7ام ور کا یان ر 2 
بے قل اس میں ایا تر فکرے گا ہنس میں فاکرہ نہ ہو اور اللہ تحال نے اس مقام بر ہے بھی بیان فرایا کہ ہے مال وی 
و ونیوی مصصعوں کے حصول کا زرلیہ اور لوگوں کے لے سبب محیشت سے اور اس ما لکو پال اور کرٹ میں خر کر 
دینے میں نہ دین کا فاکرہ سے اور نہ دنا کا برا اس میں تر جکرنا اس مقر کے منائی ہے جس کے لیے اش نال نے اسے 
پرا فرایا ہے ا سکی عم تک ایک دمل ہے ار شاد با ری تال بھی ہے : 

اقرا اکم (لصاء:/۲۹) 

ور زی اپ ۷اک کرو 

اس آی تکرییمہ سے استندلال ہے س کہ طب اور ممیڈیئل اکن نے یہ اب کر دیا س ےک مالو اور ھریٹ ‏ وی 
الک ملک یالوک سیب بے جو انسا نکو موت کے مہ گرا وین ہیں مل ابس رکا ایک بدا سبب بھی حتقہ اور ری 
نوشی ے نو تمہالو وش یکرنے والا ایک ایی یکو اتا لک ر ے جو پل اکت کا جب ہے اس کے تام ون ےکی ایک اور 
رتل صب ذیل ارشاد ار ی تان بھی چ : 

واوا وافر ا ولا را بت لا ال ین 4۴2 (نخرب۸ ۴۱ 

”او رکھاؤ اور پو اور بے جاشہ اڑا کی کہ الد بے جاۂڑانے والو ںکو دوست ہیں رکتا_' 

اس آی تکریسہ سے استدلال اس شس کہ جب اٹہ تحال نے مہا چچزوں میں بھی اصراف ن حد سے با ھکر 
خر کرنے سے مع رالا ہے“ ایک ایے کم میں مال خر جکرنا نو بالادٹی مع ہو انس می کوئی فادہ تہ ہو۔ 

ای کی حم تک ایک وجل ہے کی س کہ یکر مکل نے مال ضا کرنے سے مع فیا ہے اور اس سکوی 
شیک ٠ی‏ ںکہ مہا اور ریت نی نے میں مال صر کر ما کو ضا مک رتا سے می کل کی بے فائمدہ کام می مال صر فکرنا 
لاشیہ اسے ضا کرنا ہی ہے۔ ا سکی حرمت کے ار چ اور بھی بت سے ولا ی ہیں لان قل مند کے لیے تتاب و سنت 
کی صرف ایک دمل ی کان موی ہے۔ 

ا سکی حرم ت کی تی وکل ہے بھی ےک کی بھی تل من رکو ہے بات زیب نمی وی کہ دوکسی اہک چیڑکو ایا رکرے 
جو اس کے لے تقصان اور یار ی کا بب بے اور پچ رای میں مال بھی ری ہو٠‏ م وکوک تر تو اپنے جم اور ال کی 
ال تک ر ے اور اس می ںکو ابی صرف و یکر ے ج سکی قل اور کے بوچ میں تقس ہو۔ ا کی رمت کی دو ری 
می ولل ىہ کہ جب اس سگریٹ یں ق فو اس کا ینہ پگ ہو ہا ہے افکار بیان کا خلیہ ہو جانا سے اور کرٹ 
نو شکو عبایت صوص روزہ رکز ست مشک موس ہو ےک وک وع ٹچ رسے خروب اقاب کک کرٹ چکھو ڑنا ا سے 
بس گرا معلوم ہوا سے اور اکر ردزہ موس مک ریا کے طول دفوں کا ہو نے پچ رسھریٹ وش روز ےکو اضقائی ایند یرہ نگاہوں 
سے وتا الا میس اہن مسلمان چھائیو ںکو تمو اور کرٹ فو میں بل لوگو ںکو خحصوب ]بے شیع کرت ہو کہ دہ 
ریت اور بای سے مل انا بکریں ا یکی یدرو فروخت کی ت ہکرس اور اس کاکاردبا رکرتے والوں سے تھی 
کرایے پر دکان دیے ا کی بھی اور صورت میں ہرگز پرگڑ تخاو کریں۔ 





5 


ژ0 صحیح بخاری' الادب' باب عقوق الوالدین من الكبائر“ حديث : 5975 و صحيح مسلم'ٴ الاقضية؛ باب النهى عن كثرة المسائل 
۔-۔ الخ“ حدیث:12: 593 
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..ہ کان یں 


تمہالو اور ری فکی ارت اور اس سے صرق ۱ 


تمپالو اور کرٹ ونیم کی تجبارت کے بارے می سکیا گم ہے ؟کیا ان کی تمت اور ا نکی شارت سے ما سل 
ہونے والے نف کو صرق رج اور کی کے وکر کاموں میں خر کرنا جار ہے ؟ 


1 


تاک رٹ اور دنر تام 7م اشیاء کی ارت ناجائز ےک وکلہ ب خبیث اشیاء ہں۔ ان کے استعال میں 
جسمائی/ رومان اور بای نتصان ہے۔ ا رکوئی کس صدقہ یا رج یا کی کے دیک کاموں مس خر کرتنے کا اراو ہکرے تو اے 
پک مال خر جکرنا چاہے یوک صب ذب ل ار شاد پاری تعالی کے ومک یی تقاضاے : 
دا آل ءامنا افوا من بت مسبم وما رتا لک ین الا ولا يسوا 
لیت منه تقون ولسم بَاخزِید إل أن تنْمِشُوافِیوگ“ (البقرة۲/ )٦٦۷‏ 
كاے مومنوۂ جو پاکیزہ اور عدہ مال تمکاتے ہو اور جو چیڑیں تم تمارے لے زمین سے کے ہیں ان میں 
ہے (اش کی راه س( خر جکرد اور برکی ادر ٹاک چچڑیں دنینے کا قصر ن ہکریاکہ (أگر دہ چچزیں ہیں وی باس 
32 زاس ک ےکہ ( لیے وقت) ہیں بن رکرو اور ا کو ی نہ لو“ 





اور نی م نے رای : 
إن الله عیب لا یقبل ل طا (صحيح مسلم» الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطيب ... ' 
الخ :10( 


”ہے تک اللہ تھا یکی زات اک ہے اور دہ اک ال یی تول فیا ہے۔“ 


سیت ے 


صو روں اور تمو ںکی ارت 


کیا ایک ملمان کے بے بے ی ےک وہ تقصوبروں اور تو ں کی تجار تکرے اور اس سامان کے راچ د گر 
بس رکا امتا مکرے؟ 

چوا کی بھی ملمان کے لے تصوروں اور تھو ںکی بج اور حجارت جائز یں ےک وکل اعادنوث سے مامت سے 
ہب کہ جاندار اشیا کی فقو ہیں اور جس بتانا اور اشیس پال رکھنا ترام ہے۔ اور ا نکی تجارت کے ”ن انیس روج ریت ادر 
تقویوں کے بیانے اور انی سگروں اور گغلوں میں لڑکانے میں مرد دینا ج اور جب ہے حرام ے فو پچ رورو ںکو بنانا اور 
نہیں بنا بھی ترام ہے ملمان کے لے ان یکا ےکھانا اور لباس ینتا وغیرہ جائز شس ہے۔ اگ رکسی نے اس کا 
کاردبار شرو عکر رکھا ہو او اسے چاہی کہ اسے ورا تر کر کے الد تدای سے فو ہکرے“ امیر ے الد تان ا کی و کو 
قول نرا ے گاکہ ا رشاو باری تعالی ے: 

$ وای قار لمن تاب ومن وی یسام دی )€ «طه۲۰/ ۸۲ 
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”اور جو لوہ ہکرے اور ائیمان لائۓ اور تیک گم کے پچ رہ رے رات 2 بھی لے تیش ا کو خش 

دۓ والا ہوں۔“ 

ماری طرف سے لے بھی ایک فی صاور ہو چا ہے یں مس ہے با گیا ےکہ تام جاندار اشیا مکی تو یں ام ہیں 
نوا وہ سم ہوں یا تیر گم اور خواہ انیس ترا کر ہنااگیا ہو یا تھ سے بنایاگیا ہو یا رگو کی آمیزش سے بنا گیا ہو امو 


ونہرو سے با گیا و وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم۔ 





فو ی 


ویڈو کیسٹو ںکی ارت کے بارے می ںکیا گم سے جس م سکم ےکم جھ برائی ہے وہ می ہک عو کی بے پردہ 
دکعائی ہا میں اور شق و حبت سے صو ںکو فیا جا ہے ۔کیا ان کا کاروبا دکرنے دالے تج کا مال ام ے؟ اییسے مجر 
کے ل کیا داجب ہے ؟ وہ ان کیسٹوں اور در سامان سے کس طح جات اص لکرے؟ اکم اش خرا 

چوا ان لیسٹوں کی رپړروفروخت اور ا نکو وکا اور سفنا ترام ےکی وہ ہے فت و فسا کی وگوت ور ؤں' لزا 
واجتب سے کہ اس ضال م کر دیا جلۓ اور ان کا کاروپا رکرتے والو ںکو روک دیا چائۓ کہ تہ و شاد کا اہ ہو اور 
ملمانو ںکو اسہاب فت سے کفوظ رکھا ہا ے۔ والٹہ ولی الوق ۔ 











ٹیچ این باز 


وی ی آرکی فروشت 


میں نے تقربااڑھائی سال لہ میں دیے کے لیے دی سی آر خریدا تھا اور اب قرا نیک سال سے میں نے 
اسے استعال خی کیا۔ ہش اس کے رید پر ادم ہوں اور شی اس سے خجات ماس لکرم پاتا ہوں۔ سوال ىہ ےک ش 
اس کاکیاکرو ںکیوکلہ می ںکمی او رکو اس برای س لا نی سکرن اتانس مس میس خود بتلا ہوا ہوں او رکیا ای کے ی میس 
کی کرب کک بے ام مور کے سے انیل Us‏ 

حواب باط اس یش کہ اسے فروشت ن ہکری کی وتک اس کا اکرو یشترا ستعال برای بی کے اموں کے لیے 
ج 'امیرے اش تقال آ پک ا کی تمت کے ہجاۓ خیردبرکت سے نواز ےگ اکیوککہ ن یکریم متام نے فرباا کہ ”جو 
کو اللہ تالی کے ل ےکی چ رکو چھوڑ وے گا اللہ تفای اسے اس سے بمترعطا را ے گا ٭ © 


فو یبیٹی 


تام گنو ںکی سٹو ںکی تجارت اور اس کے لیے دک ںکراہے پر ورا 
فطل الخ ممربن متھیں! 


(0) کشف الخفاء للعجلونی:238/2 
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اللہ تدای آ پک حفاظت فرائے“ جیہاکہ آپ جا ہیںٴ ىہ بلا اور محیبت آرح کل بت عام موی ب کہ جک لہ 
اذلف انواع و اقسام کے گانو ںکی کیسٹو ںکی ہیں کم لی ہیں۔ آپ سے سوال ہے ہ کہ گنو ں کی ان کیسٹو ں کی 
تارت کے پارے می ںکیا عم ج ؟ یار ر کہ ہے میں ستل مو ہیں: 

ا۔ تام اقام کے آلات مو کا پے 

۲ شن فار اور مرو و عورت کے ماڈین بے حیالی پملا ےکی دعوت پر 
کت کا شو اور شش عشت اشعار ر 

ایا سوال ہے س کہ ان کیسشو ںکو خریدنے اور ان کے سے کے ہارے سکیا گم ہے؟ ان کیسٹو ںکی شارت سے 
عاصل ہونے دالے مال کے بارے می سکیا عم ہے؟ ان کیسٹوں کے کاروہا رک نے دالو ںک وکرایے پر دکانمیں دسینے کے بارسے 
ہی سکیا گم ہے ؟کیا ان کے ل کراہیہ پر دکامیں دیے واے اور ان نے ناروا رکرنے دالو نک کن خریرے والوں کے 
گناہ ک با ر بھی اھات بڑےگا؟ فویٰ غنات فر اکر ٹوا حاص ل کی 
جرب جب ہے س ان امور بر تل ہیں جن کا آپ نے د رکیا ےکلہ ان میس ملف اقا مکی مو ہین ی بھی ہے اور 
مروں اور عورتوں میں شن“ فار اضرق“ فق و بور کیا شو اور شش گانے یلا دی ےکی وکوت بھی فو چرم وک وک 
جو اٹہ اور لوم آخرت پر ائیمان رککتا ای کے مزاب سے ڈ٥‏ اور اس سے ٹوا بکی امیر رتا ہو کسی بھی ی رکو ہے کک 
یں ہو عل )کہ ا نکی ٹریروفروخت اور ا کو دنا اور منا حرام س ےکی مہ ہے اغلا کو شراب اور معا وکو تاه و بریاد 
کرنے والی ہیں اور امم کو اس مقام بر سے جانے والی ہیں جماں عام غاس کی عاب ال یک یگرخت مس آجاتے ہیں۔ پر 
اس می پر ہے داجب ہے جس کے پا ہے کش ہو ںکہ دہ ا نکو صا فکر کے ان پ رکو مفید چ رار کرے۔ 
ان کیسٹو ںکی شارت سے عاصل ہونے والا مل ترام ہے اور وہ اس کے مالک کے لیے علال نیس ہ ےکی وتک یکرم 








اشا 9 ٠‏ 
یم نے راا ج: 
ان الله إذا حرم شيا حرم تُمَنَها(سند أحمد: ۲٤۷/۱‏ وسنن الدارقطني :۷/۳ ح:۲۷۹۱ واللفظ 

لە) 


“اللہ تال ج ب کی کو رام ترا وتا ہے اڈ وہ ا سکی تم تکو بھی حرا کر را ے۔“ 
ان کیسٹوں کے کاروپا رکرنے والو ںکو دکائی ںںکرایے پر وین کی عرام ہے اور ان کاکرایے لین بھی ترام چ کیرک الل 
تیال گناہ اور نشی بر تخاو نکرنے سے مم ےک رے ہوئے رای ہے : 
$ و ناو عل الور اون4 (المائدةه/ ۲) 
”او رتاه اور مکی پالوں شس ایک دو سر ےکی رو کی اکرو“ 
خریداروں گناہ اتی پر ہے او رھ بعر خی ںکہ ان س ےگتاہ کی کے برای کاب گناہ یں بے والوں اور 
ات کرایے پر دکانیں دپینے والو ںکو بھی ہو۔ وائلد اگم۔ 
ہہ ہچ این ہیں سے 
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کتاب البیو ع ........ 7م یو کایان 


خش اخپارات و ملا تکی فروشت 





مار یکمابوں اور سٹیشنربی کے امان کی ایک دوکان ہے علادہ ازیں حص اخہارات و جرا کر کی ہوتے ہیں ج 
بس سے بے کے اال پر یا انررونی سات ت میں لڑکیو ںکی رین تصوریں بھی شال مو ہیں جو خریدارو ںکی لوج مپزول 
ران کی خر سے شائ کی جاتی ہیں“ ایے باکر و پات کی وجہ سے حض لوگوں نے م پر تقیر ی کی سے او رکا 
کہ ان کا ینا رام ہے نے ہم اپنے مٹیم الرتبت ٹج سے امیر رھت ہی ںکہ وہ اس ستل میس فو سے نوازیں گے“ جزاکم 
اش جا : 

ہی ا ےت ےپ وی 
شرت مقالات ر مل ہو ںکیوکہ ار شار پا ری تان سے 


و بے سم ص جم a‏ 


سر ہم مب ےج رفعوو۔ر ار ے ظرومے نا ہے ہر ووو 8 
طو فا عل ابر امو ولا ناونعل آلو تي المد ون افوا آله إن َه سيد اتاپ 4)2 
, (المائدةه/ اگ 
اور می اور پر زگاری کے کاموں es‏ دو ر ےکی بر رکی اکرو او رگتاہ اور 7 پالوں میس بردت ہکی اکرو 
اور اش ے ڈرے ر یھ شیک خی ںکہ ال کاعزاب نت ے۔"' 





شس اکس یری کا ایک نوجوان ہول' میرے والد صاحب فوت ہو گے ہیں ہم پاچ بحا ہیں والرہ کی حیات 
ہیں الہ صاحب کے نکہ شس کی دکائیں ہیں ہن میں سے ایک کیہ بھی ہے جس پر اخبارات و رسال ؟ وئ کب اور 
قرآن ید فروشت ہوتے ہیں . تہ میس ایک رم لازم کی کا مک ر ہے۔ می نے اپنے بڑے بای س ےک ماک اس ازم 
کے لے ترآن مجید اور وئ یکتابو ںکو اھ کان جائ یں سے نیز صو وں دالے اشبارات و رسا یکو فروش کرم بھی جائز 
یں لین انہوں نے یری اس یل تکو ر وکر دیا ہے نے اب شئ ےکیاکرنا چاہیے ؟کیامیرے لیے اپنے بھائیوں کے مہات بھنا 
او رکھاتا جائز ہے“ ر شای قراس ؟ 

تم آپ کے آقوی اور حرام یا شتی سے نے کے لے ایا طکوبنظرا خسان دیکن ہیں اور ہے کک کے ہی ںکہ 
اس کا رکو ال کر دو اس کے جا ےکی این سلما نکو طازم رکہ لو اسے اس سے ان شاء اٹہ بت بھترپاے گے. اشبارات 
و رسال امرش اور سق و تو رکی دعوت وس دالے ہوں و ا نکو ینا ادر ان سے نع حاص لکرنا حرام اور اکر صو یں 
موی اور عام و یت کی ہوں اور انی و بے ای سے ای ہوں نو پچ ران پات و جاتر کے بے مم سکوگی مرح یں 
کی وہ اس صورت میں ا نکی تیج علوم اند اور ان چڑوں میس ہے جو مبا ح کلام ہے ا سکی وجہ سے ہ گی ان تصوروں 
کی وجہ سے ٹیں۔ ہم آ پک ہے نیعت بھ یکرتے ہی ںکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل بج لکر رہ ںکھائیں میں آ پکو 
ان شاء اٹ رکو یناو شی ہو گا۔ 

— این جرین ۔. سس 
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کتاب البیو ع ....... 7 ام یہ کا مان 


میس ایک ہندوستانی شہری نین ای ریش ملمان ہوں اور بیماں سعودی عرب میں کا مکر ہوں۔ میں اپنے وشن 
واپیں چاکر سٹوڈیز اور ٹوٹو سہٹ کا کاروپا رکرع چابتاہوں ماک نے اور اۓ ال ماشہ کے لے روز یکماسوں کیا کام 
عطال ے یا 7ام؟ 
جاندار یو ںکی موی بانا مائ یں س کی کہ نھ یکریم یکم نے فرایا ہے : 
سد الاس عَذَبا يوم الْقَيَامَةٍ المُصَورُون؟(صحیح البخاري» اللباس» باب عذاب المصورین يوم 
القيامة» ح:٥٥۹٦‏ وصحيح مسلمء اللباس والزینةء باب تحريم تصویر صورة الحيوان ... الخ؛ 
ح:۲۱۰۹ء والافظ له) ۱ 
”امت کے ون سب سے کت عزاب مصورو لکو ہو گا“ 
نی زآپ نے سو دکھانے 'کھلانے اور توم بیانے وانے بر لحت قرا ے۔ ® ہم آ پکو مح تکرتے ہی ںکہ سوڈیو تہ 
کھولی اور اس کے جال ےکی کاکوئی لال ریہ اخقیا کر“ ار شاد جار ی تخا ہے : 
ومن بن الله جل لہ ا 9 ترفن بث لاب (الطلاق٢٦/۲-٣)‏ 
”اور وکو الله سے ڈرے گا فو وہ اس کے لے (رجغ وم ے) تلص یکی صورت پیداکر دے گا اور ا یکو 
ایی چک سے رزقی دے گاجماں سے (و ہم )مان بھی تہ ہو_ '' 
اور قربا : 
ومن یکن آنل جل لین اتو شا )€ (الطلاى٦٦/٤)‏ 
”اور جو اش سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں ولت پیر اکر دے گا“ 
اللہ توالی آ پکو براع کا مک وبق عطا فریاے۔ 
ن ھچ این باز ےت ےم 


چو ری ےے ال 7 ړو روخت 


ج بکولی انسان ایک چرچ ر یکر کے پچ دے اور یا رکو معلوم ہ وکیہ ہے مسروقہ مال بے وکیا ا ےگناہ ہوگا؟ 
چواں] جس څک ہے معلوم ہ وک فروض تکیا جانے دالا مال مسردقہ (چ ایا ہدا) ہے فو اس کے لیے اسے ریا تام ج 
اور وجب ہے س کہ چوری کا مال نیج دا لن کو من کرے اور اسے یک کر ےکہ ہے مال اس کے ال مان کگکولوٹا دو اور 
ار شض کت سے کام شہ ہے او تمرانوں سے اس کے لے مردلی جائے۔ 

ہہ چم ای از 






ژ0 صحیح بخارى“ البیوع' باب موكل الربا --- الخ حدیٹ : 2086 
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کتاب البیوع ....... 7ام یں کیان 


سوال ] کیاکی انان ے لے دہ جانو رکو تیا اور ا کی تمت وصو لکرم ہار ے؟ 
جوب دہ جانور حرام ہے“ ار شاد باری تال ے : 
خرس حرمت لیک أَلميَة (المائدةد/ ۳) 
تمہ موا( مرا جانور را مکر دیاگیاے۔“ 
اور جب ہہ ترام سے ت ا سکی خریدوفروشت اور ا سکی تمت بھی حرام ےکی بھی انان کے لے اس کاکھانا ام 
نے و ان ات ےکی مارت اشطرار ہو یساکہ ال تخا نے سورہ ارہ میں حرام اشیاء کا وک رکرنے کے بعد فرلا ہے : 
٭ ق فمن اضر ف عص َير مُتجاك لونم لد َه عمو سڈ ج٤>‏ (المائد٥ہ‏ / ۳) 
اں جو منص بوک میں اچار ہو جا برک ) اکنا کی طرف ال نہ ہو نو اٹہ کے والا پان ے۔“ 
لین اس سے ی اور می من ہی ںکہ ا نکی جع مم سکوئی حرج خی سکی کہ اللد تالی نے می اور ٹڈ یکو علال قرار 
دیاے خاہ وہ زندہ ہو یا ا روہ یوگ ارشادباری تھا ی ہے : 
۶ ایل ک2 یڈ ار وطعامة متا کم ويار (لماند:ہ/٦۹)‏ 
ہار ے لے ورا( چچڑوں) کا غار اور ان کاکھانا ملا لکر دی گیا ے۔ دہ تمہمارے اور مسافروں کے اوہ 
کے لے“ 
اور نچ یکریم ڑم نے ند کے پارے میں راا ے: 
هو الہ ماوھ الحلٌ ميته ا(سٹن أبي داود» الطھارةء باب الوضوء ہماء البحرء ح:۸۳ وجامع 
الترمذي؛ ح:1۹ وسنن النسائيیء ح:۵۹ وسنن ابن ماجەء ح:٦۳۸)‏ 
اس کا یانی پاک اور اس کا مردہ جاور عزال ے۔'' 
زآپ نے بے گی فرلا ے: 
«أحلّث ا کان وان ا ان نال وال وا الدمَانِء فَالْكَِد 
لال٤(‏ سنن ابن ماجه. الأطعمة» باب الکبد والطحال» ح:٣۳۳۱‏ ومسند أحمد:۹۷/۲) 
”مارے لے رو مررے اور دو خرن طا ل کر ر £ ں“ خرروں سے مراد چ اور ر ڑگ اور ٹووں ے 


مرو جر اور ی ے۔' 
سی اوی ای ےس 


وال ] خو نکی بؾ کے بارے می سکیا گم ہے نی رکیا خو نکی تمت وصو لکرم جات ہے با ناجائز؟ 
چوا خن یاک ے۔ اس کا اتال علارج یا کی اور مقر کے لے ہا ہیں ے خواہ اسے ہشہ کے وریہ اتا لکیا 
ہے ا ا شریانوں کے ڈراہ یا کی اور طریقہ س ےک کہ ان اعادبیث کے موم کا یی تقاضا ہے بن یس رام اور یپاک اش یا کو ںہ 
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کتاب البیوع ........ ۱7م یور کا یان 





لور روا اتا لک ر ےکی اعت ہے .مل ام درداء ‏ سے ردایت ہے کہ رسول ال سم نے فرایا: 
دن الله ال الداءَ والدواءً وجعل لکل داع دوا فُتداوزا وَل تَتَدَاوَوَا إ ِحَرَاما(سٹن 
أبي داود» الطب» باب في الأدوية المكروهة» ح:۳۸۷) 
”ہے تک اش ای نے پہاری اور رواء ازل فال ج اور چریار یکی دواء کی با سے لو تم رواء استعال 
کرو لیکن ترام اشیا مکو بطور دواء اتال ت کرو“ 
ترت این توو اق نے تخ آور کے بارے میں فرایا: 
ن الله 5 يَجُْعَل شفاءک فِيمَا ح حرم عَلْكُما(صحیح البخاري؛ الاشربة» باب شراب الحلواء 
والعسل تعلبغًا) 
”اللہ تالی نے اس ری تممارے لیے شفا ہیں رکی سکو تممارے لے حرام قرار دے دیا ے۔“ 
اس تو لکو امام عخاری وٹ نے کر فیا ے۔ کین عرش کے باع جب انسان عالت اضطرا رکو تچ جائۓ اور خون 
اتال ت ہکرتے کی وچہ سے پااکمت کا انلیشہ ہو او ر ”الضرورات تبیح المحظورات“ کے اصول پر عم لکیا جاۓ کہ 


ارشادہاری تال ی ے : 
رس مرم ساب ہے عم ور م ملاع سام سے 
فمن اَصْظٌرٌ فی حلص غیر متجانپ لنم فَإن الله عور دجي ©4 (المائدةہ / ۳) 


گاں جو مخ بع ورک میں ا چار ہو جائۓ (بش رہ )گنا کی طرف مال نہ ہو نے بلاشیہ الد سن وال ران ے۔" 
کہ اکر مش کے باعث وٹ یمال کک کچ جا ےکہ خون استعال ن دکرن ےکی وجہ سے ہلاکت کا انریشہ ہو فو رخن 
دیا نہ صرف جائز بہ انان ہان بچانے کے لیے خون استعا لکرہ واجب سے مین خون کا محاوضہ لین جائ یں ےکی کہ 
اللہ تھالی جب کسی کو حرام قرار دنا ہے ا یکی تم تک و بھی مرا مکر ریتا ہے جعیساکہ ابوواو ادر این ای شیب یں حشرت 
ای عباس ٹیش کی ردایت کہ نٹ یکریم مم نے رای : ۱ 
الع ال الیود ا الله حرم علوم الشُحُومٌ ا فبَاعُومًا وأكلوا الاس 
البخاري» أحاديث الأنبياءء باب ما ذکر عن بني إسرائيل» ح:٤٤٤۳‏ وصحيح مسلمء المساقاۃء باب 
تحریم بيع الخمر والميتة ... الخ ح:۸۲٥۱‏ ومصنف أبي شية ٤٤٤/1:‏ واللفظ لأبي داودء 
ح:۸۸٣۳‏ إلا 'فجملوها") 
”الل تعالی یسوویں بر اح کر ےکہ اٹہ تھالی نے ان ے 4 یو ںکو حرام قرار وی و انموں نے اشہیس پھلاکر پچ 
وا اورا نکی قب تکھانا شرو کر وی ۔“ 
گر معاوضہ کے بغیرخون کا حصول مشکل ہو فو پر محاوضہ و ےکر حاص لکنا کی جائز ہے اور اس صورت میں خون 
وم وا ل کومعاوضہ لے اکنا ہوگا۔ 
فی 
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کتاب البیوع........ 7ام یو کیان 


ای اا نکی فروخت جنس کے مان ک کا م نہ ہو اور ا 


| سوا | بے سامان دفراعلاجات میس اس ہے عکرا دیئے جاتے ہی ںکہ ان کے ماکان کم خی ہو کہ وہ سامان یا کسی 
فاط بن رگاہ پر اتر جاتے ہیں ا ان پر اٹ رلیس ونی مل نہیں کیہ ہوتے یا بطد رگاہ پر نے کے بعر دہکی اے سور میں 
یچ جاتے ہیں جو ا نکی سور کی مہ یں موی ما اس کے در اسباب ہوتے ہیں ہج کی وجہ سے ان کے اسل مالک کو 
معلو مکرج ست مشکل ہو نا ہے وکیا ای طرح کے ساما نکو تیا علال ے یا حرام ؟ 

ار اروا ای طرح ہے جس طح دک رکیاگیا ےک ہکسی بھی سب بکی دجہ سے ماکان کم مہ ہو اور اسے دفر 
اعلانات میں شش عکرا وا گیا ہو فو اسے ینا جائز ہے اور اسل اکان تک تمت کے ہے کا ذمہ دار وہ سے نجس نے اس 
ماما کو یا ے یا ٹس نے اس کے کے کا عم دیا س ےکی وتک اس طرح کے لادارث سامان کے نہ کے کی صورت میس ضا 
ہونے اور اس کے اکا نکو تقصان ہہ کا انریۓ ے۔ 

ار ای طح کے د رآید کے گے سامان س تی کرنا شکل ہو ے ر رآ رک رۓ والوں نے بث رگاہ سے وصول نہ 
کیا ہو اور ان کا گم نہ ہو ےکی وجہ سے اسے دفزاعطابات می واف لکرا دیاگیا ہو کیا اس طرحع کے سادا نک وک شد سامان 

کم سک 

یپ یی سو ۱ ا را 2 رض نل 
بی خرید نا ہا ے۔ بی آرم مزلم یود او رکفار سے بھی عو سمامان رید لباک رے ا اور ان کے تھا فک و بھی 
تبول فرہا ل اک نے تے' عالاکہ آپ جانے کہ ان کے مال میں علال و ام طا ہو! ےے۔ وصلی الله علی نبینا محمد و آله 


وصحبه وسلم۔ 
فو کی 











جیب دار پچ رکو بنا جائ نہیں 


ٹس سبڑیی کا اج ہوں' مرا ایک شراکت دار کی ہے ننس نے ایک ہا رکلو میٹرکی صافت سے پاس قطار زرر 
آلو خریرے اور جب ہہ پو کے دکانرا رکو یچچ جانے گے نو معلوم ہو کہ ہے خراب ہیں' ا نک وکیا لگا ہوا ہے اور ہ ہکھانے 
کے امل نہیں ہیں۔ پکھوٹے دکاندارو ںکو ہے میس نے سے اور تھے گم نہ تاک ا نک وکیڑ لگا ہوا سے او کیا نے کے تقایل 
میں ہیں۔ مرا سای جو اٹمیس خری رک رلا ھا اسے اس کا ای وقت م م وکیا تھا جب اس نے یں اپنے سور میں کی تھا 
مین اس نے کے نمی چایاکہ ہے سادا مال تراب ہے“ پل الہتہ ‏ ےکماکہ ند دانوں می گڑے ہیں 0 // و و 
پارے می سکیا گم شریعت ہے ؟ ان چھوئے دکانداروں کے بارے می ںکیا گم سے ہج نکو معلوم ہوگیا ت اکہ ہے مال ٹراپ 
ہے اور انسوں نے پچ ربھی اسے پچ دیا؟ 

عیب داد رکو اس کے عیب کے با اغیربنا جانز نہیں ہ ےکی وتک ہے اڈ اس دھوکاکی ایک مم ہے جس کے 


0 صحیح بخاری“ الرهن' باب من رهن درعه' حدیث : 2509 و صحیح مسلمٴ المساقاةٴ حدیث : 1603 
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کتاب البیوع .......... ۱7م و کا ان 





پارے میں رسول الد ڑل نے ہے فاا ے : 
«مَنْ عا فلس نا (صحیح مسلم» الإيمان» باب قول النبي ل من غشنا فليس مناء ح:١١٠)‏ 
”جو یں و کہ دے وہ جم میں سے یں ہے۔" 

آپ نے ہے کی ارشاد فرمایا ے : 

۱ ٦الَبَيْعَانِ‏ بالخيار عَالَمْ يرقا فن صدا وبا بورك َهُمَا في بیعهماء َإِنْ كما وَکدَبًا 
مُحقتْ بر کڈ مهما (صحيح البخاري»البيوع» باب إذابین الیعان ... الخ ح:۲۰۷۹ وصحیح 
مسلم؛ البيوع» باب الصدق في البیع والبیانء ح: )٥٥١١‏ 
تی کرنے وانے رونو ںکو اس وقت کک اخقیار ج جب تک وہ اگ تہ ہوں۔ اکر دہ پچ بول ادد مرچزدا ع 
کر دی فو ا نکی تم می برکت ہوگی اور آگمر دہ پا یں اور جھوٹ ہو نے ا نکی ت کی برت ت ہو جائے 
۱ ۱ 
جو نس وعو رے اور عیب وال کو سج چ کے بھا بی اسے اللہ تا کی جناب میں ب ہکرنی چاپے“ اچ ل پہ 

ارم ہو پاس اور سکو وھوکا دیا سے اسے اس کا دای کر کے مک لی چاہیے۔ 
وش 
ہاۓے اوت کے پاوجود تراب گا ڑی روخ کر وی 


س نے ایک گاڑی تخریدی تو ای میں موی سانش پایا جن ںکی وجہ سے می نے اسے بی دا کان ریدا رکو اس 
کے پارے میں تہ پتایا وکیا یہ بھی دج کاسے یا خی ؟ 
چوا پال بھی دعوکاسے اور دوک رام ہ ےکی دنہ یکرم کلم نے فرایا ہے : 

«مَنْ نّا فَلَيْسَ ما (صحيح مسلم» الإیمانء باب قول الني ل من غشنا فليس متاء ح:١١٠)‏ 

”جو یں دعوکارے وہ ہم میں سے نہیں ے۔' - 

للڑا اللہ تال کے حضور تو و استغذا رکریں اور جلری سے تر یکو بھی ہے بتا ری ںکہ گاڑی میں ہے تی ہے کہ آپ 

بری الزمہ ہو جاھیں۔ ار وہ اپنے جن سے دسقبردار ہو جائے نو ایرد ! ورنہ اس رای کے کوش اسے معاوضہ دی پہ 
اقا کر لیس ما ا کی رتم واپ یکر کے اس سے گاڑی لے لی ار مع نہ ہو کے فو ہہ معاللہ اپ علاقہ کے ای کی 
عدرالت میں پٹ یکر کے فیصل ہکر؛ یں اور ار خردارکے پارے میس م نہ ہو نے خرا یک تست کے بتزہ ا سکی طرف سے 


صرف ہکر دیں۔ کل 
نے ا د 


| سول | ایک آری نے دومسرے کے چاو لکی بدریاں ایک برت کے ارھار پر تی ت مشترکی تے انیس بل سے ل ےکر 
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كتا البیوع..۔ .... 7م يو کیان 
اپنے فضہ میں لے لیا اور ولال اش پازار شس ےگیا تو دلال سے ایک اور آری نے انی 7ا 
یش لے لو لین کاک نے انی موجود نہ پیا و بالج اول س ےک ماکہ می وکیل ہول“ مج انی ولال سے ل ےکر اپ ا 
مس نے لوں گا ہے پات نکر عاضرین پار اک کے ہے او سود سے سور! اس ستل میں فی د ریچ ' اللہ تعالی آ پکو اج ولڈاب 
ے ٹواڑے! ۱ 

اچوی خس نس نے دلال سے چاول خریدے ہیں اکر اس نے ہے اپنے لے ریرے ہیں اس کے اور ہائ اول کے 
ورمیان ہہ سوہ بنلدی بھی یں کہ وہ اس کے لے خخریدرے اور دہ اس کے پاس کام بھی خی کر اور باح اول کا 
چاول کی بوریو ںکو اپنے تہ می لین ولال سے مشتری کے لے اطرلق دکالہ سے فو ع سے اور اس میس دبا یں سے اور 
ار پان اول اور دلال سے چاو ل کی بوریاں خمریدنے دالے کے درمیان پک سے ےے مشدہ وہہ بندبی کہ وہ اس سے 
خریدے کہ یہ بوریاں پھرسے بائ اول کے پا آ بای تو ے رباج اور ی ع شس سے اور ہے د وکا سے جو اللہ تال 
سے می یں اور نہ اس سے حرام علال ہو گا۔ 

سس فو کی سے 


سان ی دکراسی چگ فروش کرم 


ض بج یھ سامان خریرتے ہیں اور بچھروصول نی سکرتے اور نہ اس کا معانند بیکرت ہیں ہہ یع اور تمت 
کی رید لے لیت ہیں اور اس ساا نکو اس ٢‏ جر اول کے سور بی میس رپ نے دسیتے ہیں ٹس سے انمو نے پرا ہو نے 
ادر بر۲ می پل مجر کے سشور بی سے اس ےکی اد رکو یچ دتا ہے ل اس کے پارے می سکیا گم ے؟ 
اچوی رار ے لیے سے سامان اس ونت کک بنا ہار میں جب کک ہے بائ کی کیت میں رے اور ری یر نے 
ہے سے وی ےھ و و سا 
لا بَحلٌ سلف ويم ک2 یم ما عِنْذَ(سٹن أبي داودء البیوع؛ باب في الرجل پیم ما_ 
لیس عندہ ح:٣٣٥۳)‏ 
”ادھار اور ت علال نمی اور تہ اس تچ کی تن مال ے جو تممارے پاس تہ مو“ 
ای طرح نی پل نے عیم بین تام سے فرای: 
ل تبع رمَا عند( سنن أبي داود؛ البیوع؛ باب في الرجل بيع ما لیس عنده» ح:٣٥٥۳)‏ 
”ج چ تہمارے پاس موجووثہ ہو“ اسے نہ کو“ 
اسے امام ار“ یی نمالی اور این ماجہ نے جیر شر کے ساتھھ روای تکیا ے۔ زیر بن جاہت ا سے روات ے 
کرم می نے اس سے نے فا ا کہ سادا نکو زان ا ار ان تک فا کہ 20 اسے اپنے قالات پر 
ر 
ان کور اور ان کے تم حن در اعادیث سے معلوم ہوا کہ جو خض مشتزی ے خریدے اس ہے لیے کی ہہ جائز 








ژ0 سنن ابی داودٴ البيوع' باب فى بیع الطعام قبل ان یستوفی' حديث : 3499 و مسند احمد :191/5 
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کتاب البیوع .......... 17م یو کیان 


خی ںکہ اسے اپ گرا پازا وغ کی دوسری تہ ل کے بی ریچ الل وی از تقی۔ 
چان باز 


جو تمہماری لیت میں تہ ہو اسے نہ یو 


جب مھیرے پاں ال موجود ہو اور ایک فص میرے پا آکر ھ سے ایک جار ریال ادھار ماگے اور می اس 
سے ہے مو ںکہ می ایک زار ریال تمرہ سو ریال می دوں گا۔ نی میں جروس سو ریال کے عوض تین سو ریا کاؤں گا" 
جب وہ ری شط تو لکرے اوس اس کے ساتھ بازار ہار اسے ایک چرار ریال کاسامان تخری ھکر رہ سو ریال س نچ دوں 
و وی وم ری نے سے پل بی اس سے عقر ئ ےکر لتا ہوں؟ 
ای یاک سا تی نے دک رکیا ہکہ اس نے کیت سے پپنل بی اس نیس کے سات سامان کا سوداکیا اور سوداکرنے 
ہے وا خی دکر دیا و اس صورت میں یہ بیع ع یں ےکی کہ اس نے دہ سامان ییا جو ا کی گکیت میں 
یں تتھا اور آ خضرت یک ارشماد ے: 

ا تع م عِنْدَكا(سن آبي داودہ البيوع» باب في الرجل يبيع ما لیس عنده» ح:۳٠٠٠)‏ 

سے نہ کیو جو تممارے پاس موجو ونی نہ ہو۔'' 

اں دی ٹکو زی“ ابع ماجہ اور دنر محرخن نے میا نکیاے۔ دہاللد الوق ۔ وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله 


وصحبہ وسلم 
فی کل 


جب میں ایک مخ کو تطوں میں گاڑی یچوں (یاد رہ کہ صطو ں کی صورت میس گاڑ کی تمت زیادہ ہوگی) 
اور روہ جھ سے موا کر ےکہ میں ابی گاڑ یکو اس س ےکم تمت پر زیر اوں اڈ اس کے بارے می سکیا عم ہے؟ 
چوایا بی سل سیل ند کے نام سے موسوم ہے ادر اس کا م بی س کہ ےرام سے یوگ ادلہ شرعیہ ای کی 
عمالعت پر دلال تکنال یں ۔ دہاللہ اتی وصلى الله وسلم على نبيدا محمد و آله وصحبہ 


فی کی 














سا نکو کلیت میس لے سے یم بنا جار یں سے 


ایک ج نے لتض اشیاء خلا ری ییاور واشتک مین ور کے نمونے رک ہو ہیں اور ج بکوگی اک 
اس سے ساان خریدرے پر فن ہو ہا ے و روہ د رآ رکنندہ سے رابطہ تات کر کے مطاوبہ تخراو میں سامان نی ھکر اپ 
گاڑی کے زرل ماگ ک ےگ کیا دنا اود اس کے بحد اس سے بت دصو کر لتا ہے تو اس بی کے بارے می سکیا عم 
سے؟ 
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کتاب البیوع ........ ۱7م یو کا ان 


یہ چائز می ںکیوکلہ بے سادا کو اپے قحضہ اور لیت میں یی !خی رع ہے ادر ب یکریم ما نے فری: 
ل يحل سلف ويم ولا ْم ما لیس علدك سن آي داودہ الییوعء باب في افرجل نیم ما 
لیس عند ح:٣٣٥٥۳)‏ 
”ادھار اور ہج علال نیس ہے اوہ تہ ایک چچزکی تم علال ہے جو ہار ے پا موجودبی نے ہو“ 
ای طرح نی مٹلم نے کیم بن حرام بر سے فربای تھا: 
ولآ تع ما ليس عِتّلك|(سٹن أب داودء البيوع» باب في الرجل يع ما لیس عندہء ح:٣٣٥۳)‏ 
”اسے ن تیو جو ہہارے پاس موچوربی ت ہو“ 
یکر مک نے اس بات سے بھی من فرایا س کہ سادا نکو جر اپنے مقابات پر تل کے بیراسی مہ ہیں جہماں 
انموں نے نیرا ہو۔' واللہ ولی الڑزفقی۔ 
سسسیے وان پاڑ یت 


اسے نہ کیو جو ہار ے پا تی نہ ہو 


ایک کی گاڑیوں کے شو رومز اپے نمامنرے مج رت ے و جو مخس ضطوں پر گاڑی خریدن چاہتا ہو تو وہ شو 
روم کے مالک کے اتر تمت ےکر لتا ے اور پچ روہ یی کے نما دہ سے ملا ے اور یق اس کاڈ یکی مل تمت اواکر 
دت ہے اور خریدار کے ساتھ ایتا تفع رک ھکرماپاشہ یں ے ےکر بق سے امیر ےکچ کے شو روم زکے ماکان اور تخیداروں 
کے ساتتھ اس محال کی شر حیشیت کے بار ے میں ر شای فرا س گے ؟ 

کی کا یہ محاللہ یں کی طرف آپ نے اشارہ رالا ہے یہ گم شریعت کے تالف ہک وککہ ن یکریم ملا نے 





زرا چ: 
الا کل کات بیع َا بیع ما ليس عند (سان أبي داودء البیوع؛ باب قي الرجل بیع ما 
لیس عندہء ح:٣٥٥۳)‏ 
”ادھار اور تم عطال سس ہے اور نہ ہی اس چےزکی تع طال ہے جو تمہمارے پاس بی تہ ہو۔" 
آپ نے گم بن زام سے فرایا تھا: 
ولآ تع م ِن علد ا(سنن آبي داودہ البیوع؛ باب في الرجل ییع ما لیس عندہء ح:٣٣٥۳)‏ 
شوہ نہ جو جو ہار ے پاس می نہ ہو“ 
زیر بین ہابت سے ردایت کہ یریم لم نے من فرایانہ سامان دہال ییا جا جماں سے خریداگیا ہو“ یک ھ 
اسے اتی جہوں بر ت یکر س © 
مرکو ہکپنی کا طرز ل ان تمام اعادیث کے تالف ےکبوگمہ وہ اس کی تےکر ے یں کی دہ مالک ہی نہیں سے 
انا ای کے ساتھ ناونع جائ یں کی وگکہ ار شار ارب تا ے: 


() سنن ابی داود' البیوع' باب فى بيع الطعام قبل ان یستوفی' حديث: 3499 و مسند احمد:191/5۔ 
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وتماوٹواعل الک 6ا تاوا ل آلو تر ادون واکٹوا َه إن الله کَییڈ اماب ©4 
(المائدة:٠/‏ ؟) 
”اور یکی اور پرہی زگاری کے کاموں میس خم ایک دو سے کی بد کی اکرو او رگناہ اور ری با ںو 
کرو اور الد سے ڈرتے رمو پھے کیک شی ںکہ الد تت مزا وی والا ے۔'' 
شری طریقہ ہے س ےک ہے یی گاڑیاں اور دنر اماك ویر خی رکر ابٹی چ شف کرے اور پچھرجھ خریدنا چاچ اے نظ 
ا ادھار یچ دے۔ اللہ تحالیٰ تم سب کو اپٹی رضا کے مطابقی عم لک وق عطا فریاے۔ 
س ھچ این باز 92س سے 


ساما نکی تمت میں اضافہ تہ ہوئے ونا 


چ ب کسی سان کا نلام ہو سے فو مض خریدار بای طور بر سے شوہ منصوبے کے مطالقی ایہا ل ہک رے ہیں 
نس کا بائ ما سامان کے مان کک م نہیں ہو کہ ایک خریدار شلا ایک مین تمت پر آکر رک جات ہے اور دوسرے تھی 
ا سکی تمت می اضافہ خی ںک رس ےکی وکل وہ پیل سے اس پر فن ہو ےہ ہوتے ہیں امیر ہے رہنمائی فراغیں سک کہ اس 
رع ان بش سے ا رکوئی ساان خی راب توکیابہ کچ ے؟ 

وا ]خلا ما قرغلا مم ب خریراروں کا شمدہ منصوبے کے مطاق سادا نکی تمت کے سامل میں ایک مین مد 
پر اکر رک جانا اور ای کی ست میں اضافہ نہ ہونے کے لے مہ حیل ہکرنا ترام سپ کی وہ اس طرح سامان کے الک کو 
نتمان پیا کر نز موم خور غرحشی کا مظاہر کیا جا ہے اور ہے دونوں چڑریں م۶ ام ں۔ ہے برای بھی ے جو لمانو ںکو زیب 
نہیں دب اور نہ اسلائی شریعت بی اسے خسن ترار دیق ے۔ ہے طرز گل ضرورت کے بخ رک یکو مشکل میں جتطاکرنے 
اور شمرسے لگ لک باہر سے آنے والے تاقلوں سے ساان خریدرنے کے م کن بھی ہے اور مہ اجات س ےکی وککہ اس می لی 
فرد یا اعت کا نقتصان بھی ے۔ اس سے صد اور وشن کے جذبت بھی پا ہوتے ہیں ادر ہہ لوکں کے مال بال ری 
سےکھانے کا ایک حیلہ بھی ہے اور ئ یکر ملا نے شر سے کک لک رباہرسے آے وا نے اتلوں سے سامانع خریرنے> با 
کیب بر ی کرنے؛ بھائ کی مکی پر سک یکرنے © اور اس طر کی ان تام باڑں سے مع فرایا سے جن میں لم ہو“ 
ووسرو ںکو نمقصان تا ہو اور یں ے عراوت اور حمر کے جذہالت پ١‏ ہوے ہوں ۔ را اگ ری با کو ہے معلوم ہ وکہ 
ایک لے شدہ منوبے کے مات اس کے ساا نکی ی کو بے سے رکاگیا ہے فو اسے افقیار م وکاک اگ دہ چاچ فو ال 
کو کردے اور اکر چاہے تو اے برقرار رج دے۔ وصلی الله علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم۔ 


07 


و کی 
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بی مود رض اور جگوں میں طازمت کے چنر مال 





کتاب البیو ع .... 
سو وض اور بینگوں میں ملازمت کے چچند سال 


پک ری کے بارے میں فت یکو س کی قرارداد 

الْحَمّد لله وة وَالصّلوۃٌ ٥ة‏ وَالكمُ 7- من لا تي بعد سيدا مُحَمّدٍ وال وَصخبۂِ 

وشل اتا کا اها با 

اسای فت یکول نے اس ححققی مقالہ بر وکیا جو اس کے سامئے کر نی اود اس کے شری اام کے موضوع ‏ 
ی کیاکی کو نسل کے ا رکان نے مبادش اور خصوصی ورو گر سے بعر ہے ٹ ےکی اک : 

اولً: اس جا کو پش نظررکت ہو ےک نفنزی مس اسل یار و سونا چچاندبی ے اور فقہاء شریجت کے ع ترین قول 
کے مطابق ان میس سوو جاری ہو نے کی عل مطلق نیت ے کین فتہاء کے نزویک شمنیت کش سونے اور چائ دی بی بر 
تحص میں ہے“ اگرچہ اصل بنیاد اک معدن پر ج اور اب چوکمہ بی رک ری بھی شن (قمت) ب نگئی ہے اور معاللہ س 
سونے چاند یکی ام مقام س ےک عر مار کارویار ای کے عطاق ہو دہا سے اور سوتے چاندی کے ماھ کیاردبار بی 
منظریس چلاگیا ہے ادراب لوگ سون چاندی لیم ےکی جا ا یکو مال کے اور کرت پر من ہیں اور موا ین دن 
ای کے مطاان ٭ رہ ہے ملاک ا یکی تبت بذات ف دک ری مس شس ہے کک ایک نمارتی ام ریس ہے اور دہ می کین 
بن کے لے ایک داسلے کے طور بر اس بے اختادکرلیاگیاہے اور بی نیت کے سا اس کے عا کاراز ہے۔ 

شقن بہ س کہ سونے چچاندری مس رجا کے پاے جا ےکی علمتں ملق نیت ہے اور ہے بات یچک ر کی می بھی ہے فو 
اسای فق یکول راد دق ےکم برک ری بھی ت پالزات ہے اور اس کا کم بھی دہی ہے جو زی لین سونے اور 
چاندی کا ے۔ ازا اس س بھی کو داجب ہگ" اس میں بھی سو کی دونوں میں (رپ الفضل اور رپا النیۓ) چاری ہوں 
یہ اکہ ہے نقرین تن سوتنے پچاندی مس جادری ہیں کوک نیت کے اطبار سے یی رک رشی کا بھی سونے چاندی ی پر 
ا ے لیڑا بی رک رک کے لیے بھی نو سے وہ تام احام ہوں کے نکو شریجت نے قور کے لیے لازم قرار دا ے۔ 

ٹانیا: یی ےکرنی می بھی نتزی تکو ای طرح قائ بالذات شا رکیاجاۓ گا ی طر کہ سونے چاندی ادر ویر انان 
یس نظرعت ا پالزات ے۔ ای طرح ج ہک ر یکو ملف اجناس بیس شا رکیا جائے گا جو تالف مالک سے جاری ہون ےکی 
وجہ سے اف ہو ںگی تتن سحودی عر بکی یچ ےکرنھی ایک ہنس اریہ کی بی رک رلک یک دو مری جنس ہے ارش 
ای طح ہر یی کرٹی ایک تقل ج ہے۔ یی وج کہ اس می بھی سو وکی وونوں اتمیں فطل اور شینہ ای طح 
ان جو ںی جس طرخ موہ ون ای ود دنگ اشن شن نا زی بن .اس ساری تفصی ل کا نقاضا یہ ےکہ: 
الف ) بی کرش یکی آہیں می با در تی اجناس لا سونا چاندی وغیرہ کے سا ملق ادھار ی جائ یں ے۔ شا 
سعووی ریا لک یکسی رور یک ری سے اضافہ کے ابش کے بی رادھاد مج جاتر نہ موی ۔ 
دب ایک یی ش مکی یج ےک ری کی آلیں مس اضافہ سے سارہ جائ نہ موی خواہ ہے کی ادھار ہو “یا رست برست خلا 
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کتاب البیوع ......... سور“ وض اور بیگوں میں ملازمت کے چنر ما کل 





دس سعوری ریا لکی ت جگیارہ سحودی ریال کے سا نف یا اداد چائ شییں۔ 
() ای کک رن ی کی دوسری شع مک یکرٹی کے سات ت مل مائ ہے ج بکہ دست برست ہو لا وریا یا تان کے لبرہ 
کی سعوری ریال کے اتم خواہ دہ کاڈ کا ہو یا چاندی کا کی بی کے ساتھ جائز ہے ای طرح ایک ارک ڈال رک خلا 
ین سعوری ریال یا اس سک ا زیادہ کے اھ ی جائز ہے بش ریہ رست برست مو ای رع چچاندی کے ایک سعوری 
ریا لکی از کے ین با اس س ےکم یا زیادہ سعوری ریال کے ساتھ بھی کی جائز ہے ج بک سودا نہ م وکیوکہ اس صورت 
میس مع غیرجلنس کے ار ہو گی بنا شحض نام میں اشتزاک اوی اش یں ہو گاج بک وونو ںکی حیقت لف ہے۔ 
النًا: یی کرٹی میں بھی زکوۃ اجب ہے چ بک ا کی تمت سونے ا چاندی میس سے ننس کانصا بک ہو ای کے 
بت زر ہو یا دنر اشمان اور سامان شارت کے ساتقہ م یکر نساب مل ہو جات ہو۔ 
اما : کے کم او رکیڈوں وی وکی شراکت میں بی کر یکو رس الال قزر دنا جات ہے۔ والہ اعم وبلہ لوق 
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم۔ 





ابن باز 


س ایک تیار تی کی می عحاسب ہوں۔ ہے بای بیک سے سودی قرش بل پر یور ہے۔ معاپ ر قرش کی ایک 





سور ہو کہ میرے لے ا سکپپنی میں کا م کرم مائو ہیں ہے تن اکر ہے معاہرہ میس نے نکیا ہو وکیا ا سے شض ککع ےکی وجہ 
سے میں کی گناہ گار ہو ں گا؟ رای فریاہیں۔ جاک اللہ خر 
آی]] ذزکورہکبپنی سے اتر سودی محاللات میں تعاون جائز خی کی وک ن یکریم مکل نے سو دکھوانے دا لے“ کھلانے 
وا لے کے وا اور رونو ںگوای ری والوں ر لحنت ران ے اور قرا کہ ہے سب گناہ میں) برابر ہیں۔ لپ اور صب 
لی ارشاد باری تعالی کے وم کا بھی بی قاضاے : 

۶ ولا تعاوثواعل الوت والمدون) (المائدۂ )۲/٢٢:‏ 

”او رگناہ اور مکی پاویں ٹیش ایک رو مم ےکی بدت ہکیاگرو۔'' 








و ای ےب 
ادا تی تکی وجہ سے سودی چیک کے دا 


مک پر ایک من نے ھیرے بھائی سے بیکھاکہ انی فر اکر فلا ں آدی کے نام ہے چیک لکیہ دیں اور اس کانام 
ابا او رکھاکہ می اسے لوچ اللہ تال ہے رض دے رہاہوں لان بعد میں عمیرے بھائ یکو معلوم ہواکہ اس نے تو اسے سود یر 
ادھار ریا ہے جن سک وجہ سے میرے بھا کو چیک لہ دسینے پر بست ندامت ہو امیر ہے آپ اس سلسلہ میس رجمائی 
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کتاب البیوع ........ سور“ وض اور ٹیگوں میں لاز مت کے تد مساتل 





فاس گے؟ 
وبا گر ام داع ای طرح ہے جس طح آپ نے دک فرایا کہ آپ کے بھا یکو چیک عة وقت ہے معلوم یں 
تھاکہ ہے سودی تر کے لیے ہے فو اس کو یناہ یں ے اور دہ اس وعیر کے کت ہیں آ٣‏ جس میس سو دکھائے وا لے“ 
لغ نے وا اور وون ای ویۓ والوں ‏ لحت و سے 

وی کی 


کے سعودبیہ کے ایک شمرمیں عکان بنانے کے لیے قر کی ضرورت محسوس موی فے میں ایی خض کے پا گیا 
اور اس سے میں نے قرض ا فے اس س ےکم اکہ یس کے گاڑی وتا ہوں ہہک ہکر اس نے کے بادہ زار ریال سے کن 
ا سے پا اس نے ایس ہرا رکلے لیے عالاکمہ میں نے ش ہکوئی گاڑی دھی اور نہ کے اس کے رک یی کاعلم ہے۔ اس نے 
فقط ا سيکی رسید کی اور شک ےکر اکہ ہرماہ ایک ہزار ریال دے وی اکرو“ اس وفت نو !یس رای ہ وگیاکی کہ یس متاح تھا اور 
کے رٹ ی ورت ی کن اب ج بک مین ماھ ار نزار ریال دے چا ہوں و پھر کی میرے زمہ پارہ جار پاچ سو 
یال باق ہیں ت سوال ہے س کہ اس کے راس المال سے زان رم اداکرنا بھ یکیا ہے کے لازم ہے؟ امیر ہے رشا 
فا س کے ام اللد خر 

جب امروائع ای طرح ہے سے سال نے دک رکیا چ تو ہے معاللہ پالئل بال س ےکی وہ اس میں رہا ا لفضل بھی 
سے اور رپا لیے تھی۔ ازا ی نے آ پکو قرض دا ہے اسے صرف انا رس المال بھی بادہ زار ریا ہی لیے اش 
گوگ اس نے آ پکوگاڑی ٹنیس ری اور نہ اسے بھا ج جیساکہ آپ نے وک رکیا ہے بلک اس نے ن آ پکو درام کے 
پرلے ورام سے ہیں لزا اس صورت میں آپ ے زیادہ لین پالل لط اور صرییا سور ے۔ الا تم رونو ںکو ال تمال یی کی 
پارگاہ میں فا بہکرنی چایے اور یرہ بجی بھی اس طح کا معاللہ خی کرم چایے۔ تم اللہ تدای سے دعاکرتے پ ںکہ وہ آپ ٠‏ 
نل تن رقل ا 











سس چ۳ این باز 


میرے پا چاو لکی ب بوریاں سٹور ہیں پڑئی ہیں“ بھ لوگ میرے پاس آکر بازا ر کی تمت کے حاب سے 
رید لیت اور دوسرے لوگو کو ادمار دے دی ہیں اور جب ہے چاول مترو ضش کے جے کے ہو جات ہیں تو یں اس سے 
ایک ریا لکم تمت پر یر اہو ں' پچ رھ اور لوگ آت ہیں اور دہ بے سے خرید لیے ہیں' ال الت ہے لوگ اے زی دکر 
انی پر س یکر لیت ہی ںکیااس طر کی ریو فروخت سکوئیگمناہ نے یں ؟ رہنمائی فراں۔ جام اللہ خر 

ہے طریقہ سو وک ایک حیلہ ے اور سوو بھی مغلظ سے جس میں فضل اور تی کی دونوں میں جع ہی ںکیوکمہ ترش 
وہٹرہ ای طریٹےے سے زیادہ خلا دس کے برنے پارہ ریال اس لکرنا چابتا ہے اور قرض دہیے اور لے والا بھی بھی صاحب 
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کتاب البیوع سور “ رض اور ٹنگوں میں ملازمت کے چنر سای 


ددکان کے پای کن 7ں ED ET‏ 
بے انفا یکرنے کے بعد دوکان دار کے پاس آتے ہیں کہ اس کے لیے اس حیل ہکو می جامہ پہمنادیں۔ جن الاسلام این تج 
بل نے سے“ حیل ہلا یت موسو مکیاسے اور ہے بلاشبہ رہاافضل اور ربا انی کے لیے ایک حیلہ سے ج ھکہ تام اور 
کییر ہگناہ ہے ۔کیومکہ حیلہ سازبی ےکوی حرام چ میا یں ہو ہا کہ حیلہ سازبی سے ا کی شباشت او رگناہ یس اور 
بھی اضافہ ہو ہا ہے۔ الوب ختیالی ہل کے پاس جب اس طرح کے حیلہ سازوں کا زکر ہوا فو اشموں نے فرایاکہ ”ہے لوک 
اللہ تا یکو اس طرح دجو کا درینا چاے ہیں نس طح بیو ںکو وکا دے ہے ہہوں“ٴ اکر اس حیلم ہازی کے بججائۓ صاف 
صاف ار تا بکرتے فوگناہ اس س ےکم تر ہو۔“ اضموں نے یہ پالئل پچ فرایا ےک حیلہ باز ور یقت ماف نکی طرح سے 
جو اپنے آ پک موصن ظا رک ر ہے عالامہ دہ کاف رہوج ہے۔ اور اس طرح سود کے بارے میس حیلہ سے کام لیے دالا ہے اہر 
نکد لاک مل یدع لیے 





این میں 


ارعا ری وچہ ے سورا زیادہ سر 





شس نے گاڑی بادہ راد ایک سو ریال میس نیدی ی اود ہی اہ کے ادہار پر چودہ راد یک سو ریال ‏ پچ دی۔ 
امیر سے فنوکی عطا فرہا یں گ کہ یہ جج سددبی سے یا خی رسود ؟ 
چوایا] اکر ام داع ای طرح ہے جس طرح آپ نے ذکر راا سے نو ہے یع جاک ہے بشرطیہ آپ نے گاڑی خریدنے کے 
بعد اسۓ قحضہ میس سے لی ہو اور پچ راسے تھا ہو ار شاو ہار ی تھا ے : 
تایا ال کے ٢ا‏ ادام بدا اک یکل مکی کی ات يود (البقرة۲/ ۷۸۲) 
”اے مووا جب تم آیں ںکسی میعاو مین کے لیے ترض کا مال کے کون ا سک وکلے لی اکرو“ 
اور ” ہیں“ میں حضرت عائشہ با سے روات ہ کہ ”رسول ائلد لا نے ایک موی سے ادہھار فل يرا اور 


اس کے پا لوہ ےکی ایگ زرہ رین رکھی ہپ * ۱اس میں ان شاء الد سور ہیں سے خواہ اوسا رکی صورت میں تمت از 


تج تک ہت زیادہ ہو۔ 
.فو کو 


کا رک نکی لف می شرت 


اسول اسول | میرے ایک دوست نے فرنجچری ایک چچھوٹی و رکشا پکھوٹی سے“ ننس کے ے اس نے ایک کا رک یکو یرون 
کک سے وای سے نس ہے ساتم ایک ہار رال مہا ات تحواہ ےکی کئی تھی لیان اس ارکن کے سعوویے کے پر رشن 
ای یسل معاہر هکو کر وا ا ورکشاپ کا الف اوزار“ تیار اور وکر تام ضروری ازو ااك 
میا کرے گا اور ےکا رک ن کا مکرے گا اور ع دونوں میس نصف ضف تقییم ہو جا گا اس طرح اس کا رک نکو اب پند رہ 





ژن صحیح بخاری' الرھن' باب من رهن درعه؛ حدیث : 2509 و صحیح مسلم' المساقاة' حدبث :1603 
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سو ریال تک بھی مل جات ہیں وکیا طریقہ شرا جاتر ہے؟‎ 








خلا ضف نے نے اور بان نح و رکشاپ ک ملک لے ے۔ 


سس چان از سے 


اسے نہ تیو جو تممارے پاک نہ ہو 


احارکی بقع کے بارے می ںکیا عم سے جس میں تب و شراء کے لے ہے طریقہ اضتیا رکیا ہا کہ سامان این تہ 
بی ہو ہے' جعیساکہ اس وقت اوعا رکی بے کے سلسلہ میس ہے طریقہ لوکوں میں دا ہے؟ 
اچاب کی بھی ملمان کے لیے فظ یا ادھا رکو امان بنا جائز ٹنیس الآ ی کہ دہ ای کی یت اور اہ میں مکی وکگہ 
یکریم ملا نے کم ین حرام یٹھ سے فربای تھا: 
ال تبح ما َم عِْدَكا(سن آبي داود» الببوع» باب في الرجل بيع ما لیس عندہء ح:٣٣٥۳)‏ 
اس چچ کو نہ جو جو ہار سے پا نہ ہو۔'' 
ای طح حدیث عبد اد ین گرو بین عا کاس ےکم رسول اللہ ڑم نے فرایا سے : 
۷ل يحل سلف ويم رلا یَیْمٌ ما لس عِْددًٴ(سن أبي داودء البیوعء باب في الرجل بييع ما 
لیس عند ح:٣٣٥٥۳)‏ 
”ارھار اور یع مال یں ے اور نہ ہے علال ‏ کہ ایی رکو جو ہمارسے پا تہ ہو۔'' 
ان دوٹوں حریوں کے پل نر خریدا رکو کی چاہی کہ وہ اس تت ک کول چزنہ پچ جب کک اسے اپنے قضہ شس 
نہ لے لےکیوکمہ ایام ا اور ابودادد نے بھی روا کی اور این حبان د عاکم نے اسے جح قرار دیا س کہ زید بن امت 
سے موی کہ ”رسول اللد یم نے تح فر کہ سالا کو ای مہ جیا جاۓ جماں سے اسے خریداگیا ہو ]اللہ اھ 
رس ہے تابات کک نہ ا یکر لیں“ 2 ای طرح ایام خاری ریہ نے ” ۔ “میس حشرت این راتا کی اس روات 
کو بیان فرایا سے : 
اذ رآ الاس في عَھُد سول الم ڪي ياعون جرافا یضَرَودَ أن يعو في 
مَكَانْهم حتی بوره إلى رحالهم» (صحیح البخاري؛ البيوع باب من رأى إذا اشترى طعاما . 
الخء ح: ۲۱۳۷) 
”میں نے رسول الد زا کے عدد میں لوو ںکو دیھاکہ دہ فل کو اک کی تی کی صورت میں خریدتے تو ا یں 
ای تہ کے ب مارا جات تھایجنی وہ اسے انی مہ ھل کے بی کیوں بی ہیں۔ “اس مون کی او کی بہت کی 
اعارث یں۔ 
ا این باز 


7 سنن ابی داود' البيوع“ باب فى بيع الطعام قبل ان یستوفی' حديث : 3499 و مسند احمد :191/5 
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ے معابدہ ی بے 


ایک شش نے دو رے سے دس ہرار ل کہ وہ ای سال بعد ا نکی اسے گاڑی زی رکر وے گان وکیا ہے محارہ 
جا سے با با چائز:؟ 
اکر اراح ای طرح ہو جیساکہ زک رکیاگیا سے 'گاڑی کے اوصاف معلوم ہوں ا یکی تبت دس جار بی ہو اور 
بر ت کی معلوم ہو و ہے معابرہ جم ہے۔ 

-۔۔ فو کی سے 


اکر کے مل نہ ہو ت با کے بعانہ لین کے پارے می ںکیا عم ہے؟ ا کی صورت ہے موی س کہ دو خش آلیں 
می ب کرت ہیں مر بخ مل ہو جاۓ ت ضنوی مل تمت اداکر وتا ہے اور اکر کے مل نہ مو وبال بیعانہ بر ض کر لت 
سے اور وہ شی یکو واپ نی ں۲۸؟ 

علماء کے زیادہ کچ ول کے مطاابق بیعاشہ لین می کو حرج یں بشرطیہ باع اور مشنری کا اس پر انان ہو اور ت 


شر ل 








زاین باز 








اواقی تک وچ سے آپ پر ج لازم یں 


میس صعودیہ می کا مکر ہوں اور اپنے ملک سوڈان میس رقوم اس طح عق لکر ہو ںکہ ایک ص جب کے 
ووی ریال دے دا ہے فو میس اسے سوڈان بیس اپنے اینٹ کے نام خط رے دا ہوں لہ وہ اسے سحوری ریال کے 
عو سوڈاٹیگنیاں وے در ے“ فو اس طرح جم دونو ںکرنی کے فرق سے متیر ہوتے ہیں۔ چرس ریال میٹ ہیک 
امریکہ میس ج رتا ہوں اور وہاں سے سوڈان ق کر لیا ہوں فو اس طرح ایک ڈالر کے دو ڈالر بن جاتے ہیں فو ا پکیا 
کروں جب کہ کے معلوم ہ وکیا کہ ہے حرام سے اور اس طر حکمائے ہوئے مال سے میں نے شاوی کی کی ہے اور 
جاندادیں کی متا یں ؟ 

کچ بات بے ےکہ ہے معاللہ ممنوع ہ ےکی دنہ دم کے تاولہ کے لیے بے شرط کہ وہ وست پرست مو شلا اگ 
وہ سعووی ریالوں کا سوڈا ‏ یقکنیوں سے ادل ہکرن چاے اور پچ رگنیو ںکو سوڈان ینا چاے فو اس کے لے ایک طریقہ فو ہے 
ےک ہ سودی ریال نےکر سوڈاٹیگنیاں دے رو اور برا یں سے این ٹکو ارس لکر وو یا ریال ہی سوڈان ارسا لکر دو 
اور اننس وہ ںگنیوں سے تبر کر را جائے کہ دونوں طرف سے قضہ وست برست ہو مجن آپ دریال تق یماں اپے 
تہ می لے لیے ہیں اور ایین ٹکو خط ارسا لکر وی ہیں ' اس طرح فرنقن کے بای ت کی صورت م مو ہا ہے اور 
اس رت می نرغ می تہ ری کی ہو تق سے اور پچ رآپ اھرگی ینک کے سات جو معا ہکرت ہیں و ہے ایگ سودی معاللہ 
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بھی ےوہ ہے لیک سودکی بنیاووں پر کا مک ر سے اور جیساکہ آپ تے زار کی کیا ےک ITT‏ 
ماص کر لیے ہیں فو یہ اضانہ سود ہون کی دجہ سے سرا تام ہے۔ بنا آپ کے لے داجب ہہ سپ کہ ان کام سے موہ 
کریںاسے پاک پچھوڑ دی اور اس کے ہجاے الما جائز طریتہ اضتیا رکریں جو ہرم کے شک و شبہ سے پاک ہو۔ ری 
گم سے ناوانف ہو ےکی وج سے اس رع آپ نے جو ا کیا ے فو اسے اپنے پا رکنے اور اس سے بنائی موی اداد 
اور ای سے ادا گے ہو راور ان و آققہ ںکوئی رح کیں۔ 
| این رین 


م سوڈان سے ہہ لوگ کن ہیں جنوں نے ایک یی کے ات کام کا معاہ کیا چ اور جب ہم ای کی کے 
وفزیس بیج نے معلوم ہواکہ ا سکپیٹی نے جیگوں کے ماھ معابر ےکر کے ہیں اور یک نے اپنے کاو کے ااج سودی 
معا کے ہیں۔ ہم ا کیٹ میس ا کی فاظت کے لے چچوکیدار کے طور کا م کے ہیں ادد ہہ بڑیک سے لیے ہوئے 
رش سے بت موی مقدار میں بی اہ دی ہے فو ہمارے ایک ای ےکم اکہ ىہ ل سور ےکی وککہ بیس ہے اہ 
ا کی سے ن ہے جو پیک سے سودی لین دی یکر ہے“ امیر ہے آپ رر شای فرانھیں ےکی ہے سود ے؟ 
جو کے اس می ںکوکی حرج معلوم خی ہوک وکل آپ نو کیٹ میں کا مکرتے ہیں اور یک کے مات آپ کاکوئی 
تعلق نہیں ےکہ آپ نوچ کی ناشت کے لیے چوکیدار کے طور پ رکا مکرت ہیں ادد ہے آ پکو اہ او اکر ہے“ با 
رہ اس کا ہگوں کے سا محال فو اک رکپنیاں ااؤنٹ رک کار فرا مکرتے' ددآعدد برآ اور رض ور کے سلسلہ 
میس ٹیگوں بی سے معا ہکرت ہیں گناہ سووی محال ہکرنے وال یکھیذیوں کے مالکا نکو ہو گا۔ 3 
این ر 


ڈالروں 1 طول ر تیداری 


شس ایک مخ سے وس ہرار اھرگی ڈالر“ پانس ہار سحودی دیال میں اس شرا پر خریدنا چاہتاہو ںکہ ہرماہ 
اک ہرار رال کی قط ار اکر ووں گا اور پچھ ران ڈالرو کو پازار شس جن راد یا سو رال میں فروض کر رو ں گا و ای 
پارے میں شری کیا “ج بکہ کے اس رٹ مکی ضرورت ے؟ 
اس بارے میں شر عم نیہ کہ می ام س ےکیوکمہ روم کا فرق کے ساتھ چاولہ حرام ہے یعزیہ اولہ ایک تی 
میلس میں بای قض ہکی صورت میں ہوا چاہے۔ نو اس سوال میں بیان کی کی صورت میں عوض مان ین ڈالرو ںکی قب ت کا 
فبضہ موجود ٹیس ہے “انا ہے محاطہ فاسمد اور باضل ے۔ 

اور اب جب ہے محللہ ہو چکا ہو نو ڑا لر سن واس کو چا ہی کہ وہ ڈالر بی وای ںکرے اور پل لی ہونے والے معاہرہ 
کو مخ کرد ےکیوکہ یہ فاسد سے اور نھ یکریم ا نے نایا سے : 

اما كان مِنْ شرط لَيْنَ في تاب اللر فَهُبَاطِلّ وَإِنْ کَانَ ماتة شَرطء قَضَاءُ الله احق 
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سر و نے ر 5 
وشرْط الله أوتَی(صحیح البخاري؛ البيوع» باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحلء ح:۸٦٦۲‏ 
وصحيح مسلمء العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق» ح:١٥٥٥)‏ 
”روہ شرط ج وتاب اڈ میس نہ ہو نبال سے خواہ وہ سو شرط ہو۔ انث تفای کا فیصلہ زیادہ چ اور ال تھا یکی 
شرط زیادہ پٹنھ ے۔“ 


ا 7و ےت 


گند م اور دنر فلہ وی دکی ا کی نس سے اضافہ کے ساتھ کے 





ہمارے علاتے میں لہ پرا ہو ے اور رقو مکی قل تکی وجہ سے ہم غلہ کے سا بی معا ہکرت ہیں و جب 
پچ ہونے کا وقت آ٣‏ ے و مآ جروں سے لہ کا ایک صاع ایک ربال میں خرید لیے ہیں اور جب فصل کے کا وقت ٠۲‏ 
اور قلہ صا فک لیا جات ہے لو ج جم سے ایک ریال کے دوصاع لیے ہی ںکی کہ بوائی کے وق کی نہت اس و غلہ 
ستاو ہے “فو سوال ہے س ےکیا ہے محاللہ جار ے؟ 

اس معاللہ کے پارہ میس عماء میں اختلاف ے۔ اک زعلا مکی رائۓ کہ بے جار ہیں کی وککہ ہے گند م ویر و کی ا ںکی 
لس سے اضافہ کے ساتقھ ادمار بے اور ہے دووچہ سے سود سے ' ایک لو اضاف ہکی وجہ سے اور رو مرے ارھا رک وچ ے جب 
کہ وی ال عم کا ےکنا کہ ہے چائ ے جن بک باح اور شتری نتر ی کے کہا ےگنر م صو لکرنے ہر فن نہ ہوئے ہوں اور 
انموں نے معاہرہ کے ونت ای شرا عائد نکی ہوفے ہے سے ابل مکی اس مستلہ یس رائے۔ ادر آپ کے اس معللہ سے او ہے 
لار کہ آپ کا تھوڑے دانوں کے بچائۓ زیادہ دانوں پر انان ہو چا ےک وک تور تیل چں “و ہے چان س ہے تاس 
صورت میں زمیندارو ںکو چا ےکہ وہ لہ ای ا جو ںکو نی مجن سے انموں نے ت نہ تخربیداہو اور بغرا ن کان ا ہیں نز ارا 
روس ہلا ی اعیاط اور مور سے کے کا کی طریتہ ے۔ اگر ناجروں اور زمینداروں میں بج تور کے ا ہو اور پچھر 
زمیندار غل ےکی صورت میس اداکردیں ج بک یکل سے ہے سے تہ ہو لیے پات چ معلوم موی ےجیک علا مکی ایک براع ت کا 
تول ی ے' خصوصا جبلہ زمیندار فقی مو اور ت کو ہے خر شہ م کہ اکر نت زی کے کے لہ نہ لیا اس سے بل نہ لے گااوروہ 
انا ہن مال ی ںکر کے کاک وتگہ زمیندارکسی او رکو اداکر ر ےگا اور اسے پھوڑ و ےگایا غ کو ایی دو ری ضردرقوں میں 
خر جک ر لے کیہ اک ست ے فق رزمیندا رکرتے ہیں اور ای سے ا جروں ک ہن ضا ہو ہاے۔ اور اگ رت اور زمیندار 
پل سے اس شرط بر تطق ہو جامی کہ وہ نق زی کے ہجاے لہ اداکر در ےگا و پک سے اس سے شد ہ شر دکی دجہ سے سے کن ی 
شی ہوگی اور جک وککسی اضافہ کے بغی رصرف اتزاجی غل لین ہو گا چا کہ اس نے نزمیتدا رکو دیا تھا اسے رض مجھاجائے کا 
کوک زیارہ غلہ لی ےکی یسل سے لے شد ہ شرط کے ساب جع نیس ہے۔ 





| وآ | کیا ایک بر ی کی اس شرط برق جائز س کہ خلا ہیں سال یا اس سے بھی زیادہ برت کے بعد اس کے کے دویا 
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...... سوو؟ رش اور پگوں میں طازمت ے چنر مال 





کتاب البیوع 


تن جیاں اداکر وی جائھیں گی؟ 

هوا 770 9 8 89٤۷8۷89۷99‏ ۶ 0 
تریب یا یر برت تک یا طوں میں ہا ے ج بکہ شی ن کا ایی صفات کے اتر تی نکیا ہو جو نمایاں ہوں اور جانور 
وا ڈروخت کے کے جانو رکی بلس سے ہو کی اور کی ےکی وک ہے ایت کہ ”نپ یکریم م نے ایک اونٹ را 
تھاکہ صرق کے اونٹ آنے پر اس کے بجاۓ رو دئۓ جایں کے ا ای روای تکو مام اور ا نے روا کیا اور 


اس کے رال لہ ہیں۔ 





ےػجے ‏ ے این باز ہے 


ایک میٹ رکا دو می کیڑے سے پاولہ 


| وال | کیاایک میٹ رکپڑے کادد می کے ساتھ با ا ایک عم کےکیڑے کا وو م کےکیڑوں کے سا چاو جار ے؟ 
اجواب' پڑدں ٤‏ یں میں ایک دد مرے کے ساتھ برابری اور اضان ہی بیاد ہر ادل جا ے؟ خواہ ےیکپڑے ایگ یا زیادہ 
جنسوں سے ہوں؟ خواہ سودا تز ہو یا ادھا ہک ومک ہکڑے ان جنسوں میں سے نیس ہیں جن میں سور داشل ہوم ہے۔ 


س فو ی 


سور ی کارویا رکرنے وال کا کفارہ 


مرا ایک تری رشت رار وت م وگیاے جو کہ موو کاروپا رک٣‏ تھا۔ جم پاچ ں کہ ا کی طرف ےکفارہ 

اداکر ویں و اس کے لیے شرگی طری کیا ہے ؟ 

جواب دارٹو کو لی کہ ىہ اندازہ لک کہ اس س ےکتناسودلیا ہے اور کرای کے بر رتم ا سکی طرف ے صدقہ 

کن ادرا کے ر کک دا رعا ےکہ اش تخا یں اسے اور رلا نکو محاف فراۓ۔ 
ہس ہا این از 


کا سور ٹورپاپ کے مال ےک 


کیا کے لے سودی کاردا رک نے دالے اپنے باپ کے ما لک وکیا جار ہے؟ 

چوا سو رتاپ و سنت اور امال )کی روشنی میس ترام ہے۔ ار آپ کا الہ سودی کاروبا کر ہے فو آپ پر داجب ہے 
کہ اس با کہ سو وک تدر ام ہے اور سو و کان دی نکرنے والوں کے لیے اللد ایی ن ےکس تدر خت عزاب تار 
کر رکھاہے۔ آپ کے ے ہے جائۂ کہ اسۓ باپ کے اس ما کو استعا لکریں ننس کے بارے میس آ پکو ہے معلوم ہو 
کہ یہ سودے اور آپ کے باپ کے پا یہ سود لین دین کے ذرلجہ ات آپ رزق ال تدای سے یں اور صول 
رز کے لیے شری اسبا بکو اضتیا رکریں۔ ا رشاو با ری تھا ے: 
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کتاب البیوع ........ مو ےکی کے کے چند مال 
ومن بن الله عل لہ سرا ا رذق ِنْ حَيّثٌ ايک اسلاق ۹| ۲ 
”اور رکو الہ ے ڈرے کاو وہ (الّد) اس کے لے ( دی د ی سے) غلاصی کی صورت پر اکر رے گا اور 
ا یکو ایی لہ سے رزق وے گا جماں سے (وگم واگمان کی ے ہو“ 
اور راا : 
ون بلق الد جحل لم من أ سس )٤ /٠٥قالطلا( {O‏ 
”اور جو الہ سے ڈرے گا“ الہ ای کے کام میں سہولت پیر اکر دے گا۔ '' 
وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


بت لوق ول ہے سے 
ون کی بن کے چند سا تل 


سون کی نے اور چچاند یکی چاندی کے اھ جن 


یں زاورا تکی کل میں ل ہو سون ےکی خریدروفروشت کا کاردبا رک ہوں لگن کے ایک آری نے بتایا 
یک سون ےکی بج صرف اس صصورت میں جائزے ج ب کہ وہ نز ہو اور وست پرست ہو۔ می ت ےکماکہ ہے سعوو ی یکی 
طر کو یکرنی نی ہے کک ہے زیورا تکی مل میں اعلا ہوا ہے اور اس میں یر٥‏ بھی ہے اور ۸ا کی اد پھر 
زیو رات بنانے کے لیے اس میں تاب کی ملاوث بھی ہے اور ای طرح چائری بھی مرا کی بھی ہو ہے اور ٹیر ۸اک بھی 
اور دہ پیے جن کے بے میس نے اسے تیدا ہے دہ یی رک رلک ہے سون میس ہے جبکنہ ہے علا ہوا سونا ے۔ کے بھی اس 
سل میس شک پیدا م وکیا ے ازا فو کے لیے ہے خط ارسا لکر رپا ہوں۔ جج زم اش را 

ار آپ یے ذرا ی ںکہ سونے کے کادوبار کے لیے بے لازم س کہ ایک بی یں مس فرشین کاضہ ہو وکیا کورہ صورت 
بیس کاردا رکرنے دالے ا آییت کے مصرای ہوں گے 

۾ لیے باود اڑا لا يمومو لا کنا يوم الف ية ايل یم الس پ 





(البقرة۲/ )۲۷٢‏ 
”جو لوگ سودکھاتے ہیں دہ (تروں سے) اس طح (حواس باخت) یں کے ی ےک یکو جن نے لپ کر داوانہ 
بنا را مو“ 


سون کی سونے کے ساھھ اور چچاند یکی چاندی کے ساخ یج جائز یں الاب کہ وہ برابر برابر اور رست پر ست 
ہوں خواہ ۶وش میں وی جانے والی ہے دونوں چیڑیں زیو رات کی کل میس لی ہوں یا نز ی کی صورت میں ہوں یا ایک 
لی ہو اور وو ری قتزی ہو اور خواہ وولوں یک ٹوٹ کی صورت میں ہوں اور خواہ ان یش سے ایک ٹیک وٹ کی 
صورت میں اور دو ری لی مو یا نظ یکی صصورت مل ہو۔ 
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کتاب البیوع ........ مو کی ج کے چند سال 





اور اگ الع دونوں معاوضسوں یں سے ایک ڈھلا ہوا سونایا نت زی و اور دو ما پچ ہت 
تاوت جائز ے بش ریہ یں معابرەٹش ایک وو سے سے الگ ہونے سے پل فریقین کر اور جو صورت اس گم کے 
لف وی وہ مود وگی ادر ای کے مطابق کم لکرنے دالاس ارشاوباری تحال کے عموم میں دال وکا 
. الیک باسٹثرۃ ایا لک یو لا کنا يشوم آلیف بنط َيل یم الس 4 
(البق ر٢۲‏ / ۲۷۵) 
”جو لوگ سودکھاتے ہیں دہ (قروں ے) اس طح (ھواس پاخت) یں گے تی کس یکو جن نے لیف کر وواد 


بنا وا مور“ 
بے سے 


| سل | وآ ] اک مخس بیو ںکی معرفت سون ےکی افو ںکی ریروفروخ تک رتا ہے مین ہے شف سو کو اپنے ڈیہ بیس 
نس لتا بللہ اسے وتا کی ہیں ے۔ جب م کے اسے ہے ما اک ہے طریقہ جائز ہیں ے فو وہ کے کہ میرے پا سکوئی 
حفوظا مہ ہیں سے جراں میں اسے حفاظت سے رکھ ککوں اور کے چو ری کا خرش ے؟ فو سوال ہے س کہ ای کی تجارت 
کے پارے می کیا گم ے؟ 

ار حفوظہ تہ نہ ہون ےکی وجہ سے سو اپنے قضہ میں لین اس کے لے مان ٹنیس ہے نے برای کے لیے بے 
معللہ بھی جائز نہیں ب کی وکل رام سے پچنا داجب ہے اور اس سے تچ کی 7 اسے فدرت ےک یوگگمہ اس کے لیے بے 
ضروری ت ںکہ وہ صرف ہی تجار تکرے “الا اس کے لے واتب ےک با تو وہ اس شجارت میں قاب کے شر ی 
اض اکو لور اکرے اور یا برای شجار تکو پچھوڑ رے۔ ۱ 

E 


ایک مخس زیو را ت کی شید و فروخت کاکا مک ے ایک تخس اس کے پاس تمل سونا ےک رآ ے وہ اس 
سے یر لتا اور ریالوں س ا سکی تمت بتا وتا ے۔ کین آمل اس ک ےک وہ ای مہ اور اک وت تمت اداکرے“ براناسونا 
کے دالا اس سے خیاسنا خرید لتا ے' ا سکی تست بھی چا دی جاتی ہے اور شتری فرق اپنی طرف سے اداکر وتاس وکیا ہے جاتر 
ےا رو ری کہ وہ کے مصتتعمل سو ےکی تمت اداکرے اور پچ رمشتربی سے سن سو ےکی تمت وصو لکرے؟ 

ای صورت میں ہے داجب ےک ستل سون ےکی تمت اداکی جاۓ پھر تحمل سون یغ واس کو اخقتیار ہو گا 
کہ وہ ای سے پاکسی اور ے تیا سونا خریرے اور ار ای سے خریرے او سمنے سون ےکی تمت اداکر وے )کہ لمان سور 
وای روی بن سکو ای کی عرہ کک سے اضافہ کے سات کر سو کا ا ر کاب کرے وت ایام خاری و لم 
الا نے ردای تکیاکہ رسول اللہ ملا نے ایک مخ کو خیب رکاعائل مقر رکیا ت وہ آپ کے پاس تہ عمد کو ہیں ل ےکر 
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کتاب البیوع مو ےکی ع کے چند سی اگل 





یاو آب نے فراا: 
كَل تفر عَيْر هكدَا؟» 
` کیا ٹیہ ری قا مجحجوریں ای طر کی ہیں ؟ '' 
اس نے ع کی بی ہیں بلکنہ م اس رح کا ایل صاع دو صاع زر ورن کے و رید بے ہیں اور رو صاع تن 
سا خکیچوروں کے عوض نے لیے یں ت آپ نے فرایا: 
ل٦‏ تَلْعَلْ بع الْجَمْمَ بالدّراهم» ثُمٌ ابع پالڈرامم جَنيبا(صحيح البخاری؛ المغازی باب 
استعمال النبي لٹ على آهل خير ح٤٤۲٤ ٥‏ وصحبح مسلم» المساقاةء باب بيع الطعام مثلا 
ہمٹل: ح:١۹٥۱)‏ 
سرت طح عکر کے نہ سوداکرد بل ہکم قب تک ی جو رکو درجموں کے اتر کیو اور پارو رتھوں کے ہار عدہ 
شر یبور ررر“ ) 
ای طر نکی تع س اولہ بدلہ خواہ ایک ہی مہ اور ایک تی دقت بر ہو سون ےکی سونے سے اضافہ کے مات ت کی 
شل انتا رک لتا ے اور ىہ رام س کوک ایام مسلم ہہ نے عبادہ بین صاصت وخر سے روای تکیا ہ ہک رسول اللد وم 
نے فرایا: 
داتَعَبٰ بالاعَبء وَلْْصَه بلصت وار بال وَالشعیر بالشیر وَالَثر اتر 
المح بالهلٰحء مث بیثلء سوا پسّواوء نّا یڑ لذا اخْتلقَتْ هذه الأَصْتَافُ يعوا 
کف شک لذا کان ا بيد (صحیح مسلم» المساقاق باب الصرف وبيع الذھب بالورق نقداء 
:10۸¥( 
سو سونے سے“ چاندی چائ دی سے 'گند مگندم سے “جو جو سے “چو ر کور سے اور مگ مک سے یال 
برابر پرابر اور وست بدست نا چاچ إل الہ ار ہے اعناف ملیف ہوں فو جس طر چام یو بش رہ سورا 
وست پرست ہو“ 
این سعی رکی ردایت میں ہے الفاظ بھی ہیں : 
امَنْ زاد أو استزاد ET‏ الخد وَالْمعْطِي فيه سَوآءّ (صحیح سلمء المساقاةء باب 
الصرف وبیع الذهب بالورق نقداء حج:۸۲/١٤۸٥۱)‏ 
”س نے زیادہ لای زیادہ دا اس نے دق معالل کیا اور سور لے اور ہے والا سپ برای ہں۔' 


سس فو یکئی سے 
سوتے کازلور ریدا اور باح ی سے تمت ادھار ل ےکر اد اکر دی 


ایک انسان نے بجھ سے سوتے کا زیر خریرا سک تمت ایک مار ریا ہے۔ جب میں نے اسے ایک ا کی 
یع نت ی جائز سے ت اس س ےکماکہ آپ شھے ایک ہار ریال اواد دے دیں فو یں نے اسے ایک جار یال ادھار دے 
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کتاب البیوع....... ےک ئ کے چند مال 
دیج اور وہ اس نے کے مو ےکی تمت کے طور پر واپ یکر دیئے وکیا ہے جار ے؟ 
جراب ہے جاتز یں کی وک ہے او سور کے لیے حیلہ سے اور پھراس میں دو عقر تین عقر سلف اور عقر کے کی بح میں اور 


ےی مغ ب 


ز رگ رکو زاو ر بنانے کے لیے خام سونا دینا 
8 


ایک آدی نے ایک زگ کو سون کی اٹ دی او رکھاہمہ اس کے ےکن بنا دو اور اس مس جانہابھی واش کر 
ونس سے وع نم ر۲۴ کے ہججائے برا٣‏ کا بن جائے اور مس تا اور سوتے کے وزان کے بتزہ ٹوٹ ہو ےکن رے 
دو ں گا۔ زرگر نے اس سے کا مکی ا جرت بھی لی وکیا ہے معاللہ جاتو ے با یں ؟ 

حوابا ار وہ سوا زرو وزژنع کے اب سے وے ماک وہ اس کا ژور بن اکر اسے لوٹادرے تو اس می سکوئی رج یں“ 
ان شاء اللد ' بش رطیہ کا مکی لے شدہ اجرت اسے اداکر رے۔ اور اکر ز رر اس سے “وت کی اف کر درک نے اور 
اس ےکی اور ونے سے کن ہیادے قو یہ پائ نیس بش رہ سوا “سونے اور نے سے وژن کے تم ل ہو کم کے عوس 


اجرت لیے می کوت حر یں ۔ 
.سے و کی سے سے 


عو ] سن ےکی تبات کے بارے می کیا عم ہے ان ایک شی جب موی ستاو ہے ل خریدلیتا اور مہوت ھا 
رتا سے خلا یں ریال می ایک اوقیہ- ‏ خی رک پچاس ریال میس فروض تکر وتا و ١س‏ کے پارے میں شرگی کیا 
ری رت 

اب یا مو ےکی سنے کے ساٹ کچ سکوی حرج میں جیکمہىیکماں ہو وژن ایگ یسا ہو “سوا پرابر پرابر ہو اور عورا 
رست پرست مو“ سو خواو تا ا ہو با اناا ان یش سے ایگ نیا اور رو سرا یراتا ہو۔ 


ون ےکی چاندی اود بھی کدی کے اتر کی مس بھ یکوئی حرج نیس ج بک سودا ست بدت ہ کی وتک نب یکریم موم 


WA 
لام بالْعَبِ؛ وَالْنضَۃُ بالفضةء وال بابر ا پالشیر؛ وَالتنْر بالکٹر‎ 


وَالْمِلَمٌ بالولح» > مث بوي سواه سوا و بورنٍ) 1 پوپ إا ET‏ هذه 
تَا فبیمُوا كيف رڈ کان دا بیدٍا(صیح سلم > المساقاة باب الصرف وبیع الذهب 


بالورق نقداء ح۱۸۷۰ء وما بین القوسين لفظ مسلم أیضّا لکن من روایة أي هريرة برقم: ۸م 0(0"( 














٥0‏ ایک اوقیہ رخل کابارہواں حصہ ہو ے یا ہو ںکمہ ےک ایک اوقیہ مات شال کا مو ہے۔ (مترمم) 
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کتاب البیوج........کپنوں کے ححص میں شراکت 





سوا سونے کے ساعظ چاندی چاندی کے سا "گند مگندم کے سا ۰جو رکچ ور کے اتر“ جو جو کے سا 
اور مک مک کے اتر کیال طور پر برابر برابر وزن کی ایگ جیا اور سورا رست برست ہو اور تب ہے 
اجناس خلف ہوں فو پچھرجس طرح چاہو کو بش رط رست پرست ہو" 
یز حربیث ای سعید ار س ےکلہ ھی ٹکو نے فرایا : 

9 توا اللْعَبَ لدعب إلا مثا بمثي ولا ت نشوا بَمْفَهَا على بَعّْضٍ» ولا تمُا 
اررق الور إلا مثا پیٹ ولا د نشوا بَعْضَهَا عَلى بَلضء کڈ تبيمُوا مِنْهَا غاب 
بناج ز)(صحیح البخاري؛ البیوعء باب بيع الفضة بالفضة» ح: ۲۱۷۷ وصحیح مسلمء المساقاۃء باب 


7 ےس 


الرباء ج۷۵۰/١۸٥۱)‏ 
تنسو کو سو کے اکر نہ و ال .2 دہ پرابر 7و ادر ایک دور کو م یا ژیادہ ن ہکرو۔ ادر چائر یکو 
چاندکی کے سا دہ تیو الہ کہ دہ برآبر برای ہو ادر ایک ود سر ےک وم یا زیادہ ت کرد اور نہ ان مس سے تاک 
کو حا رکے اتر کو" ۱ 
ہے دونوں جرسٹیں اس بات پر ولال کرکی ہی کہ وت کو سونے کے سات ےکا یا اع کے لیے رخو ںکی تپ ری سے بعد 
ی سکوئی حرج نمی ج بکہ خریدوفروشت اس طرح ہو جس طرح ان حدیٹوں میں مکور ہے۔ وہاللہ الوق ۔ 
س جم این باز ب-تے_-سے 


کپنزوں کے تحص میں خشرکت 
ووی کاردبا رک ر وا یکپنوں کے تحص میں رک 


الد ا انل ةٌ وَاللذَمٌ على عَبدٍ اللہ و وَرَسُوِهء با مُحَكَدٍ وَعَلى آلو وَصَخبهِ ۔ 


وٹ 


بے معلوم ہوا ب کہ لت سکیغیاں ' سود کے لین دین کاکا مکرتی ہیں اور ھ سے ص خریدرتے والوں اور ووسرے 
بست سے لوگوں نے بھی ان مناخ کے بارے میس سوال ھا ہے جو سودی کارویا رکرنے کے نیہ میس حاصل ہوتے ہیں۔ 
نذا اس بات کے یش نظ رکہ اللہ تا نے ہے اجب قرار وا سے کہ مسلمافو ںکی بعد روی و خرخوا یکی جائۓ اور تی و 
قوی میں ان کے سار تماو نکیا جا میں نے ہے ماہب جھاکہ ہے تا کہ موو کاروپا رکرنا حرام اد رکیر گناہ سے 
e‏ 
ییک الود الاک شوو لا گار يوم الى َتحَمَله لينم لسرن درك تنم 


7 الیم بعل ارا وَآحل اللہ البح و کک کی ر ئى بی کڈ 
سکف ومر زک اکر ومن عاد اؤ کیک أَصحَدبِ الا مم فا کیڈورک لٹا کی اھ ایا 
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کتاب البیو ع ........کپنوں کے حص مس شراک 





| O 


وزی الد قت وا لیب کک کر ای 9 (لبتر:٢/‏ ۲۷۲۷( 
”جو لوگ سو دکھاتے ہیں دہ (قیروں ے) اس طرح (حواس باخت) اشیں گے تی ےکک یکو جن نے لی کر 
ولوان بنا دا مو“ ہے اس لس کہ وہ کے ہی ںککہ سودا بنا بھی و نع کے اظ ے) ولیاہی ے کے سور (لین) 
عالانکمہ سودو ےکو اللہ نے علا کیا سے اور سو رکو حرام تو جس س کے پاس انش کی حت کی اور وہ (سود 
لے ے) باز گیا جو کے ہو چا دہ اس کا اور (قیامت )اس کا محاللہ اللھ کے سرد اور جو بر لیے لگا تو ایی 
اوگ دوزٹی ہی ںکہ بیشہ دوزغ میں (یلتے) رہیں کے۔ اٹہ سو رکو پوو ایی بے رک )ک٥‏ اور رات کی 
ہرک تکو) بسا ے اور ال دکسی باشکر گناہ گا رکو دوست ہیں رکتا۔ '" 
الد تان نے سو رکو اپے اور اپنے رسول وای سے جنک قرار ریا ہے جعیساکہ ارشاد یار ی تعالی ے: 
بای ال ام را کہ وروا ما بی یع ابا إن کشر میم( کین م نموا درا 
رپ ين اه وولو رن بر کڪ رموش وڪم لا گلیٹرة ولا لک 2> 
(البقرۃ٢/‏ ۲۷۸۰۲۷۸) 
”اے مومنو! الد سے ڈرو اور آکر ایمان رت ہو فو جقناسودبائی ر ہگیاے ا یکو پچھو ڑد و ار ایہان ہکرو کے نو جردار 
ہو جا رک )الہ اور اس کے رسول سے جن کر کے لیے (تیار ہو ئے ہو)۔ او اگ رو ہک رلوگے(اور سور چھوڑ 
دوگے) تق مو انی صلی تم سل کا ہے ننس میں نہ اورو ںکانقصان ہو اور نہ تمارا نقصان۔'' 
اور مریث ے شات ے: 
من رسو الله ية آکل الرباء ومُوکل ركاتبة» وَشامِدَیوا(صحیح مسلم المساقاةء باب 
لعن اکل الربا ومؤکله» ح:۹۸٥۱)‏ 
”ر سول النہ یی نے سودکھانے وا ے اک وا کے اورووآول وای وین والوں ر حت فربائی ے۔'' 
اور ٹہایا: 
هم سَوْاۃٌا(صحیح مسلم» المساقاة» باب لعن آکل الربا ومؤکلہ ح:۹۸٥۱)‏ 
ی ن 
ایی آیات د اعادیث بست زیادہ ہیں جن میں سوو سے کے کی تین کی کی اور اس کے بھ اتک امام سے ڈر ایاگیاہے۔ 
الا جو افراد او رکپنیاں وغ سودی لن دی نک رکی ہیں ان بر داجب کہ اللہ تفای کے تضور تو .کر اور تقیل میں 
سوری معاللہ سے عمل طور پر اتتا بکریں کہ اللہ تال اور اس کے رسول طول کی اطاعت با میں“ سور کے جم میں 
لے والی سزاؤں سے پچ کش اور اس کم سے دور ہو ہا >ے اللہ تدای نے حرام قرار دیا ہے اور اک اللہ تما کے ای 
فان بر ل را مو یں : 
ط نوا کی اک جس اأَجْة لوک انگ لے لہ ور١۳۱۷‏ 
”اور اے مومنو! سب اللد کے آگے تو کرو کہ تم خلا پا" 
اور رابا : 
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کتاب البیو ع .......۔کپنوں کے ص میں مرک د 08 
وکا الیک مامئ پیا إل اھ ری رکا کی رلک آل گر نکم سیتایکہ 
ويڌخلڪُم جَتَلت تجحری ین نها آلاأنهدر) (التحریم٦٦/۸)‏ 
اے مومو! ایر کے گے صاف ول ے لوب ہکرو “امیر کہ وہ تار ےگناہ تم سے دو رکر وے اور مکو 
با را شت میں جن کے یچ میں بد ری ہیں (داخ ليکھرےگا۔)' 

شس رعاک مہو لہ الہ تیا ہیں اور خمام مسلمانو ںکو تا معمناہوں سے فو رن ےکی وق عطا فرائۓ اپنے افو ںی 
شراروؤں اور ا امال کی ہراتُوں ہے ہیں فوط رکے اور تیار ے م علات کی اصلاں زرا رے۔ انه جواد کریمٴ 

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه ۔ 





سس ال از س کے 
تچارتی اور انشورن سکینیوں کے تحص میں شراکت 





سکویت کا پاشندہ موں؟ ہمارے ال تارق اور زرجیکپنیوں“انشورٹس اور ڑگ لککینیوں اور چیگوں کے تحص 
کو ملک کا پر ری اور اس کے افراد خائ یر گۃ ہیں' امیر ب آپ رما فر ایس کک کہ اس مر کی کینیوں کے 
ی فخریدنے کے بارے می شرئی م کیاے؟ 

اچوی رانا کے لے ا ن کپنوں کے ص مس شراکت جات ہے بش رہ ہے سودی کاروپار ن ہکرتی ہوں اور اکر ہے 
ددم کاردبا ررق ہموں لو ران س وکت ما ہیں س ےکی ون کناب و سشت اور اماع امت سے ابت کہ سودی 
کاروبار ام ے۔ ای طح انور کپنوں کے تحص یں شاک بھی مات سکی وک شورف کی انی خر (وجوی)ٴ 
جمالت اور سوو ہر تل ے اور وہ پالیسیاں جو رر (دجوک) جمالت اور سور بر ”تل ہوں وہ اسلائی شریجت میں ام ہیں۔ 


ا 





تچارقی ص میں نے اصل سریلی پر آقح لین 


ایک آدبی نے بے تارق تمس کے اور رنب وو انا لے ذالیں لگ کے لی گیا انی کے الک نے 
اسے اس کے اکل سواہ سے چالیٹس ن صد زیادہ بھی دے و وکیا ہے اضافہ سور شار ہو گایا ؟ 


ا وب ] ار ام دا ای طرح ہے جس طرح دک رکیاک یا کہ بای کے مالک نے حص دا رکو اس کا اکل ہے دے دیا 
اور اس پر پاس نی صر لح بھی وا تو ہے جائ ہے اریہ اس نے اسے نع رین وق تکپینی کے ص کا حاب اکر ہر 
حصہ کا نع معلو مکر کے اس سے اس کے تحص کے مطابق لف دیا و اور دہ اس کے مال کا چا فی صد غا ہو تو ہے جاتر 
ہے سود یں ہے اور نہ اس میں جمالت اور نہ رر (دجوک) ہے“ برا جب ہے کیت کے مالک سے اس جاکراو کے تحص 
خریدرے اور تحص پر چالیس نی صر اح کے صاب سے زیادہ قجت اداکرے تو ے تھی چائ ے۔ وصلی الله وسلم علی نبینا 


محمد وآله وصحبه وسلم۔ 7 
ہہ فو کی 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 








WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب البیوع 





چھ 


ٹبنگوں سے پاروبارملازمت 'ااؤونٹ“ شراکت اور نف فق یک ونس لکی قارواو 


اسلابی فق یکونسل نے اپنے فویں اجلاس میں جو رفز راہ عام اسلا کک کرم مل پروڑ چفنۃ ۱١‏ رتب ے پروڑ بقع 
۹ رجب ۰۶۴ اھ تک منعقد راس وضورع پر و رکیاکہ سووی ٹنگوں کا چال چا ہا را سے اور لوگ اشی کے ساتھ 
کاردا رکرتے ہی کی ومک ہکوئی بال نظام موجود ہیں ہے “کون کو اس موضوع پہ غو کرت ےکی وکوت رابطہ کے جزل 
یری عنت پاب ڈاکٹرصاحب نے وی خی ہو فق یکو سل کے پاک صر ر بھی ہیں ۔کونل نے پاضل ارکان کے اس اتم 
می ے متعلق ارشارات سے یں میں ایک اپسے حرام اھ رکا ر کا بکیا جا رہاے یں کی رم کناب و سنت اور اماع 
امت سے مامت ے۔ 

آ کل جدید معاشی شقن نے ہے اب کر دکھایا ‏ ےکلہ سور ونیا کی اتصاویات' میات“ اخلاقیات اور دنیای ملا تی 
کے لے انتا خطراک ے۔ تج وتا جن ہکرانوں میں بتلا ہے ان میس سے مت سے ہکرانوں کا سبب ہے سود بی ہے۔ ان 
ہھرانوں سے چات کی صرف ایک بی صورت کہ عو دکی اس خبیث بار یکو بی د بین سے اکھاڑ چیا جا ننس سے 
اعلام نے چودہ صمدیاں پل بی مع فریا دیا تھا اور پھرایے اسلائی بیگوں کے قیام کا مہا رک منصوبہ ہیا ہے جو سود اور شرا 
ممنوع موللات سے ککسریاک ہوں۔ اس رق بی سے یلوار اور خی اف یلغار کے خکار ان لوکو ںکی زب کی ہا کت 
ہے “جن کا خیال ہے س کہ اتاد ی میدران یس اسلائی شریجت کا نفاذ حال ےکی کہ بیگوں کے !خی رکوئی محائی نظام کامیاب 
نیس ہو لتا او رکو پیک سود کے بی پل میں سک اس ل کو سل نے مہ قرارداد پا لکیہ کہ : ۱ 
اولاً: تام ملمانوں پر یہ داجب ہ کہ دہ سووی لین ورن او رکسی بھی صورت میں موو لین وین سے تخاو کو باک م 
کر وہ ںکیوکمہ اس سے اللہ تھا نے مع فرمایا ہے۔ 
ثانیا:؛ سووی بیگوں کے مخبادل کے طور بر اسلای بیگوں کے تا مک وکو سل بنظ رین دیچھتی ہے اور اس با کی ضرورت 
مو کر س کہ سود سے پاک اسلائی جیگوں کا جال تتام اسلای مگوں میں چیا دیا جاے بلک خی راسلامی ممگوں میں بھی 
جماں میں ملمان ہوں ا نکی شایس کول ری ہیں کہ سود سے پاک بے اسلائی بیک مل اسلای معاشی ام کے تام 
میں زمابیت ان مکردار اواک رگیں۔ 
الا :۴ ہروہ مصلمان جے اسلائی جیگو ں کی صولت مسر ہو اسے اندردون و ییون کک یر اسلای اور سودی ٹیگوں سے 
کاروپا رکو تام نا چان ےک وکل باول اسلائی یکو ںکی موجودگی میں سودی بیگوں سے کارویار ک٤اکوگی‏ جواز ٹنیس سے لہ 
اس کے یی ہے داجب کہ دہ نیا کے بجائے پاک اور حرام کے با لال طران کا رکو اخقیا رکرے۔ 
راہغا: کول اسلای مگگوں کے کھرانوں اور سوری چیگوں سے ی نکو ہے دعوت وی کہ وہ ا یں سودکی نجاست 
سے پا گکرنے کے لیے جلد اقدا ممکریں۔ 
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ور ٹنگوں کے ساتھ کاروپار 





خامشا: : جردہ مال جو سودی ع کے طور بر حاصل ہو وہ ریا ال رام ے' بی کی بھی لان کے لے r7‏ 
وہ خودیا اس کے ای نمانہ میس س ےکوی اپ یکسی بھی ضرورت کے لے استا لکرے بلک واجحب س کہ اسے ملمانو ںکی 
:وو کے عام منصوبوں خلا سسکولوں یا متاو ویر پر خر کر دیا جاۓ ہے صدقہ نے یں ہو گا لکن اس سے ان کا مال حرام 
سے پاک ہو ہے گا۔ 

سووی وات رکو سووی بنگوں بی میں ربتے دیناجائز خی کی وک اس سے سودی جیگ ںکو تخویت عاصل موی اور اگ ر ہے 
پیک غی ری ہو و اس میں سووی 7 پو ڑ دن میں اد ر کی زیاد گناہ کوک یہ رٹم کون عیسائی اور یہ ود ادارول بر 
خر کی جا ے اور اس طرح ملمانوں کے مال مسلمانوں بی کے غلاف جنگ میں اسلہ کے طور بر اور لمانو ںکی اولا رکو 
ان کے عقیرے سے دو رکر کے کر کر وسینے جس صرف ہوتے ہیں لیکن ہے بھی یاد ر کہ اح لیے یا د لے اخیران سودی 
ٹیگوں کے ساتم ہین لین دی نکرتے رہن بھی جائز نہیں ہے۔ ۱ 

کونل اسلای بیگو ںکی اتظامیہ سے ہے بھی مطاب ہکرت ےک ان ٹیگوں میس کا مکرنے کے لیے وہ تیک مسلماوں کا 
انتا بکرے اور ان کے لے الائ احکام و آراب کی لیم و تربیت کا اہتنا مکرے کہ ان کے تام محاللات اور تصرفلت 
اسلای تتلیمات کے مطاان ہول۔ والله الموفق والھادی إلی سواء السبیل۔ 

مج ال رة نے ۱۰۳ 


موو یگوں کے سان کاروبار 


ووی یکول کے سا لین ورن کے بارے میں م 





درج ذل لوگوں کے پارے میں ش ری ع مکیاے ؟ 
O‏ جو اپنا رای بیک میس رکتا اور سال ت ہونے پر سود لیا ہے۔ 
O‏ جو یک سے موو یر رض لتا ے۔ 
0 جو کس پیک میں سماہ و رکتا ہے کان سور یں لیتا۔ 
O‏ وہ صاحب اراو جو ای گار ہیں ٹیو ںکوکرابہ پر وتاج ۔ 


اجوپ ای بیگوں میں سور ہے سربابہ رکھنایا سوو ہر ٹیگوں سے قرض لین جائز نہیں کی وک ے ریا ودب ۔ موو یر ٹیگوں 
کے موا کی اور چک سریابہ رکھنا بھی جائز نیس ہے اور نہ کسی سے سود پر قرض لین جا چ کوک تام صورتیں ال لم 
کے دیک ام ہیں“ اس لی کہ ار شاو پاری تعالی ہے : 

وال الله اسيع وَحَرم ارا (البقرة۲/ ۲۷۵) 

”اور سور ےکو الد نے ن¿ ملا لگیا ب اور سو رکو 7ا“ 


اور ٹہایا: 
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کتاب البیوع وو نکوں کے ماھ کاروپار 





رور ھڅ ص ور 1 ا ػ عم 
٭ یمحی أل ا ربوا ویریی سدقت )4 (البقرة۲/ )۲۷٢‏ 


“اللہ سورکو ابو دزن ے رک ت )کر اور خ رات ک برک ت )کو lei,‏ سے 


اور فاا : 
کٹ ار ر 7 
$ يا ھا الک ء اموا دقوأ الله ودروا ما یی من ارا ان کشم لک ون لم تار با 
یکزپ ن الہ وَسولوء وإن تُب كم وش اويم لا موه وګ کرت ©4 
(البقرة۲/ ۲۷۰۸۲۷۸) 


اے موموا الد سے ڈرو ادر ار امان رک ہو و جتنا سود بای ر گیا ا کو پچھوڑ وو اکر ایسا ہکرو کے لو 
ردار ہو جا (کہ تم) اللد اور رسول سے چئ کفکرتے کے ہے (تیار ہوتے ہو) اور اکر فو ہکرلوگکے (اور سور 
پچھوڑ وو )نو ت مکو انی ای رتم ےکا ہن ے ننس میس نہ اوروں کا نقتصان ہو اور نہ تمارا نتصان۔'' 
کرای کے بعد ارشاد پار ی تا ے : 
ط وین کات ذو عرو رة إل مسرم € (البقرة۲/ ۲۸۰) 
”اور ار رض لیے والا نگ رست ہو تو( )کاش کے ما صل ہوتے تک) ملت رو“ 
الہ تعالی نے اے بنرو ںکو تین فربائی س کہ کک رست سے قر کا معا ہکرنا جائ یں ہے اور تہ مہ جا کہ 
مل ت کی وجہ سے اس پر اور مال پوچھ ڈال وی جا بلہ واجب ہے س کہ رش اداکرنے سے عاج و تقاصرہون ےکی صورت 
مس اسے ہلت ری جاۓ' کہ وہ اسای سے قر ار اکر رے'ے اللہ تالک طرف سے اپنے پئرول ر رمت اور 
لف وکرم ہے اور ا یں اس م اور بد تین لائ سے کچ ج جو ان کے لے سر مر قصان دہ ہے اور ان کے لیے ذدہ جھر 
فاکرہ مت ر یں۔ 
ٹیگوں میں سود کے اخ مایا رک می ںکوئی حرج ہیں“ جب ملمان اس کے لیے بور ہو الہ سودی بیگوں یس ام 
کر ہرگز ہا یں ے؟ خوا کو یھ کے طور بر کا مکرے پا کرک کے طور پر یا ایاونٹینٹ کے طور بے باکسی اور طور بے 
کی وہ ارشار ہار ی تال ے: 
وَكَمازیڈا حل ال داقو رک مارا عل آلو تر ولذ تفر ا ِا اله کییڈالیکب 46 
(المائدةه/ ۲) 
”رر یور رم زاری کے تاموں می م ایک وو سے کی بر وک اکرو او رگناہ اور مکی پاؤں میں ړو ت کیا 
کرد اور الد سے ڈرتے رہ و“ یھ شیک کہ ال کاعطزاب بست کت ے۔" 
اور میٹ سے ثابہت ےل ”ول الد ی نے سو رکھانے وا لے کھلانے وا لے“ کے وا لے اور رونو وای زسے 
والوں ہر لحت فذربائی ہے۔“ اور فرایا: 
هم سَوْاءٌا(صحیح مسلم» المساقاة» باب لعن آکل الربا ومژکله» ح:۹۸٥۱)‏ 
.7 س ب گناہ یں پرایر ہیں ۔“ 
گناہوں پر ناو نکی حرمت پر ولال تکرتے والی آیات اور اعادیث بست کی ہیں اشی بکورہ دلا کی سے ہے بھی معلوم 
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کتاب البیوع ........ ووی ٹیگوں کے ات کاردبار 





ہوا ےک جائیراد کے اکان کے 7 ا شو ں ک ی کو کرک ا ار و 
کی وکلہ ہے بھی سووی کاموں بر اعات ہے۔ 

م اٹہ تھا سے رعا کے ہی ںکہ وہ ہم س بکو ہدابیت سے سرفراز فراسے؟ مالم اور وم سب مسلمانو ںکو مور سے 
جن کک وف بن اور انی شر معاللات پر اکتا م کے کی اوق کشخ ج نکو الد تعالی اور اس کے رسول میم نے مہا 
ترار را سے“ بے شک وی قارر وکا راز ے۔ 


ٹیگوں میس سود یر رم کرانا 


اس | سوال | ٹیگوں جس سا کار ی کے بارے می ںکیا عم ے' ج بک پیک رقوم مگ عکرانے پر سور وین ہیں ؟ 
پیا اسلائی شریعت کا عم رکنے وانے اس پا کو خرب جات ہہ ںکہ ٹیگوں میس مود پر رباب کا ری تام ہے یرہ 
و 2 J‏ کے نے ا ایشا 


2 رش الا الا ا 7 ا من امسن ذلك انم 
اڑا تھا ای مل ابا وآحل 7 یں ارو کین جک ویک س کیو اتی کات 
سلف ومر لے او ومن عاد الیک اصعب لار هم فہا دروت € یکی اہ اروا 


رو 


ویریی اَلصدقتِ والله لا یت کل ککار آآ یم 49 (الہقرۃ٢/‏ ۲۷۹۲۷۵) 
”جو لوگ سو وکیا نے ہیں وہ (تروں ے) اس لف نع 
با دیا ہو۔ ہے اس ل کہ وہ کت ہہ ںکہ سودا نھنا بھی نے (لفع کے حاط ے) ویبابی ہے جیسے سود (لین) عالاکہ 
سور ۓےکو الد نے علا لکیا سے اور سو رکو جرام نے جس مخ کے پاس انل کی کیت بی اور وہ (سوو مج 
ے) باز آگیا نو جو بے ہو چکا وہ اس کا اور (قیامت میں) اس کا معللہ اللہ کے سپرد اور جو پھر لیے کا او اییے 
لک دوزٹی ہیں وہ تیش دوزغ میس (یلنے) رہیں گے۔ اللہ سو رکو تابور (ششنی بے برت اکر اور خیرات کی 
مک )کو بڑھا ]سے اور ال کسی اشک ر گناہ گا رکو وو ست یں رگن“ 

اور مہایا: 
اي اب الیک ام هرا آل ودروا ما ہق من لرا إن کنشر ومین وا ن لم تنملوا ادوا 
برب من ال ورس ولوء وَإن د ek‏ تتم فلڪم ره وش وڪم > شرو ول تامور 6 % 
البقرة۲/ ۹۰۲۷۸ ۲۱۷) 
”نے مومنو! الہ سے ڈرواو ر آلر امان ر کے ہو فو جتناسودبائی در وکیا ا کو چو ڑد و ار ایہا کرو کے نو رار 
ہو جا 1کہ )الہ اور اس کے رسول سے جن کر کے ییے(تیار ہوتے ہو)' او راگ رتو ہک رلوگے(اور سور چھوڑ 
رو )وکوا ای رٹم یکات سے ننس میں نہ اوروںکانتصان اور نہ تممارا(نقتصان)۔ ٠‏ 

اور ی صدءث بل ےت رل الہ 27 نے سو وکا وا لے“ سو ر کل ے وا لے “کن واے اور رونو ںگوای رۓ 
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کتاب البیوع  .......‏ ری ٹیگوں کے ساجھ کاروپار 





والوں ر لحنت زرا ے اور راا 
هم سء ا(صحيح مسلم» المساقاةء باب لعن آکل الربا ومؤکلہء ح:۹۸٥۱)‏ 
تر س یرش برایریں۔'' 
جح مخاری میں حر الو ینہ د یٹ سے روایت ‏ کہ ”رسول الہ کل نے سو دکھرانے وانے او رکھلانے والے م لعن 
کی اور مصور ر کی لحنت فرای۔“ © 
اور مین میس صرت ابو ہریرہ بر سے ردایت س کہ ن یکریم ملا نے فرای: 
را اعنم اریت 
”ات تاه د رپا رکر دی دای چڑوں سے اجا بپکرو۔“ 
۶ لک یاگیا۔ یار سول اش ! وہ سات چ ںکون ی ہیں؟ فرای: 
کت بای وَلَحْرُ > وقتل اللْنْسٍ الي حرم ا إلا بالْحَیّء اكل مَالِ اتيم 
اكل الرباء والتولي يوم الرَحف وَتَذْف الْمْحْصسَاتِ الْعافلتِ الْثُژمنَاتِ) سم 
البخاري» الوصاياء باب قول الله تعالی إن الذين يأكلون أموال اليثمى .. . الخ ح:٦٦۷‏ وصحیح 
مسلم» الإیمانء باب الکبائر وآکبرھاء ح:۸۹) 
”شر ککر؟ ہار در اس نف سکو ت لکرم تے اللہ نے حرام قرار دیا مور ہن کے اتر “یم کے ما یک رکھب“ 
سددکھانا جنگ کے ون فرار ہونا اور اک دان تال اور موی عورتوں پر بتان اور تمت لگانا۔ “ 
سودکی رمت اور اس سے چ کے بارے میں آبات و اعادیث حت کی ہیں ازا تام مسلمانوں پر واجب ےکلہ سور 
سے یں“ ا کو ےک کر دی اور دو سرو ںکو کی اسے ی کو رن لان تمرانوں پر تھی ہے واجب 
کہ وہ اہن ملگوں میں سودبی ہیک ان مکرنے دالو ںکو مز حکریں“ ان سے شریعت مطمرہ کے مکی ابر یکرانیں کم دہ 
اللہ تعالی کے مکو اف کر کے اس کے عزاب سے پچ کھیں۔ ارشاد باری تھا ے : 
$ ای الین کمروا نو تہ یل ل لان داو دوعيس اہن مَرَيم ك يمَاعَصوا 
اڑا عدوت €3 َائا لا تاوت ڪن گر فَعلو لٹ ما او 
ا ت( (المائد٥٥/‏ ۷۰۸۹۷۸) 
رت a‏ ہی مکی زبان سے لح تک کی“ ہے اس لی کہ 
دہ اقرا یکرت تے اور مر سے تاز کے جاتے کے (اور) برے تاموں سے جو و مکرتے کے ایک دو سر ےکو 
رو کے یں ے باشبہ وہ براکرے تے۔'“ اور فرایا: 
< والضئة الت بنش اہ جن عاثزیت انرون رتو ع انشکر 4 
(التوبة۹/ )۷١‏ 
”اور مون مرو اور ومن قور یں ایک رو سرے کے دوست یں کہ انت کا م کر کو کے اور بری پاآں 


صحيح بخاری' البيوع' باب موكل الربا لقول الله عزو جل ۔۔۔ الخ“ حديث : 2086 
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کتاب البیوع ...... سودی ٹگوں کے ار کاروہار 





کی 
اور ب یکرم متام نے رمیا : 
ى٥‏ الاس إا را الْمنْكَرَ فلم يعيروة أوْشك أن مَمُكهُمْ الله بعقّابوا (سنن ابن ماج 
الفٹنء ہاب الأمر بالمعروف ... الخ ح:٥٠٠٤‏ وسنن أي داود» ح ٤۳۳۸:‏ وجامع الترمذي» ح ۳۰٣۷:‏ 
ومسند أحمد: ۲/۱ واللفظ له) 
”لوگ جب برا یکو دھیں اور اس سے تح ت ہکریں تو اللد تال ان س بکو اپنے عزاب کی گر فت میں لے 
کے“ 
اھ یاعروف اور تی عن اکر کے وجوب کے بارے میں آیات و اعادیث ہت ی ہیں جو معلوم ہیں تم اللہ تعالی سے 
رعاکرتے ہ ںکہ وہ م سب لانو کو“ حکا مکو بھی اور کو مکو بھیٴ علا کو بھی اور عوا مک و بھی استمقامت کے مات این 
شریعت ر لکرن کی توق کے اور ہراس کم سے بچاۓ جو ا سکی ریت کے تالف ہو۔ انه خیر مسئول۔ 
سس انز 


مین نے سے سات بیکوں میں سریابہ رکھنا 


ممین نے کے مات ٹیگوں میس سریلیہ رنہ کے بارے می ںکیا عم ہے ؟ 
چوآی| ین ا کے مات ٹیگوں میں سریہ رکنا جائ نیس ہےکیوککہ یہ عقد ربا بر تل ہے اور ارشادباری تفال 
ے: 


U 





ط ولسع وحم اربوا (ابفرة۲/ )۲۷١‏ 
”ووس ےکو اد نے علا کیا ے اور سو رکو حرام“ 
اور قرا : 
3 بای الیک مامئ اذا کہ ودروا ما یی می ہڈا ان کشر ہمت € کین م شلوا اذا 
بکرپ من الَه مَتَسُوو“ وَإن َير وڪم رهوش أَتَوَلَِکمْ که یمرن وګ کرت 4)3 
(الہق ر٢٢‏ / ۰۲۷۸ ۲۷) 
اے مووا الد سے ڈرو اور اکر ایمان رکتے ہو نو جا وو باق رہکیاہے ا یکو پچھوڑ دو “اگ مر امات ہکرو کے نو 
رواد ہو جاق کہ م) لہ اور اس کے رسول سے جن گکرتنے کے لے (تار ہوتے ہو ادر اکر و کرلوگے 
(اور سود پچھوٹ وو گے تو مک اتی 2 7 لیک می سے جس میں مہ ادروں کا قصان اور دہ ہارا قصاںن۔“ 
یگوں میس سریایہ رکنے دالا اپنے سریایہ پر جو فع ماص کر ہے اس می ںکوگی ہرک نمی موق جیساکہ ارشاد باری 
تال ے: 
یکی الله آلِیزاوٹر اید قت (لبقرۃ٢/‏ ۲۷۲) 


”الد سو وکو تالوو( من بے پرکمت )کرک اور ترات (کی ب رکٹ )کو بڑھاتڑے۔" 
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کتاب البیوع ........ سودی یگوں کے ساتھ کارویار ۹ 
و ے یلہپ مورت ب اتل بی ہدام ھک یک مس رق یر الع وت اور 





معلوم مکی شرطط کے سا رم کرات ہے۔ 
سسسیے قو اق ہے 


سووی بیکگوں میں بطور ابات سریایہ رکا 


تس فص کے پاس پٹھھ سریلیہ ہو اور وہ طفاظت کے تہ تر ےکی بییک میں بطور ابات رکھ دے ادد پر 
مال ا یکی رکا کی اواکرے لو ہے ہار ے یا باجائز؟ 
ووی جیگوں میں اپنا یی رکنا جائز یں خواو سود نہ بھی سے ےکی وککہ اس می سگناہ اور مکی پاڑں میں تخاون 
ے اور الد نہ وتعالی نے اس سے مع فرایا ہے“ لیان اگ رکو نس مجبور ہو جاۓ اور موی یگوں کے سوا اس کے 
پاں اپنے سرب ےکی نات کے لی ےکوی اور مہ شہ مو ت پچ رہہ ضرورت کے ٹیش نظراس میس ان شاء ا کون م دہ 
ہوگا کہ ار شاد پاری تال ے: 

ود مد فص کت حرم ماک لا ما آضطرد نم 1 لد (الأنعام٦/۱۱۹)‏ 

”اور جو چیڑیں اس نے تمارے لیے حرام ر دی ہیں دہ الیک ای کر کے جیا نکر وی ہیں بے شک ا نکو 
می ںکھاتا چایے)گھراس صورت ںکہ ناچار ہو ہاؤ۔ “ 

اور ا رکوئی اسلای ییک موجود ہو یاکوگی ایی کہ جال ایا مال لبور امامت ری م سگناہ اور ش٣‏ مکی باڑں میں تخاون نہ 

ہو تو چ رسووی ہیک میں سریایہ رکھتا جائ یں ہے۔ 
ہے ا خخ این باز ہج پیک 





نف سے بی رسودی بیگوں میں صریایے رکھنا 


ان لوگوں کے پارے میس اعلام کیا عم ہے ' جو یگوں میں کا مکرتے ہیں یز ان وگول کے پارے میں جو ووو 
نیس لیت لیکن بیگوں می اپنا سارہ رکھ دی ہیں؟ 
جوب لارب! ووی بیگوں میں کا مکرنا جائ نہیں ہ ےکی وکمہ گناہ اور گم کی پاوں میں ناون ے اور ارشادپاری 


سے سے سر نر م خر مر مکی ےر لے ہے یں بی م رھد وم سر ار ہہت سے مھ 7> 
وتماوثاعَل ار والتقوی ولا تعاووا عل آلو تم ادون وََتَٹُوا ال إن الد دید اليماب 46 
(المائد٥٥/٢)‏ 


”اور 2 اور ہبکزاری کے کاموں میں 1 ایک دو مر ے کی یړ وکیاکرو او راہ اور یی پانوں یں برو ت کیا 

کرو اور اشر سے ڈرے رمو پک شیک کہ اللہ ازاب ت ہےے۔ 
اور عریٹ سے ہابت ے کہ ”رسول اللد مز نے سو دکوانے وانے “ھلانے وا لے“ کے وانے اور رونو ںگوای دی 
والوں بر لن تک اور خرمایا: 
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کتاب البیو ........ سودی ٹیگوں کے سماتھ کاردبار 

هم سوا (صحیح مسلم» المساقاق: باب لعن آکل الربا ومؤکلہ؛ ح:۹۸٥۱)‏ 

”یہ س بگناہ میں براب ہیں ۔* 

جیگوں مس مابانہ یا سالانہ شح کی بیاد ہر سریایہ رکنا سود اور بارع علاء حرام سے اور بقی نع کے بارے میں کی یادہ 
اط اس میں س کہ ضردرت کے بی رنہ کیا جال ۓےکیوکلہ اکر بینک سودی کاروبا کر ہے نے اس میس مرا کے می 
سودبی ککاموں میں تخاون ے راہ سریایہ رکئے والا سود نہ بھی لے “الا اس صورت میں رہ س کہ گیٹ می کک یکنا اور 
مکی نوں میں تواونکرنے والوں می شائل نہ ہو جاۓ خواہ اس کا لی اکوئٰ ارادہ تہ گی ہو“ لزا واجب کہ ال سے 
اجا بکیا ہاے ت الد ندال نے حرام قرار دیا ہے ادر اپ سریاب کی طفاطت اور تصرف کے لیے ای طريیئے استعال کے 
ہیں جو پاک ہوں۔ اللہ تال مسلمانو ںکو ایے کام سرا جام ری کی تونق عطا فرہاسے جو ان کے لے باععث سعارت “زت 
اور جات ہوں اور انیس جلدازجلد ابس اسلائی لیگ تائمکرن ےکی سعادت عطا فریاۓ جو سود سے پاک ہوں۔ بے تک 
وی قار ر وکا رساڑ ے۔ 





ET E 


اص ] کیااک ملمان کے لے ان کوں کے سا محا ہکرن جائز ہے جو رایپ سود دی اور قر ب سود ہیں؟ 
کسی مخ کے لیے یہ ہا ی ںکہ دہ اپا سال کی ا بینک مس ر کے جو اسے سالانہ مین مققدار میں مور رتا 
ہو اور نہ یے چائ س کہ وہ سود اداکرن ےکی شروا کسی بھی یک سے ترش لے شلا کہ جب وہ پیک کا سنہ دای 
کرے گات اس سے پا فی صد موو بھی اداکرے گا۔ ىہ دونوں صو تی کاب و شت اور املع کے دلا ل کے موم میں 
واغل ہیں جو سودکی حرمت پر ولالم کرت ہیں ادر ے بات پاکل دانع ہے۔ دارا ! 
جراں تک سور کے بی ہیگوں می انا رای حش بطور امات رک ےکی بات سے و ال رآ دی کور و منطرنہ ہو نچ راز 
کوک ہے بیک ماکان کے اتر سودی معاللات می تعاون ہو گا اور ارشاد بارئی تفای ہے : 
۾ اشوا لی ال لوی ولا تعاَثا ل ا دنر مدن (المائدة٥/‏ ۲) 
اود تی اور پبیزگاری کے کاموں میس تم ایک رو ر ےکی اکرو او گناه اور مکی پاتڑں یں رو ت کیا 
کرو“ 
ادر رکو مخ جیگوں میں اپنا رای رکنے کے لیے مجبدر ہو ت ران شاء اٹہ اس می ںکوی رع نہ مو گا ایک پیک 
ے زرجے دوسرے ہیک میں سرب کی تی میں کوئی حرج نہیں خواہ شی کی رمات سرانجام دینے دالا ٹیگ سرچارن 
وصو لکر ےک وک ہے سرجارج در عقیقت شی سے کا مکی ا جرت ہوکی ہے۔ 
۱ سے فو وکا سس 
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کتاب البیوع .......۔ ٹگوں کے مس 1 یرای 





ایک بیک نے سٹوؤ س فتڑز کے مہ دارو ںکو ہے بش کی ےکم وہ ان فنڑ زک حفاظت اور ان می تغاون کے 
لیے تار ہ ےکی وہ دہ ان فنڈ زکو اپنے ککاروبار یش استعا لکرے گا وکیا ان فنڈ زکو ہیک میں می غکرانا جا ے؟ 

جوا یہ کام جائ یں ہ ےکی کہ ہے ین ریا“ اس لی کہ ینک ان فنڈ زکو استحا لکمرے گا اور ان بر ہے شیدہ سور 
اراکرے گا۔ یک ے ول و یں وکا اور سود پٍ دہ ڈا لے کے لیے اس کا ام اون رگھا ے اور سور نو رعال سور 
ہے فواہ لوگ اس کاکوئی بھی نام رکھلیں۔ دائلد ال ستتوان۔ 











این باز 


ٰ ائ بل کی بی ککو آروشت 


ایک آدبی نے باح سے 4 سامان ریا اور ٹ ےکیاکہ وہ ایک یا دو ناہ بعد تم اداکرے گا شتی نے بائ کے 
لیے اس بیغ بر رج چھ یکر وےے؟ سے ب کہا جا ہے اور اس میس تمت تیر“ رت مکی ادائگی کاوقت اور نیرا رکا ما مکیا 
جا ے اور اس کے بعد بائع ہے بل بی ککو فروخ تکر دبا سے اور بییک الع سے نح ل ےکر ا یکی تمت اراکر وا سے وکیا 





محال کی ہے صورت علال ے یا ام؟ 
چوای] اوم برت کے ارمار بر معلوم تت کے اتر سامان خریدن جائز ہے اور ای کی تمت دخ وکو کے لین شرا 
مطلوب کہ حب زل ارشادہاری تالی: 

اھا از ماما إا دانم کین ال آل کی تیو (ابقرة۲/ ۲۸۲) 


گاے مومنوۂ جب م آلیں کی میعاو تین کے لے قرض کا محاط ہکرت لو تو ا سک وکلے لیاکرو_ '" 
پان را بل کا بی ککو چنا ٹیک کا ا سکی تست اداکر دینا ادر پچھراصل تخیدار سے اسے وصو لکرم او ہے معاطہ رام ہے 
کیوگمہ ہے مود ے۔ وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم۔ 
فو ی 





بیگوں کے جح کی خریداری 


کیا سحودبی عرب میں کا مکرنے وائے ٹیگوں شلا سحودی ام ری بییک؟ سور یکھرشل ببیک وغیں کے س کو 
زیر جار ہے جنموں نے آرج کل فروخت کے لے اپ ع یی سے ہیں رجنمائی فراش جام اش عا الف خیر؟ 
جوا وروی ٹیگوں سے کو تید نا اور ٹگوں ور کے سای سوری محاطا کرم چا ےلوہ پ گناہ اور 
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کتاب البیو ع ........ بنگوں کے ص کی خرداری 
کی باتیں میس تغاون سے اور ارشاد باری تحال چ : 


وکماوتاعل ار لوی ولا تماوناعَل الكٍثْر وا ۳ ون4 (المائد٥ہ/‏ ۲) 
او ریک او دی ہہ زگاری کےکالموں میس نم ایک دو سر ےک دکیاکرواو گناو اور مک باں میس د کھاکرو۔“ 


.ہہس چ۳ این باز سے 


یں کے تفص سک شید اور را نی ایک رت کے بعد فروش کر دسینے کے بارے می ںکیا م ہے؟ ہنس میں 

ایک بزارزشلا یں ہار کے بھی بن جات ہیں کیا ہے سور غار ہو گا؟ 

بیگوں سے تح سی خریدوذروخت جائز نہیں س کی رہ ہے اوی اور قابن کی شرط کے بخ رقو رک مود کے 

امھ یج سے اور پھر سور ادارے ہں۔ إلڈا ان ے اون اور تتریروفروشت ہا ہیں ےک اد شاد ہاری تفای ہے : 
ونماوثواعل لر والندویٰ ولا تعاواوا عل الد تو والمدو 





ونر والمدونِ4 (المائدةه/ )١‏ 

”اورم اوري می زگار کی کےےکاموں س تم ایک دوسرے کی مد دکیاکرواو گناہ اور ض۳ کی الول دنہ ارو“ 
اور حریث ے ہے ۶ات نے ”رول الد مل نے سو دکیھانے وا نے “کے وا لے کے والے اور رونو ںگواتی ود 
والوں بر لحن تک اور فرایا: 

لم سَوَاءٗا(صحیح مسلم؛ المساقاة» باب لعن آکل الربا ومژکله» ح:۸٤٥۱)‏ 

سپ اشن برای یں“ آپ ان ٹیگوں سے صرف انا ل ریہ نے گے ہیں۔ 

آ پکو اور وکر تام لانو ںکو میری حت 7 ےک خود بھی سودی محاللات سے کپڑیں اور دو سرو کو گی ال سے 
پچانھیں' عابت ہکوجاویوں سے اللد تالی ے ساۓ و ےکرک وکلہ سوری محاملات او اللد بحا وتاٹی اور اس کے رسول مم 
سے جنگ ے اور اس کے غضب و مزاب کا سجب ججعیس اک ا رشاو باری تھالی ہے : 

ط ایی رک الو الال ومو ال کا فوخ الف بمب نون الم يك بام 

کا اکا الع ل ابد اس اھ سی وم ابا کن جاور وة ین ریو کان کل ما 
ست وار إک اق ومک عاد کاو کیک أَصحدث لار ھم فیا حَییڈورک اي می الا ایوا 
ویر الد قت الہ ایب کک گار ایم لا" (البقرة۲/ ٦٢۷٥٢‏ ۲۷) 
”جو لوگ سو رکواتے ہیں وہ (آبروں ے) اس طح (حواس پاش ہیں گے یی ےک ہک یکو جن نے لپ کر 
دوانہ بنا دیا ہو“ ہے اس ل کہ وہ کے ہ ںکہ سودا چنا بھی نو (آئع کے لیا ے) ونیا یی ے کے سور (لینا) 
مال اہ سور ےکو الد ئے ملا لکیاسے اور سو رکو حرام“ فو جس مخ کے پاس ا کی یت کی اور وہ (سود 
لے ے) باز کیان جو بحل ہو چک وہ اس کنا اور (قیامت میں) اس کامعاللہ ا کے سرد اور جو بر لگا 5 ایے 
اوگ روزٹی ہ کہ بیشہ دوزغ میس (یلن) ریں گے اللہ سو وکو االو( لے برکمت اکر اور ترات (کی 
برک کو بسا سے اور او کسی باکر ےگناہ گا رکو دوست ہیں رکتا۔ ' 
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کتاب البیو ع........ ٹنگوں یں کام 





اور ہایا: 
س چ ہک 0 E‏ کے عو مور و رج مار 


۶ تايها آلزیت ءامو فوا الله ودروا ما بقی مِن یڑا إن کٹ موه میں س فان لم تَعلوا ادوا 
خرب ون الو وش وو ون ڌ عم تیم فَلَحَكُم روش َتََلِحَکُمَ کا لی ول کرت 4)3 
٠‏ (البق ر٢‏ / ۲۷۹۸۹۷۷۸) 
اے مومنو! ایت سے ڈرو اور اکر ائمان رک ہو و جا وو باق رہ گیاے ا کو پکھو ڑ دو“ ار الیان کرو کے او 
ُردار ہو ہاو کہ تحم) اللہ اور اس کے رسول سے جن کک رنے کے لے (نتار ٢ے‏ ہو ) ادر اگ ر فو کر لو کے 
(اور سور پچھوڑ وو گے) او ت مکو ابی ای رتم سے کا ہن سے جس میس نہ اوروں کا تصان ہو اور تہ تمارا 
صان ۔ ن“ نیز یذکورہ میٹ ے بھی معلوم ہو تا کہ ہے کم ترام ے۔ 
بت اناز 


یں ہیں کم 


ووی یکول می ںا مکرنے کے ارے میں عم 


میس شر راغت ماص لکرنے کے قرب ہوں اور اپنے شرس موجود بیگوں میں سے کسی ایک بینگ میں کام 
کرے کا ارارہ رگتا ہوں لو اس سلہلے شس آ پک یکیا راۓ سے “کیا یگوں میس کا مکرنا موو کے پارے یں وارر میٹ 
شریف کے گن میں ٤7‏ ے؟ 

یس آ پک ہے شع ت کر ہو ںکہ سودی ٹیگوں میں کام ن ہکری یکی وککہ اس میس موی کا مکرتے والوں کے سساجھ 
نتماون ے اور سود حرام ے اور ترامککاموں میں تتاو نکرن ےکی اعت ے ارشارہاری تھی ے: 


متا پمیر ہے 


لله ل لَه سيدا 


وتماونوا عل أل لوی ولا تعاوا عل لوتر امون وَاَٹُوا 

)۲ / ہ٥‎ ٥دئاملا(‎ 

ف اور زار کے کاموں ن7 ایک دو سر ےکی بر رک اکرو او رگناہ اور مکی بانوں مس دنہ ٠‏ 

کرو“ 
اور خرت جابر یبن عبد التہ ڑا ے روائیت ےل ”رول الد ڑم نے سو ر ہے وا و کے اور 
رونو ںگوایی ویۓ والوں ‏ لحت کی اور فرایا 

هم ا مسلمء المساقاة» باب لعن آکل الربا ومؤكله» ح:۹۸٥۱)‏ ˆ 

تل س بگناہ س برابرہیں۔'' ۱ 

یس اکر ہو ںکہ اللہ تفای ینگ ا مکرتنے دالو ںکو وطق بن کہ دہ اسلائی شریعت پر ع لکریں اس سو وکو شے 

اش تال نے حرام قرا دیا سے تر کر ویں۔ حرانو ںکو بھی ایٹہ تعالی اوق و ےکہ دہ ا اس سے ی ےکریں اہ دہ 
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اللہ تدا یکی شریع ت کی پان یکرمی اور ا کی تاشت سے اجقنا بکریں۔ انه خیر مسؤول 
چا این إز س 


سووی ٹیگوں میں کا م گناہ س تاون ہے 
مرا ایک تا زاد بھائی ایک بپیک می کرک کے طور کا مک ر ے۔ اے لض علاء نے فو ریا کہ دہ یے کام 
ن کرے اور اسے پچچھوڑک رکوئی اور طازمت لا کرے۔ آپ شای فر ای کیا ای کے لیے بینک میں کا مکرنا ہار ہے یا 


نیں؟ جاک اش خرا۔ 








ا جنوں نے ذکورہ فو دا سے انوں نے بھت اچچھا فی دیا ےکی کہ سودی بیگوں میس کا مکرنا جائز نیس ہے 
کی وتک ہگن اور مکی پاڑں مم تخاون ہے اور ارشادباری تدای ے : 

لاح الِز الکو ولا اوا ل الور امون وفوا اه ِا أله كي اماب 4 

)۲ /٥ةدئاملا(‎ 

”اور کی اور پھزگاری کے کاموں یس تم ایک دو سر ےکی ددکیاکرد او رگناہ اور مکی پانیں شی برد تہ ا 

کرو اور الہ سے ڈرے رمو چ یک کہ اش کاعذاب نی ے۔* 
ادر ی عریث سے ات وہ رسول اد موا نے سو رکا نے وا لن کھلانے وا لیے“ کے وا لے اور وولو ںگواتی اگ 
والوں ب لحت کی اور فہایا: 

الم سَواء)(صحیح مسلم: المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤکله» ح:۹۸٥۱)‏ 

”ہے س ب گناہ می برابرہیں۔'' 


. ٭ 
e‏ 
وہ 


a 7‏ راہ اہ 7 AA‏ جع ام باز مت س 
ووی اداروں می کا مکرنے کے پارے میں عم 


| سوال | کیاکی سودی ادارے میں ڈداتیور یا چوکیدار کے طور پر کا مکرن ہار ہے ؟ 
ووی اراروں میس کا م کرم ائ یں خواہ انان را تور یا چوکیدار کے طور تی یں نہ کا کر ے کوک سووی 
اداروں ہیں طازمت کے ہق بے ںکہ دہ ان کے کام سے خوش کوک جو خ سکسی حرام کام سے خوش ہو نوو م گناہ 
یں شریک ہو گا اور جو شض ان ادارول یں برام راست موث ےکہ وہ ان کے ا با بک لکنا ہے پا ان سے لین 
وکر ہے یا اس ےی اور کام شش شریک سے او وہ بلاشبہ رام کا ا رکا بک را ے۔ اور حدیث جابر ار سے 
ثایت کہ نی مزلم نے سو دکھانے وا لے “لے وامے> کے والے اور رونو ںگواتی دۓ والوں ہرعن تک اور فرمیا: 
اهم سَوْاءٗا(صحیح مسلم» المساقاة» باب لعن آکل الربا ومڑکلہء ح )۱٥۹۸:‏ 
”ہے س ب گناہ یں برابر(کے شریک) ہیں۔ 








... چو این یں 
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کتاب البیوع ...... ٹیگوں ٹں کم 


ینگ میں بطور چوکیدار طازم 


ایک آری ایک پیک میس دس سال سے لازم تکر رہ ہے اور اب اسے معلوم ہوا ےکہ ٹینگوں میں کا مکرنا 
چائ نہیں ہے دہ رات کے چوکیدار کے طود بے کا مک ر ہے اور بینک کے محاللات سے اس کاکوگی تعلق نمی وکیا دہ اس 
لازم تکو جاری ر کے یا پچھوڑ رے؟ 
٠‏ سودبی بیگوں یں کی ممسلران کے الور چ وکیدار کا کر بھی جائز نمی سکب وکلہ ہے گناہ اور مکی باڑں میں تتعاون 
ہے اور اللہ تا نے اس سے حکرتے ہوئے فرمایا سے : 

3 و عاونا عل اودر دن4 (المائدةہ/ )٢۲‏ 

”او رگناہ اور یی پاوں میں تم ایک دو ر ےکی زوت کیاګرو* 

بپیگوں کے کشر معللات ج کہ سود یہ جنی ہیں ازا آ پکو چلہی کہ اس کے میا ےکی طال طریقہ سے رزق تلاش 

گریں۔ وباللّه التوفیق' وصلی الله وسلم علی تبینا محمد و آله وصحبہ۔ ۲ 
۱ وی بی 


ادا تی تک وجہ سے ٹیگوں میس کام اور تا ہکا گم 


شآ پ ک ےلم یس مہ بات لا نا چا تا ہو کش سودی بالین نی پیک می جم سک پورے سو دہ شا ہیں 
کا کر ر ہوں۔ میں نے یائ ری کم سے فراخت کے بعد چھ یا مات اہ کک اس لیگ میس کا مکیا سے اور جب بے 
میرے ایک سای نے یہ ا اککہ بی گکی ماز مت ام س ےکی وہ وہ ا سے خض محاللات میس سودبی لین دی یکر" ہے تو میس 
بی کی ملازمت تر ککر کے سعودی ائیرلائی سے وابستۃ م گیا اب سوال ہے ہج ےک ہکیا مات ما وکی دہ ؤاہ جو میس نے 
ینک سے اپنے کم کے عوض وصو لکی ہے ' دہ حرام ہے او رکیا بج پر لازم س کہ اس خا مکو میس صرق کر دوں یا میرے 
لیے اس کک کان ہ کہ یں نے بین کک طلازمت تر کک ر دی ے؟ 
چوا ار ام دائح ای طش ہے ٹیے آپ نے دک کیا س کہ جب آ پک جا اگ یاکہ بین ککی طازمت جائ یں ہے و 
آپ نے اسے تر ککر وی فو ہکوہ دت میں کا مکر کے آپ نے پیک سے جو زا لی ہے اس می سکوئی مرج ٹنیس اور اس 
اہک دق ہکرنالازم شی ہے بکمہ اس سے لوم کرنابی کان ے۔ الد تالی یں او رآ پکو محاف فرہاے۔ وبالله اتوفیق 
وصلی الله وسلم علی عبدہ ورسوله محمد و آله وصحبه وسلم ۳ 

نوی کیو 


ٰ سودبی ٹیگوں میس لاز مت کا مم 


میں محرمیں علومت کے الع ایک بینک میں کا مکر۳ تھا اس بینک کاکام ہے ہ کہ ہے زمینداروں اور ویر لوگوں 
کو سان شرطوں پر ایک مدت کے لے ترش وتا ہے ج وکہ چنعد ”باتو سے س ےک ٹہ سمالوں تیک کی بھی ہو سی ہے۔ 
پیک ان قرضوں پر موو کی تا ہے اور مقر مرت سے انرک صورت میں جن سے سات فی صد یا اس سے بھی زیادہ مال 
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کتاب البیوع ........ جگوں مں کم 522 
کی کے اور جب مرت مفردہ آ ہا ے نے بک اصل فرش کے علادہ سور اور ہمان دی رتم بھی نت وصو لک رب ہے اور 
ار مرو برت متقررہ یر نہ اداکر کے نو بینک جردن کے اب سے سوو وصو لک ر ہے۔ الغرض اس بین ککی سار آمل 
رضوں ے سور اور êr‏ صورت ہیں وصول کے جائے وال جرانوں ر ختل ے اور ا سے جنگ کے مازشی یکر 
زام اراک ا ے۔ 
یس اس ینگ میس میں سال سے زیادہ عرصہ سے کا مکر دہ ہوں' بی ککی اہ ہی سے می نے شاد یکی ہے ادر ای سے 
گر بر بیو ںکی بے ورش اور صرق کرت ہوں ادر اس کے موا مرا او رکرگی ایی کا ڈراہ ہیں ہے لو سوال ہے س کہ اس : 
کے پارہ میس گم شرع تکیا ے؟ 
وی اس یک کا قرضوں ہر انع اور قرضو ںکی ادائگی مس اخ رکی صورت میں جرمانہ وصو لکرنایے سب سودے۔ لزا 
اں طرح کے جییک میں ملازمم کرم ہا نہیں س ےک وہ گناہ اور شش مکی پاتوں میں تخاون ہے اور ارشاد باری تحال ے: 
واوا عل ال لتقو وک لعل الور وادور افوا ِا اه تب الاب ©4 

(المائدةه/ ۲) 

اور یکی ورپ تی زگا دی کےکاموں میس تم ایک دوسر ےکی بد دکیاکرد او گناو اور ش مکی پال شی رون ہکیاکرو۔ “ 
حر مام ہن گہرالّد اڑا ے روابیت ع ”رول اللہ E‏ نے سو رکیانے وا لے لے واے؛ کے وائے اور 
رونو ںگوای بۓ والوں بر لعن تک اور فرمایا: 

هم سَوْاءٌا(صحیح مسلم» المساقاة» باب لعن آکل الربا ومؤکلە؛ حج:۹۸٥۱)‏ 

”ہے س ب گناہ میں برابر ہیں۔'' 
ار آ پکو شری مک م نہ تھا آپ نے پیک سے جو جوا لی ہے ہے ملا ہ کہ ارشادباری تھالی ہے : 


3 ا 


رر ےہر پر ما" مھ مم ٠‏ کر یج سرسے 


ط ول الہ الیم وو الو کمن جام موعظة ن ریو فانتھی کم ماسلف امہ ای او وع 
عاد کیک صب الثَا هم فہا عَدلثوت €9 ی الله الیڑا وزیی الک ت ل لا 
یی کک کر آے 46 (البقرة۲/ ۲۷۰۲۷۵) 
”اللہ نے سود ےکو علا ل کیا ے اور سو رکو حرام فو جس س کے پاس اش کی حت کی اور دہ (سود لے 
ے) باز گیا جو پیل ہو چیا دہ اس کا اور (قاصت )اس کا معاللہ الد کے سرد اور جو بر لے لگا و اییے 
لوگ دوزٹی ہی ںکہ بیشہ دوزغ میس (لت) رہیں ہے۔ الد سو رکو اود (لجنی بے برک تاکرب اور خیرات کی 
ہرکت )کو بسا ے اور ایک کسی باشکر ےکنا گا رکو ووت نی رکتا.' 
اور ار آ پک م اک ہے کم جائتز یں فو چ رآپ نے یک سے نجس قزر ر مکی ہے وہ ساری رتم فلا ادارول اور 
فقرام وغیرہ میں شی مکر ویں اور اللہ قوالی کے سات تب ہکری ں کی وک جو حص اللہ تعالی کے ساس بی پک نو ہکرے“ نے 
الد تفا ا سکی وب کو تیو لکر کے اس کےمناہو ںکو معاف فرا دیتا ہے جعیساکہ ار شار باری تھا ہے : 


مرو ے رم ہے کک ہم سرع کے سر ھر 
کے جتلټ ری ین تھا الاٹھٹ ر4 (التحریم٦٦/۸)‏ 
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کتاب البیوع ....... بیک کے ماح 





”اے مومو! اٹہ ے آگے صاف ول ے و کرو“ امیر ےک وہ تار ےگمناہ تم سے سر گال 77 
ا ائے بشت میں جن کے یچ خبریں مہ ری ہیں راش لکرے گا" 
اور قراب : 
ونودواً ال ا غگا یہ المزہٹوت فلکم نیخرے @4 (النور )۳۱/۲٤‏ 
”اور مومنو! م سب الد کے آکے و کرو کہ فلا پا 





این از 


ھیگوں کے ملا زی نکی زایں 


| سوال | کیابینگوں کے ازن خصوصا ع بی ینک کے لازم نکی خذاہیں علال ہیں یا رام ؟ میس نے سنا کہ ہے ام ہیں 
کیو کہ پیک اپنے شض معاطات میں سودی ن دی نکرتے ہیں' میس چوک ایک بینگ میس کا مکرنے کا ارادہ رکتا ہوں اس 
امیر ے رتشا راس گے؟ 
ا سودی بیگو ںکی طازمت چائ نہیں ےکک ی گناه اور eS‏ 
وتماوٹواعَل ابر اوی ولا کماو ٹا عل الوت ادون (المائدةه/ ۲) 
او ص SR SE EDE‏ 
اور م حریث سے امت و رسول اللہ لا نے سودکھائے وا نے“ کھلاۓے وا نے کے وائ اور دوو ںگواتی بے 
والوں بر اح تک اور رای 
اهُمْ سَواء (صحیح مسلم؛ المساقاة» باب لعن آکل الربا ومژکله» ح:۹۸٥۱)‏ 
”ہے مب گناہ یں) برابر یں ۔* 





...سے جا این پاز 


پیک کے منانع 


یھو ںکی طرف سے ادا کے جانے وانے متاح کا گم 


لوگ جیگوں میں ابی جو روم قکرداتے ہیں“ ض بییک ان پر مناخ بھی رپنے ہیں یکن ہہیں ان منانع کے 
پارے میں ہے معلوم ی ںکیا ہے سود ے یا جائز نع س کہ امان کے لیے اسے لین جائ ہو کیا عرب ونیا س الیے بیک 
موجور ہیں جو لوگوں کے ساتقہ اعلای شریعت کے مال محال ہک رے ہوں؟ 

وہ ع ج پیک ش عکرائی جانے دالی رقوم پر اد اکر ہے“ سود ے للا ا سے استعا لکرنا علا یں ہے۔ سودی 
پیک می رتم می کرانے واس کو اللد تالی کے آگے فو کرنی چابیے اور اسے چاہ کہ فی الور بییک سے ابی رت اور اح 
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کتاب البیوع....... یک کے ماح 





ال لے ابی اص٥‏ ی مہ تی ہے ےت 
بود کے کاموں میں صر فک ر درے۔ 

8 ا کسی ایی جک ہکو حلا شکرسے جہمیں سودی مکاروبار تہ م٥‏ ہو خواہ د وکوی دوکان بی کیوں نہ ہد اور اتی رتم دال 
اریت پر دے دے اور مضاریت میں لع کا صہ شا کت وٹیو اجو بھی ہو وہ معلوم لے شدہ ہوا ای بے یا پچ راخ کسی 
ارہ کے مض ابات کے طور بر وہں ایی رتم رکا رے۔ وصلى الله على نبيدا محمد و آله وصحبه وسلم۔ 


فوی یی 


سوال ] کیا ہے نع کے بییک اصلی سریابہ پہ اداکرتے ہیں علال ہے یا حرام کیا م اس یکو لے لیس یا اسے پھو ٹر دیں؟ 
چوایا] یہ ننع ین سود یوک یہ مال کے عوض ا یکی ہنس کا مال اس سے تیادہ ینا سے اور پھر پیک اس مال بر مال 
ہونے وانے نف کی اصل ہقدارکو یں جات پلک اسے دو سرے کے مال کے سا بھی طا دی اد ربھی بمت زارو ع عامل 
کرت او بھی خمارہ بھی اٹھاتے ہیں ازا یکو ںکی طرف سے اداکیاجانے والا مہ لف رہٹھی ہے اور خر ر کی لیکن لیض علاء نے 
اس با تکو جائز رار دیا س ےکہ اسے ل ےکر خوداسمتعال نہکیاجاۓ بال فقراء و اکان اور فلا و ہو کے کاموں میں صر فکر 
دا جا اور اسے ان لوگوں کے پاس نہ رچ دبا جائۓ جو اسے محصیت کے کاموں میں اسقعا لکریں۔ 

شی ان ججرین 


ٹیگوں کے منانع کا تروق ککیموں میس استعال 


تم کی کے پاشندے ہیں اور سحوری عرب میں کا مکرتے ہیں ادر جم اکہ آپ سے کی ہیں ہمارے ملک کی 
میں سیکولراز مکو نظام قلومت کے طور پر اخقیا رکر لیاگیا ے۔ ہمارے ہاں سوری نظام یری س گیل چا ہے کک سو دی 
شر پیا ی نی صد سالانہ تک بھی کیچ جات ہے“ لان تم نکی میں اپنے ابمل غا ہکو رتوم ای یکول سے کیچ کے لیے کور 
ہیں جوھک سو وک اص٥‏ ی سرچشہ یں ای طرح چوری ہو جانے ‏ ضائع ہو جانے یا در خطرا تکی وجہ سے کی جم ابی رقوم 
بگوں میں رک ہیں تو ان عالا تکی وجہ سے م فی کے لیے دوا ہم سوال آ پک ضرمت میس ارما لکر رچ ہیں۔ 2م 
ال عتا را زاء 
0ل کیایے جائز ‏ ےک سود اتی ہیگوں میس پچھوڑ وینے کے ہجاۓ اسے فقراء اور اتی اداروں میں تی مکر دیاجاۓ؟ 
ك۷ اور ار ہے جات یں وکیا چو ری یا ضا ہونے کے دش ہ کی دجہ سے حفاظت کے لے ٹھیگوں میں ابی رتوم رک 
جا سے جن کہ بینک ان رتو مکو جب تک یے اس کے پا رہی ںگی' ان مقاصد میں استتما لک را رہ گا؟ 
چوا بوت ضرورت سودی بیگوں کے ذریدہ انی رتوم کر میں ان شاء ا کو رح نیس ارشاد باری تما 























کڪ 
$ وَقَد فصل لک ما حرم مک ما ررش لیگ دلانعام/ ٠٠۹‏ 
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TTT 
ناچار ہو اؤ“‎ 
اور اس بی سکوگی فک خی ںکہ حصرحاضرمیں انی بیگوں کے زربو رتوم خت لکرناعام شرو ریات میں سے ہے ای‎ 
طرح سودکی شرا کے میخض تطئقت کے لیے رقوم رک می کوک حر ٹیش ادد اگ کسی شر ا معاہرہ کے بی دنک سود‎ 
اد اکریں و اسے ےکر نھرای گیموں اور فقراع و قرو لوگوں میس شی مکر دی سکوی رج شی “ای سودبی تم س‎ 
سے اپے پا نہ ر کے اور نہ خود ای سےکوئی فاقدہاٹھائے' ی ےکا اگرچہ اجا سے کان اے ےکر فقیروں میں تیم‎ 
کر دیتا چاہ کی کہ اسے ٹیک کے پاس چو ری میں مسلمانوں کا نقصمان ہے ۔ لزا ا سے مسلمانوں کے مفاد میں صر کرم‎ 
اس سےکییں نر کہ اس ےکغاد ہی کے پا سے دیا جا تاک وہ ا سے حرام کاموں میس استعا لکرییں۔ ار ان رقو مکو‎ 
تیر ووی ٹیگوں یا ویر مہاںح طریتوں سے شف لکرم کن ہو نو پھرسودی بیگوں کے ذریہ ہیں ٹس لکرنا جانز ہیں ہے اسی‎ 
طرح ار اسلائی جیگوں یا اسلائ بارت میں ان رقو مکو ان کن ہو ت ھر ہیں سودی بیگوں میس مکنا جات یی کہ اس‎ 
صورت میں سوری ٹیگوں کے استعا لکی رورت یں داش ول الوق‎ 
جم ان باز‎ 


ووی رقو مکو تروت کییموں میں استعا لکرم 


م ایک ایے ملک می رہ رسے ہیں جس کے پاشترے تی رکم ہیں“ اش تعالی نے الئردیشلہ اس کلک میں یں 
خوش عالی ہے واڑا سکی وجہ سے ہم امرگی ٹیگوں میں ابی رتوم حفوظ رکنہ کے لیے بور ہیں لان جم ان ٹیگوں سے 
11 رقم پر سور یں لیے اور وہ لوگ اس پر بست خوش ہیں اور ہیں بے وقوف مھت ہیں کوک وہ ملمانوں کے ان 
اموا لکو عیہاتیت کی لغ و اشاعت میں استعا لکرتے ہیں۔ مرا سوال ہے س کہ کم ان رقوم سے فاد ہکیوں نہ انحاس 
اور اخییں مسلران تقراء اور ساچ و بدا ری پ کول تہ خی کریں؟ اگر ان رتو مکو لک ےکر فی تل اللہ چمادکرنے دالے 
کاپ رہن اور ان کے وار میں تی مکر دا جائۓ وکیا ا سکی وج سے مسلمان قابل مامت ہ وگا؟ 
جوب سودی ٹینگوں میس اپنے اموا کو رکھنا جائز نہیں سے خواہ ہے پیک مسلرانوں کے ہوں پا خی ر ساموں ےک وک 
اس ٹکیا اور مکی پوں میں این ے٤‏ خواہ یہ اموال سود کے بی ہی ر کے اس لیکن اگ رکوئی خض سود کے ار 
شض حزاطت کے لیے رک پر بور ہو تو ان شاء الد اس م یکو حرح خی سکب وتک ار شاد ہار ی تال ہے : 

٭ وقد فصل لک ماحرم علیّک إلا ما اضطرزنم إ4 (الأنعام٦/‏ ۱۱۹( 

”اور جھ چچڑیں اس نے تممارے لیے حرام را ری ہیں دہ ایک ای ک کر کے جیا نکر دی ہیں گر ای کہ تم 

ان کے لیے ناچار ہو چاو" 

سوو مل نکی شرط کے سا اگ رم ان رقو مکو بیگوں میں رکھا جا نون رگناہ زیادہ ہو کاک کہ سو دکییر ہگناہ ے اور الد 
ھان ۓ سے اتی کل بکرم س بھی اور اه رسول امن کی زیی کی عام رار وا ے اور تتایا ےکن وہ لے 
یست و نالو رکر کے رے گا۔ اور جو س سودی دن وین سے با نہ آئے وہ الد اور اس کے رسول سے ج کر ہے۔ مال 
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کتاب البیوع ......... بیگک کے ماع 2 1 
وار لوگ اکر اچے ا لکو کی“ اسان اود تا نکی رہ کے لیے خر کر تال تال اش اجر سے بھی ٹواڑےگااور 
خر کے جانے والے ال کا م البدل بھی عطا فیا گا۔ ارشادیاری قالیٰ ے: ۱ 

الک فقوت اموم بال والگھکار سک ولا َه جرهم عند دوم وا 
کرک اھ ولا هم روت 4)6 (البقرة۲/ )۲۷٤‏ 
جو لوگ ایا ال رات اور رن اور پوشیده اور ظاہر(ا شی (ol‏ خر کرے رج ہیں ان کا صل روروگار 
کے پا ہے اور ا نکو (قیاصت کے دن) ن کسی طح کا نوف ہوگااور تہ" 
اور فرایا : 
و انق ین یو هر عشم وهر کر الروت @) rel)‏ 4( 
ادر م جو یز خر جکرو گے دہ اس کا( میں عوضض دے گا وہ سب سے تر ر زق دیے دالا ے۔“ 
ہے گم زکۃ اور تیر کو سب کے لیے عام ہے ای سح ی مث سے“ رسول الد نے قرا : 
۷ت فصت صَدَقَةٌ م مالي زاد ال عَبدَا بعفو إلا عر وَمَا تواضح أَحَد لل إا 
رَفَعَهُ الله (صحيح مسلم» البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتراضم» ح:۸۸٥۲)‏ 
”صرلہ مال میس ہے کی دقع می ں کر معا کر دینے سے اللہ تھالی بنرےکی عمزت میں (کھی س بللہ) 
اضانہ ہی ما ے؟ اور جو شض اللہ تالی ری رضاجوگی) کے لے ا اخقا رکرے نو اللد تھی اے (ذمل 
ٹنیس جللہ) صرپلنعد ب کرجا ے۔" 


یپ نے فرایا: 





اهبا 
أحد 


PP ٤َ‏ ُما: لهم أغط فقا حل 
ل الا له أُط مُنْسکا تلمًا(صحيح البخاريء الزکاۃء باب قول الله تعالٰی ٭فاما من 
ا واتقی ...4 et‏ وصحیح مسلم» الزكاة؛ باب في المنفق والممسكء ح:١٠١٠)‏ 
”پرروز وو فرشے نازل ہے ہیں جن میس سے ایک ہے تا س کہ اے اش ! خر خکرتے واس ےکو ای کابدلہ 
عطا فیا اور دو سرا یٹکتا کہ اے الش !(ا لکو) روک رک واے کے ما کو تپاہ د برپا ر کر رسے۔“ 
یک کے کاموں میں تر جکرنے ادر رورت مندوں بر صد ت ہکر ےکی فلت کے بارے میں بہت کی آیات و اعاومث 
ہیں۔ ا رکو مال وار شخص جمالت ا تسائ لکی وجہ سے اپنے مال بر سود وصو لکر نے اور پچ رانشہ غائ اسے رش د پرایت 
عطا فربادے تو وہ اسے اپنے پاس رکنے کے ہجاتے بی اور بعلا کے اموں میں شر جکر و ےک وہ سوو س مال میں تھی 
شال ہو اسے ٹیست و ابو کر وھا س کہ ارشاد ار ی تدای ہے : 
مکی الہ آلریوا اور الكَدَكَ ت4 (البقرة٢/۲۷۲)‏ 
ES E‏ برک ت )کو بڑھا] ے۔'' 
o.‏ این باز کک 
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کتاب البیو ع....... ہیک کے ما 


جو حص جمالم کی وجہ سے سوو لے لے 


جب عیرے پا یھ مال ہوم :سے یک میس رکھ دوں اور اس پر ایک سال یا زیادہ مد تگزر جا اور کے 
انی ای رتم سے دس فی صد زیادہ لے اور کے علم نہ م وکہ ىہ سود با خی شر معاللہ ہے اور اس تیادہ رکو ق لے 
لوں اور اگل رق کو یک نی می رس دوں کیا یہ کن ےکہ اس رم کے بقدر میس اپ کسی دو رے علال مال سے 
کال دوں؟کیا ہے چا کہ ہے سو دی رت س انی ان ضرورت میر اور ار شدہ ہا زاو ہو کو درے رول جو تم سے 
رو ر کی اور علاقہ شس رق ہیں؟ 





جوا نے سے ام سے بیک نے آ پکو جو سود دیا س“ اس ےکا ےکی دجہ سے الد تھالی کے آگے اڑب ہکریں“ اس کے 
بقرر اچ عال مال سے فالتا دعب یں ہے بکہ ہے تال محال س کہ اش باری تال ہے: 
قن جام مر شن یه اهن لاست وم مرإ الک4 (البقرة۲/ ۲۷۵) 
”و ضس کس کے اس اشر کی حت کی اور دہ (سور نے ے) باز آگیا تو جو پل ہھ کا دہ اس کا اور 
(قیامت میں) اس کا معالمہ الد کے سرد“ 
ار اس کے بعد بھی آپ ییک سے سوو لیس فو اس ےکی تریب یا بعید کے اییے انان پر صرت کر دمیں جو صق کا تن 
ہو ای سے آپ سو دکھانے ےکنا سے پچ جایں گے۔ 





سسسب کان رن ہت تے 


سووی ائ سے ےک طریتہ 


جب ایک سال سے زیادہ برت کے بعد ہیں بینک سے اپنی تم لوں اور اس کے اتر افع بھی ہو وکیااس یکو 
ےکر صد ق کر دوں یا اسے ینگ ب یکو دے روں ا سگیاکروں؟ 

اچوا مال ر جب کی ایک سا لکی مر تگزر ہے و آپ کے لے ا کی زک اداکرنا واجب ہے“ ہے مال ینگ میں ہو 
کی اور ج بشرطہ نصاب کے مطابتی ہو۔ پیک آ پکو جو آم رے اسے نہ خو وک یں اور نہ بین کو دی بلک اسے کی 
کے کاموں میں صرفکریں ملا فقیروں بر صرت کر دی" بالیوں اور سل نھائوں وش کو منوا یں اور قرضوں کے اداکرے 
سے اجا وم صرمقروضو ںکی بد دکریں۔ آپ کے لیے ہے جات ی ںکہ بینک کی اور کے اجر سودی محاط ہکری ںکیونلہ 
مود بد تین م ایر گناو ہے“ چنانچہ اللہ سبعانہ دتھالی نے اپ یاب مم میں ار شار رای سے : 

ازس سس ا ےرت .2ئ الکن اي کرک اه 


ے۔ 





۴ رصم ر ر 4“ 


ڑا اکسا اه وم ارتوا وع اھ ات کی زا کمن جام موی س ریہ کان یت 
سك لت ون ا نٹ کا E‏ الثار یا کرٹ اتک زی 


ورن لدت ب الله لاب ييب کل کار ر (البقرة۲/ )۲۷۰۲۷٢‏ 
”جو لوگ سو دکھاتے ہیں دہ (تروں ے) اس طرح (حواس باختد) یں گے تی ےک ہک یکو جن نے لپ کر 
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رلراتہ بنا وا ہو“ ہے اس ل کہ وہ کے ہ ںکہ سودا ھٹا ھی و ( ائ کے اط ے) دیما ہی ہے جیسے سور (لین) 
عالانکنہ سور ےکو اللہ نے علا لکیا سے اور مو رکو حرام تو جس نس کے پاس اش رکی حت کی اور وہ (سود 
لے ے) باز ناف جو لہ ہو چکا وہ اس کا اور (قیاصت میں اس کا محالمہ الد کے سرد اور جو پر لے ا ا بے 
لوگ روز ہ ںکہ یشہ دوزغ میس یت ) رہیں گے۔ اللہ سو وکو ٹالور (یشقی بے برکمت اک رت اور خیرات کی 
برک ت )کو بڑھاتا سے اور ال دکسی باشکر گناو گا رکو دوست نمی رکتا." اور آکے فرایا: 
یھ الک امن ارا لک وک روا ما یق وم ابا اد کش مو گا کن لج نملو درا 
یکپ من الہ وَرَسُوو“ ون تبتر وڪم رموش أَتَوَلِلکم ل کیٹ وکا ترک 2> 
(البق ر٢٢‏ / ۸ ۰۲۷ ۲۷) 
”اے موم مو! الد سے ڈرو اور اکر ایمان رکھتے ہو نر جقنا سور باق رہگیاے ا کو پچھوڑ رو ار ایمان ہکرو گے او 
تردار ہو جا کہ ) اللہ اور اس کے رسول سے جل کرنے کے لچ (تیار ہوتے ہو)“ اور اکر و ےکر لو گے 
(اور سور پچھوڑ دو ے) تو مکو انی اص ی رتم لے کا جح سے جس میس نہ اوروں کا تقصان ہو اور تہ تارا 
تمان“ 
بے تام آیا تکریمہ ولال تکنال ہ ںکہ عور شد یر ترام ہے او رکب گناہ اور جو اس پر اعرا رکرے؟ ای کے لیے بیشہ 
تیش جم مب رن ےکی دعید ے۔ ہم الد سے پناہ چاسے ہیں-۔۔ اگ رکوئی عو رکو عدال بعتا ہو ذ١اس‏ کے لیے ہے غور فروں 
کے غو وی طرح ظاہردی بر حول ہوگا۔ 
جو مخ بہ جانا کہ سود ترام ہے“ ا سکی حرمت کا عقیدہ بھی رکتا ہے اور پچ ربھی سور یر اصرا رک ر ہے نو وہ بھی 
ذرکورہ وعی رکا مداق ے۔ اور ار وہ جم رسید ہ وگیا نو اس کا ے خودکغار کے خلو کی طرح نہ ہو گا بککہ اس کے خلودکی 
کوئی ‏ ہکوئی انتماء ہوگی جعیساکہ خو ارح و مخزلہ کے فلاف اس امت کے ائمہ سلف کا عقیرہ ہے۔ اسی طرح خو دش یکرنے 
والے لی انا نکو چان پوچ ھکر وی ے ق یکرنے والے اور زاف کے نود کے پارے میں بھی ب یکما جائ ۓگ کہ جو 
نس ا نکناہو ںکو علال کے گا اسے کار قرار ویا جائے گا اور دہ کافروں ہی کی طح کیہ بیش جم میس رے گا۔ لھوزبالند 
ی ولک 
جو نی ا نمناہو ںکو علال نہ کے لان خوش تس اور شیطان کی اچ میں ان کا ا رکا بکرے تو دہ اکر ”م رسیر 
ہوا فو بیشہ بیشہ کے لے م میں نہیں رہے گا بلکہ اس کے م میں ر ےکی مد تک یکوئی عد ب گ یک رہ ری زبان مش 
طول حرصہ تک ا ام تکو بھی غو رما جا ہے اور قرآ نکریم عرہوں ب یکی زیان مس نازل ہوا ہے۔ ىہ ایک بت جم مت 
ہے' لزا اسے میا نکر اور کافروں او رگُناہ گاروں کے لیے کیہ یہ م میس رے کے فر قکو وا کرم اجب تھا کافروں 
او رگناوگاروں کے غلو رق الثار س فرق ت کر کی وجہ سے خوارج و مزل ایی ”مر“ مم اور اعقاو فاسد میں بتلا ہو 
گے تے اور کے تک گناہ گار جھ یکا ر کی طرح بیشہ بیشہ م ہی میں رہیں گے ج بکہ ایل مشت نے ان کے اس 
تیر ےک زبروست ترو ری اد رناب و سنت کے وائجح ولا گل اور لف امت کے اقوا لکی ر وشن میں ان کے ب رہب 
IAT aa‏ 
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تچ جابر بین یراہ ااا سے ردابیت کہ رسول اللہ کول نے سو دکیداتے واسے جس 
کن وا سے اور رووں اگرای رۓ والوں ر اعت کی اور مہایا: 
اه سوا ا(صحیح مسلم» المساقاۃء ہاب لعن اکل الربا ومؤکله» ح:۹۸٥۱)‏ 
”ہے سب (گناہ شس ) )رای یں ۔“ 
ی تخار میس صرت ابو محیفہ بار سے رایت کہ TS‏ 
گوونے وال پاتھ یس کورنے کے لے کن والی اور مصور بر لحت ذرائی ے_ © 
م ملمائوں پر واجب 3 وم سورئی معاملات اور سوری لین دی کے والوں سے ناو نکرنے سے پر می زکریں 
جیسالہ کو رہ وولوں مرول اور درج زل ارشاد با ری تھالی سے ماہت ے: 
ط واوو عل ال لوی ولا عاو ل لوتر والم دون وفوا مإ که رید الیتاب 4)9 
(المائدةہ/ ۲) 
”اور یکی اور پرمیزگاری کے کموں میں ایک رو ر ےکی بر وکی اکرو او رگناہ اور مکی پالوں یں برو تہ لیا 
کرو اور اش سے ور ےۓ و کین کا ا حا بے 
م دعاکرتے ہی ںکہ الد تھالی تام مسلمافو ںکو اپٹی رضا کے کاموں کےککرن ےکی اور اسے تارا کے والے اسباپ 
سے یک اوق عطا فریاۓے۔ 
س غاب باز بے شس 


ورل رٹ مکو فقہوں بر صر کرم 


بیگوں سے ماحل ہونے وانے ما نک وکس طرح خر کیا جاۓ ؟ کیا نیس ٹیگوں ہی میں رہے دیا جا یا انیس 
بیگوں سے کر ص کر وا جائۓے اک آوی خو سووی رٹم استعا لکرنے سے پچ جائے؟ 

جوب مس اس پا تکو تزع دتا ہو ںکہ اسے ےکر ملمان فقروں میں ص رق کر ریا ہاے سے“ ان شام ال اس می سکوگی 
گناہ نہیں ہو گا بش رتطبلہ اسے خود ت کے .سے رتم فقروں کے لے سور نہیں ہوک بے يہ ایا ال س کہ اے صاحب ال 
نے حرام طریتہ سے لیا ہے بنا اسے صر کر دیتا پاپ جیساکہ اس چو ری اور خب کے ہوئے مال کے باارے میں ہے تم 
کہ اسے صرق ہکر دیا جائۓ ننس کے ال مالک کے سل کی امیر نہ ہو. فاحشہ مورت کی کا“ کے کی تمت اور ویر 
ام اموا کے بارے میں بھی بھی کم س جن سے تےکر یگئی ہو 

س چم این تین - سے 


موو رت مکو معاہدین ر تر کرنا 


گیا شرما ے جات ےک می جییک می اپنا ال رکھوںٴ اس پر سود لوں اور اس سودییٰ رت مکو اہ پ> نم 





ژ0 صحیح بغاری ٴا لبیوغع' باب م وکل الرہا۔۔۔ الخ' حدیث : 2086۔ 
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کتاب البیوع م یک کے ما 





کرووں؟ 

ج بکہ ہے بات شور س کہ ہے ییک موو ی کاروہا رک رے ہیں اما ان می اپنی رتم رکیت گناہ اور مکی باوں مس 
اعات ہے“ لنا تم ہے دح کے ہہ ںکہ بیگوں میں رتم نہ رکی جائے۔ ہاں المتہ اگ رکوئی خض مچبور و تفط رمو او رکو 
املائی بینگ نہ ہو فو یران بیگوں میس تم رک می سکوئی مرح نیں۔ بینک نف کے نام سے ج رتم سے ہیں اسے لین جائ 
ہے کن اسے اپ مال میں شال نہکرے بللہ اسے فراع“ ماکان اور مرن میس شی مکردے' یہ اس سے بر ے کہ 
اس رٹ مکو ان لوگوں کے لیے بیگوں ہی میں پھوڑ ریا جائۓ جو اس ےگرجوں “کف ری وگوت دیے الول اور اسلام سے روکے 
دالوں پر خر کریں۔ 








ان رین 


سووی منا ‏ مکو نی کے کناموں میس تر کر دا جائے 


سودی مناخ سے بے کے لیے شراکیا طریت ہے ؟ 

ری رائۓ میں و ہے بات ن سپ کہ اسے ٹگوں سے ل ےکر ماج لدان ماک کی ممدوں اور وی 
اواروں اور در تیگ کاموں پر خی کر وا جائۓ )کہ ااے پیک وانے ئ کیا س ورلہ وہ ہب اک حریث کے رای 
یں سک کہ الد تال سو دکھھانے وانے او ر لے والے ‏ اعت فراۓ۔ 











ابن رن 
گل ”منارالاسلام “کے موی سو رکو جائز قرار رواحت ال کا تھاقب 





اما بعد! 

وزارت عرل و رق امور ابو ی یکی طرف سے شال ہوئے والے بے تتمنارالاسلام '' شمارہ ر٣‏ جلد رہ رخ الادل 
۴ھ میس دہ عرب امارات کے ایک خلومتی ادار ےکی طرف سے اس اعلان کے پارے میں کے معلوم ہوا سے جس 
س پیک کے سو دکو جائز قرار دیاگیاہے' اس کے بارے میں چنگڑ ےکو عدالتول میں نے جایا جا کنا ہے یزاس اعلان میں ہے 
تایا گیا س کہ قر پر معممدل سود جائز اور حرام موو سے مس سے بش ریہ عاہنت و صت کا یہ قاضا ہو اور لیک چوک ابی 
موتودہ عالت میں انپنے ین الاقوائی نظام کے مطابق وگو ں کی ضردر تکو لوراک سے ہیں اور ان سے بی رموائی مصکوں کے 
تفا لے ہو ہی نہیں کت“ لزا م راتیں صرف ی ےک ہکر سوری مزان کو ناجائز قمار یں وے ستتی ںکہ ریت نے سور 
کو ام تراد وا ے اور راس کے آخر میس ىبہکماگیا کہ ار وو موی مقار یس ہو تن تارق امور یں ال صد اور 
ویر امور شس ۹ فر سے زیادہ تہ ہو لو جاتز ے اور موجورو عالات مل ٹیگوں کا ہے سور اس اسلائی ریت کے منائی نیس 
ہے جن سک ابن ری دہ عرب اعارات کے لیے لازم ہے۔ 

کے اس ری اقرام بر بے عد جب ہوا ہے جس میں ایے جیب و غریب اصول بیان کے گے ہیں جن سے اللہ نای 
کے اظا مکی بے تی مو ہے اور جن مس شریعت بضاء اور دین اسلا مکی ان تعلمات کا ناق اڑایاگمیا ہے“ جھ قرآن 
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کتاب البیوع ...یگ کے ما 


ا یت و وس رت 
کیاگمیا سے جس کا سربراہ ایک ملمان آری ے۔ اس خط راک اعلان میس اعلام پر اشراء پرداڑیی بھی ےک اس طرح اس 
نرک علال رار وإ گیا سے جوکہ اللہ تفای کی شریعت میس خت رام سے جیساکہ رہ عرب امارات کے مہ قضاء کے 
سربراہ نے بھی ا سکی تردی دکرتے ہوئے ہ نکو دانع فریادیا ہے۔ 

یہ بك علوم ب کہ اش بان و تھا نے اپٹ یکناب عزی کی بحت کی آبا تکرییمہ میس سور اور ای کی خمام شگوں اور 
رکو ںکو حرام قرار دیا ہے۔ مشلا ارشاد بار ی تعالی ے : 


ر2 


ط ازم 2 لود اربوا ل ومو الا کما وم لیف بک 1 31 یط ن الس لك باتهم ارم 
سم کر 7 


َالوا لا ای کل ار ربوا اس ال له الع فرع ربا کن جا موعيظة من رَد فَانَھیٰ فل ما 
ہا یو ترز ا رسن حا ايك أ صَحدث لار شم فا حَیڈورک €9 یی ا ایا 
ویربی اَلصدقتِ واه لب ِب کل گار نے 46 (البقرة۲/ )۲۷۰٢۷۵‏ 

کا ون زان ےا اس طح (حواس پاخۃ) یں گے تی ےکک یکو جن نے لپ کر 
داوانہ بنا دا ہو“ ىہ اس لی ےکلہ وہ کے ہ ںکہ سودا ینا بھی (تے ع کے اظ ے) لای ہے جیسے سور (لین) 
عالاکنہ سود ےکو اش نے علا لکیاسے اور سو وکو حرام“ نے جس مخ کے پاس ال ھکی تحت کی اور وہ (سو 
لین ے) باز گیا ت جو یل مو کا دہ اس کا اور (قیامت )اس کا محالہ انل کے رو اور جو بر لگا ذ اییے 
لرگ دوزٹی ہیں دہ تیش دوزغ میس (ججت) رہیں کے۔ الل سو وکو تابو (ششنی بے پرکت اکر اور قرات کی 
رک ت )کو بڑھاتا سے اور ائ دکسی پاشکر ے کٹا گا رکو ووست یں رکا“ 


اور راب : 
ایی اکرب امو کہ الوا یڑا نکد تُکَنَة اله لک زیڈ 4 دک 
عمران٣/ )۱۳١‏ 
اے ایمان والو! نا وکا مود کیاد ال سے ڈرو کہ مہات اکرو“ 

اور فہایا: 


وما ءاتیت رصن ربا لبریوا ف امو لتاس فلا درز برا عند آ4 (الروم۳۹/۴۰) 

”اور جو تم سود رپے م وکہ اوگوں کے مال میں افوا کش ہو تو الد کے نویک اس میں افرش یں ہوتی۔ 
اور ایا : 

۾ ایا آذ آل ست عءامنوا e E‏ إن کشر تق ھک کا تتملوا ادنا 


اء ب اء ور کر 


پحرب من الو ورم لوہ وَإن بر رهوش أَمَوْلِکم لا يِمُو ولا تظلمورے 0 48 
سول 


(البقرة۲/ ۲۷۹۸۲۷۸) 
اے مومنو! الد سے ڈرو اور اکر ایھان رک ہو او چا سور رہ گیا ے ا کو چو رو۔ اکر ایا ن ہکرو کے او 
ردار ہو چا )کہ تم) اللہ اور ای کے رسدل سے جن کفکزنے کے لے (تار ہوتے ہو) اور اکر و ھکر لو کے 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب البیوع وو بیک کے ماع 





(اور سود چچھوڑ دو گے) تو کو اپنی اصلی رتم لے کا من سے جس میں نہ اوروں کا نتصان ہو اور نہ تارا 
لتصان_' ۱ 
بے شدید اسلوب اس با ت کی دعل س کہ سو بست با اور خطرناک بترم ہے“ و ہکیبرہگناہ ہے جو اللہ تفال کے نحضب کا 
موجب اور ونیا و آخرت کے عزابوں کا جب سے ار شار یا ری نحا ج : 
ط فیدر آل ذبن امون عَنْ سرو ان پم و تا فة او همعد داب آي 4 (النور )٦٦ /۲ ٤‏ 
”و جو لوگ اس کے مکی خاش یکرے ہیں“ ا نکو ڈدنا چا ہی کہ (الیانہ م وکہ) ان ےکوی آفت پٹ ہاے یا 
"لیف دیۓ والاعزاب ازل ہو۔“ 
اور بی علیہ الصلوة والسلام نے رای : 
۷ِجْيبْوا السَبْم الْمُوبقًاتِ» 
ماود برپا رکر دی دالی مات چڑوں سے ایتا پبکرو۔* کاب ہکرام تشم نے عرض کیا یا رسول اللہ ! دہ مہات 
چب کون ی ہیں؟ رای : 
باشو والسخر وفتل الس اليح حرم اللہ إلا بالْحَنّ اكل الرباء وََكْلُ مال 
٤‏ والولّي يوم الرّحف» رقف ےت الْغَافلاّتِ الْمَوْمَاتِ» (صحيح البخاري 
باب قول الله تعالی إن الذين یأکلون أموال کر ح:٦٦۲۷‏ وصحیح مسلم» الإیمان: باب 
الکبائر ر آکبرھاء ح:۸۹) 
”الد کے سار شر ک کر جاد وکرم“ اس ت کو ت یکرنا سے الد نے حرام قرار دیا م وکر ہن کے ساج“ سور 
کیا“ ال یی کرک“ ہیدان جک سے فرار ہو ادر پاک داسن مومن ادر اتل عوروں پ تان م“ 
ر سول اللہ و نے سی کی قرالا : 
كرا اِنْنَانِ وَسَبْعون باباء أَننَامَا مِثْل پان الْجُل اهلمجم لار 
للطبراتي :۸/ ۰۷٤۰۷۳‏ ح: )۷۱٢۷‏ 
”موو کے بہتردروازے ہیں اور ان یں ے ہب سے پچھوے دروازے سے داخل ہو کاگناہ اس طخ 
ے ی کون انی بال سے مل کالما (ب کا ری )کرے۔“ 
جح حدیث میس سے کہ رعول الہ پل نے سو دکھانے وانے کھلانے وانے ' اک والے اور ووو ںگواتی ویۓ والوں مر 
اعت کی اور فہیا: ۱ 
«هُم سَواءٌا(صحیح مسلم؛ المساقا باب لعن آکل الربا ومؤکلہء ح:۹۸٥۱)‏ 
سے تارضن) ارارہں۔" 
2" 
ده بِاللْعَبٍ رالفضة بالفضة» وا بالڑ وَالمّحِ* وال بالکْٹرِ؛ 
وَالْمِلمٌ بِاللح؛ > مثا بوي دا بی فن راد آو اسْتَرَادَ فقذ أَرلی الأخذ وَالمعْطي 
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کتاب البیو ع ....... یگ ے ما 





فيه سَوْاءٗ)(صحیح مسلم» المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء ح:۸/ )٠١۸۴‏ 
موا سونے کے ا چاندی چائ دی کے ماھ گند م گند م کے ساقہ “جو جو کے ما جو رجور کے اتر 
از ت ت ما پرابر پراہر اور رست پرست مو( چاہینے۔ جو شس زیارہ لے یا زیادہ درے“ اس نے 
عور محا ہکیا۔ اور سور لے والا اور ریۓ والا رگنام شس) برایمریں۔“ 
ان اور ان می ویر مت ی آیات واحادیث سے معلوم موتا کے سود خوا کم ہو با زیارہ ترام ے۔ فرد اور معا شرو 
بے اس کے بت خطراک الات مرب ہوتے ہیں۔ اور جو خض سودی بیشن دی یکرے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ 
رات سو کی حرمت پر ایل عم میں قطتاکوئی اشتلاف یں س کی وککہ حرمت مور کے بار ے میں لصو س بے عد دا 
یں۔ 
دین کے پارے م سکوئی بھی ایہاغیور ملمان جس کا اس بات پر ایمان م کہ اسلام ایک اییا مکل“ مل اور اکل 
رین ہے جو جلب مصاع اور وفع مفاد پر تلل ہے اور ہرزیاے اور پر لے کے لوگوں کے ہے تال مل ہون ےکی خولی 
سے بر ور ے وہ سور اور سوری معاطال ت کو کا یے جائز قرار ہیں دے سلتا۔ 
رہ عرب امارات کے کہ تجار ہے لا“ کے ایک دفھزنۓے ضردرت وعاتحت کے بمائے الد مال اور ای کے رسول 
لم کے حرام ترار دیئے ہہوئے ایک ام رکو جو علا قرار دے دیا ہے فو ىہ اللہ تحال کے بارے میں بڑی دیدہ دلہری کا مظاہرہ 
اور اس کے احا مکی صرب] خالفت ے اور اخ رم کے اڈ کی طرف ایک با تکو مضو بکرنا ہے۔ لوگو ںکو بیگو ںکی طرف 
انی ماقت کے لے صرف ای وفت رجو ںعکرناچا نے جب ہے اسلائی ربعت کی بذیادوں پر استوار ہوں؟ اللہ تھا کے علال 
کرد کو علال اور حرا مکرد کو حرام قرا دیں۔ اور اکر ان کا گل اس کے فلاف ہو فو پچھرے شراور فار ں۔ یار رے اام 
شریعت مابت اور تطی ہ ںکیوملہ ىہ اس عورد و کک مکی طرف سے ہیں جو اپے بنلروں کے عالا تکونبھی جانا چ اور ہے 
بھی جانا کہ ان کے الا تکی ترک یکس جات مس ہے۔ ازا ہمارے لیے ہے جات میں س کہ حرا مکو لال قرار دینے یا 
طا لکو ترام قرار وی کے لے اپنی را یا خوش شس یا اس سک یکی اور نز سے شع کریں۔ 
اللہ تا اور اس کے رسول نے مسلمانوں کی ہعدردی و خرخوای کا جو عم دا ے فو اس ع مکی اطاعت کے ہے اور 
میرے تیے انسان پر جو ہے واجب ےکم وہ یا نکرے اور اس سے ڈراتے ضے الد تدای اور اس کے رسول نے حرام قرار 
دیا ے و اس فرح کے اواکرنے کے لے ہے ق ر شون ر ےکیاگیا ے۔ اور اش تعاٹی سے دعاکر ہو ںکہ وہ یں اور 
ٹم لانو ں کو د میں تہ اور بات خطا فہاۓے' اش ثالی ارراں کے ہنرو ں کی درد اور تیر نوا یکرے کی وق 
کنخ اور ہراس جن سے بجاۓ جو ا سکی شطریجت مطمرہ کے الف ہو۔ انه جواد کریم' وصلی الله وسلم علی نبینا محمد 
راف رح 
عمبدالزی: بین عراش بن باز 
رئیس عام 
ادارات بحوث علمیه و افتاء و دعوت و ارشاد 
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کتاب البیوع ........ فی رمعیدہ برت کے لے ترش 





ٹیگوں کا سالانہ نکی نیاو ہے رش 


رڈ وعدہ ویعر“ بحوٹ واقیآ وی نف لکییٹی نے اس استتظتاء کا جائزہ لیا جو انج نکبار علاء کے سی ٹر یکی طرف سے 
کی یکو کی ایا ے اور ہتس میں سال نے دو ممتلوں کے بارے میس بو ھا ہے۔ اس نے دک کیا کہ ان کے ملک میں 
ایک بییک قائم ہوا ے جو حص ری نے وال ںکو چے فیصد سالانہ ٹف کی بنیاد پہ قر دیتا چ اور جب تک بیگ اپنا سار ا 
قرش واپیں نی لے تا یہ لتا رجتاے۔ وکیا یہ ج ہے؟( )کیا بیوں کا خت کر تب ہے ب کررو؟ 
کیٹ نے استتفناء پر غو رکرنے کے بحر یکل سوال کاہہ جواب دیا س کہ ینک کا ہے محاللہ جو سوال میس کور ہے ہے ایک 
رام محللہ ہےکیوککہ اس میں رب الفضل بھی ے اور ریا لیے بھی. ربا الفضل ت ای کہ خلا ا رکوئی نس یک سے 
ایک نار نے فو وہ بدن ککو ایک ہزار ساٹھ واب ںکمرےگاٴ اور رپاالٹیے اس طر عکہ ار دہ آرج میک سے ایک زار تاے 
تو ایک سال بعد اسے ایک بزار سام اداکرہ ہوں گے۔ مئر اعر اور گج کم میں جرت عبادہ بن صامت بے سے 
ردایت کہ یکریم لا نے رال : 
(لَذْمَُ باللْعَبٍء وَلْفْضَةُ بالفضة» زا بابر رَالشَوِيرُ بالشمبر + وا کے ۱ 
والح الیل > مث بمٹلء بسواء» يدا بی فا خلت هذه الصاف ف فِيمُوا 
کف شم إا کان يدا پیر (صحیح مسلم» المساقاق باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء 
:10۸¥( 
E LORE ob‏ جو جو کے سا چو ر کور کے سماتھ 
اور مک مک کے ساتم برابر برابر اور رست برست ہو چاےۓ اور ار ہے اجناس ملف ہوں و پس طرح 
اہو کیو بش رہ رست پر ست ور“ 
اس حدبیث سے استرلال کے پیش آظریے معللہ حرام سے اور اس میں سور ای دونوں قموں ر القضل اور رہالنی ےکی 
صورت میں موجود ے۔ پیک ترش لن داس کو اس شرا پر رش دبا س کہ مرت قررہ کے بعد دہ رش وای کرے و 
اس رٹ کے وض وہ زار رتم بھی اداکرے ما چ بکہ رسول اٹہ یم فرماتے ہہ ںکہ قو رکا معاطہ پرابر پرابر اور رست 
برست ہو چاےے؟ النرا ہے معاللہ ام ہے اور اس شس سود اپ رونوں قموں ري القضل اور رپا نی کی صورت مل موجور 
نے این امز ر نے کھھا ‏ کہ اس یات بے امل م کا بارع کہ جو س اس رط بر رض و ےکہ مفروض وابھی پر 
زیادہ دے گا یاکوئی پریے دے گان ہے بھی سودکی ایک عم ہے۔ 
کی نے دوسرے سوال کا ہے جواب وا س کہ عورنیں کے لے خر قب ےک کہ خلال نے ایی شر کے اتر 
شرادین ای یھ سے روای کیا ےکہ رول الد طم نے فرمایا: 
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کتاب البیوع .......۔. تر ینہ برت کے لے وض 





لخن س َال و لاوا زد أحمد:٠/ )۷١‏ 
”تہ مرووں کے لے ست سے اور عورلڑں کے لے پاعث عزت۔" وبالله التوفیق۔ وصلی الله علی محمد 
و آله وصحبه وسلم 


فی ی 
سے ساتھ ر 
| سوال ] کیا پیک کے ساتھ معللہ ربا ے یا جاتر ج؟ ہے سوال اس ےپ چھاکیا کہ بت سے ہم وطن بیگوں سے 
زس ین وں۔ 
ملمان کے لے ہے حرام س کہ دہ کی سے بھی سونا یا چائ دی یا نزی اس شرط پر قرش ےک دہ دای پر اس 
ے زار اراکرے گا“ راو رض دن وا اکوئی یک ہو باکوگی اور ہ وکیونلہ ہے سورے اور سو دکیی رہ گناہ سے ادر جو یگ 
اس طح کا معا کرے وہ سوری ٹیگ ے۔ وصلی الله علی نبینا محمد و آله وصحبه وسلم 


سے و 

یس ایک ملازم ہوں“ ری اہ ٣١۳۸‏ ریال ہے۔ می ایک سال سے شاری شدہ ہوں اور رے مہ تین 
زار ریال ترش ہے۔ رض دی دالے بے سے اکٹراپے ترش کا ما ہکرتے رچ ہیں کن میرے پاس ترش اداکرتے 
کے ےھ یں ہے۔ کیا میرے لے یہ جائ ےک می کسی ایے بینک سے قرض ے لوں جو کح پر رض وا ہو۔ یک 
جو رض کے رےگااس سے میرے ذمہ جو رض سے وہ آدہابھی ادا ٹیس ہہ وگا. رای فرہاھیں۔ جام اللہ خر؟ 
اچوی کی بھی ملمان ے لے بیک سے باکسی اور سے کی شرا کے ساتھ ترش لین ائ یں یوک یہ بمت 
با سود ہے“ اڑا اسے چا کہ وہ طلب رز اور اداۓ رض کے لے جا اسباب افا رکرے اور الد تال نے جن 
معاملات او رکا ے طریقو ںکو ما رار وا ہے وہ ترام ے بچانے کے لیے کن ہیں۔ تر رے والو ںکو جب آ پک 
جک رہق کاعلم ہو نو ا یں چاہ کہ آ پک آسانی تک ملت دی کہ ارشاد باری تال ہے : 

إن کا دوعس ر وره إل مسر وان فوا رڪ ن کر کوت ©4 

(الہقرة۲/ ۲۸۰) 

”اور ار مقرو کک رست ہو ا (اسے )کشا کے حاصل ہونے) تک عملت (وو) اور اکر (ر) ل رو 

تووم تمارے لے زیارہ ایچھاے بش ریہ جو" 
اور رسول الد متام نے فرمایا : 

من نر مُمہراء أله اله في ظِلّہ يوم لا ظلٌ إلا ظله(سند احمد:۷۷/۴؛ وصحبح 

مسلم» الزهد» باب حدیث جابر الطویل ... الخ ح:٣۳۰۰)‏ 
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کتاب البیوع .......... بجی برت کے لے قرش 


وس نک دمت سلت ےڈا لے اچ لیت کر 
کے سوا او رکوئی ساب تہ ہ وگا_'' 

زفرایا: 
«من مر على مسر الله عليه ق الڈُنیا وَالآخِرَة)(صحیح مسلم» الذكر والدعاء باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القران . . . الخ؛ ح:۹۹٦۲)‏ 
سس ےئ تل وست ر آسال یک لو اللہ تیل ای ر وتا اور آخرت میں اسای کرے گا۔“ واش ول 


التو نتی۔ 








جم این باز 





الرار آو یک ترقا یی ٹیک سے رض ینا 

ایک آری نے ترقیان بینک سے عمارت بنانے کے لیے قر لیا مالاککہ اربش اس کے مال عالات اع ہیں۔ بت 
رت تک فو ہے عمارت ای طرح دی اور برای تن کرایے پر دے دیی۔ صوال ہے ہب ےک ہکیا ہے قرضس بی کے لیے اس ےگناہ 
مو گ؟کیا ای ارت کےکرابہ پر زکوۃ ے؟ 

لومت نے -۔۔۔ اش تال اسے وق رے ج ہے ہیی گ کمولا سے اور اس سے مقصود راش کی مشکلا تکو 
عل کر اور حض وو ری پرینائیو ںکو رو ر کر ے جو شض اوقات ٹن آکی ہیں۔ علومت نے ملک کے با شر ےکو 
اجازت دی ے کہ وہ مروف شروط کے ات ترش نے سا ہے اور اس میں مالرار اور قی ری سکوی فرت خی سے اور 
اس اخقبار سے ک یکو فرق سکہ وہ تحار تکو اپی رش کے لے :انا چاہتاے باکرایہ پر ریغ کے لیے ۔ للا مرکودہ پلا 
صورت ںکوگی حرج 8ی ہے تصرف ان شاء الد جج ے۔ زک؟گکیروں اور عمارقوں پر واجب ہیں ہے بل ہکرابم پر داجب 
ہے بشرطیکہ دہ مالک کے پاس مو اور اس پر ایک سا ل گر جائے۔ اور اکر د ہکرایے کی رق مکو خر کر نے یا اس کے ہار 
رش اداکر دے فو پچھراس میں کو نیس ے۔ 








این جبرین 


اسانذہ کی ایگ بقاعت ہے کے آخر میں مع م وکر ابی اہ میں سے ج مال می ےکر کے ایک کو رے 
ربق ہے اور دوسرے می ےکی اور سکو کہ تام اٹہ اتی اس طح اداکی موت رتم وصو لکر لیے ہیں۔ ا یکو 
دو وی وی سے ای 

ا اس م کوئی حرج یں کوک بے قرض بے اور اہ شک کے لے ھی ات وی شرو یں ہے مار 
مک اکفڑت راسے سے اسے جائز قرار دیا س ےکی وککہ اس میں بخ نتان کے س بکی کت ہے۔ 

اللہ دی اتی 
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کتاب البیوع setem‏ تی رمعبنہ ‏ رت کے لیے وض 





کی کی وج سے کے تقر ل بو رتم سے جن سو دیا یاد واپ ےکی کے فرش دی دالے کے لیے سے اد 
رت لینا جانڑے با ہے سور شار ہو گا؟ صوص ج بکہ قرش دہند کی واش بھی سپ کہ اسے جم یک ری میں قرض او کیا 
جا لہ وہ چ ی ےگاڑی تیر گے؟ 
چرپ رض دہندہ(صن۔م) کے لے ہے ات ی ںکہ وہ اس تم جو اس نے قیض دی ہے تن دو ہرار وی دینار سے 
زیادہ دصو لکرے“ ہاں ال ار آپ اجازت دے دی فو پچ رکوگی رج می سکیوکلہ ئ یکرم موم نے فا سے : 
الل حيار الاس اسه فَضَاءَا (صحیح مسلمء المساقاة» باب جواز اقتراض الحیوان ... الخ 
Oi‏ 
بے تک بھتین لوگ وہ ہیں جو رش اداکرنے میس اھ ہوں_ '' 
ی روات ان الفاظ ے ے: 
ا من جيار الاس تی قَضاءا(صحیح البخاري» الاستقراض» باب هل يعطى أكبر من سنه 
(TAY:‏ 
”اتک لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو رض ادارنے میں امھ ہوں_“ 
زکورہ معابدہ بر گل خی ہو گا اور نہ اس سے بل لازم آ٣‏ ہکوہ ہے ایگ فر ری معابدہ ہے۔ نصوعس رہ سے 
بے بت ہ کہ تقر کی بی جائ ٹم ال کہ قرض اواکرتے وت اتن ررقم ہی اداکی ہے مت یک بطور رض یکئی ی ۔ 
پل ات ار مقروض از راہ اسان یجھ زا تھ اداکرنا چاے ل وہ اواکر کک ہے جعیساکہ کو رہ بالا م عدیث سے ابت ے۔ 
ابن باز 


رور یک ری میس رض کااداکرنا 


چھھ سے تاہرہ س م میرے ایک رشتہ وار نے ۵۰م مر یکن قرض طل بکیا و شس نے اسے دد ہزار ڈالر گج 
ویچ جن سے اسے ۲۴۷۰۸ مھر یگمنیاں م لکئیں اب وہ قرض کے والیس لوٹانا چاہتا ج اد رہے تم نے آیں میں سے ہے 
کیااک و ہکب او رک سکرنمی میس قرض واپ سکرےگا۔ عوال ہے س کہ میں اس سے *٭ ۳٣‏ مصر یکنیاں نے لوں جو 
اب ۱۱۸۰م گی ڈالر کے ساوی ہیں (ہ ڈالر ان ےکم ہیں جو میس نے دیے تھ) با یس اس سے دو ہما ڈالر تی لوں اور 
ىہ ڈالر ریات کے لے اسے ۴۸۰۰ معربیگنیاں اداکرنا ہو ںگی ج وکہ تین سو کے تریب اس رتم سے زیادہ ہو ںگی جو 
اسے اس وقت عال ہو تی؟ 
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کتاب البیوع ...... کر مصیہ برت کے لے رض 





ا حا تی ےک آ پکو ڈالر نی اداکر ےک وہ TT‏ فان 
دا لین ار آپ آپیں میں اس بات پر عماس تکر لی سکہ وہ عر یگنیوں یں اداکر دے وچ ربج یکوئی مرح 
یں وکل این راطا سے روات ےک جم ”بقع با نشج میں درہموں کے ساتم اونث نچ ادر دیتاروں س ان کی 
ھت وصو لکرتے تے اور دیتاروں می پ اکر درجموں میس مت وصو لکرتے تھ تب یکریم مل نے فرا۔ 

«لاً با٘س أن حدما بسْر مھا مَا لم ترقا کت شیْءٌا(سٹن أبي داود البيوع» باب في 

اقتضاء الذهب من الورق» ح: ۳١١١‏ وسنن النسائي» ح:٤۸٥٥)‏ 

ی نف ںگگوکی مخ شی جک آپ ئ کے دن کے ر کے حاب سے لین جب کہ ماک ور نی کی 

دی سے وقت رونوں سکوی بات لے ہہوتے وال پان تہ روگ مو“ 

ہک رٹ یکی دو سر یک رکی کے سا بی ست ریہ سون ےکی چاندی کے مات نے کے مشاب ہے۔ اک آپ اور دہ اس 
بات بر خن ہو ہا ںکہ وہ ان ڈالروں کے عوض محر ی گنیاں اداککرے گابشرطیہ آپ اس سے زیادہگنیاں نہ لی جو اس 
ونت آپ کے ادا کے ہہوئۓے ژالروں کے اوی یں نے اس می ںکوگی مرح یں۔ خلا ار رو ہزار ڈالر اپ ۳۸۰۰ گیُوں 
کے ساوی ہیں ے آپ کے لیے تین زا رگنیاں لین جائز ہیں ہے“ ہاں آپ ۳۸۰۰ گنیاں ما رو ہزار ڈالر لے کے ہیں من 
آپ آرج کے رغ کے مطابقی یا اس س ےکم یں“ زیادہ نہ لی سک کہ زیادہ نکی صورت میں آپ اس مال پر آقح لیس کے 
و آ پکیکغالت میں ہیں ہے اور نمی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اع سے مع فربایا سے ج وکغاات می تہ ہو او رکم 
بل کی صورت میں آپ اپ تح ت یکونے رہے ہیں اور کو معا فکر رچ ہیں ادر اس می کول میج ں۔ 

خخ این یھی 


ہردہ قرسش رہاے جو آقح کش ہو 


ایک آُدی نے دوسرے سے رش اا فو اس نے اس حرط پر رض و کہ وہ رش کی رکم کے عوض ای کی 
زدگی زین اپنے با رکن ر کے گا اد ر کاشت کاری ک یکر ے گا اور ال کا مارا غل شود رکھ لے گایا آوھا ودرک گااور 
آوھا زین ہے مال کفکو دے دے گا اور ہے سلسلہ اس وت تک جاری رے گاجب کک مقرو ض وہ سارا قرش ادا ی کر 
یتاج اس نے لیا تا قرض اوااکرنے کے بعد ہی دہ اپٹی زین وابیں لے کے گا۔ اس مشروط رش کے بارے میں آ پکی 
راۓ میں م شر تکیاے؟ 
قرش لو ری کے معاہروں میں سے سے اور اس سے 'قصور مترو کے ساجھھ نرہی اور احمان ہو ہے اور زی و 
اسان وہ امور ہیں جو اللہ تھالٹٰیٰ کے ہاں محبوب و مطلوب ہی کی کہ اس میں بت رگان الی کے سا اسان ے اور ارشار 
باری تال ے: 

# واحسلی ڑا ا مب الى ®4 (البقرة۲/ ۱۹۵) 

”اور م کرو بے تک اللہ تالی مگ یکرنے والو ںکو روست رکتا ے_'' 
رش وہندہ کے لیے ہے وع و تب سے اور مقرو ض کے لیے جائ اور باج ہے۔ حدیث سے ایت ےکم ٹیک رم 
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کتاب الییوع......... خُم رمع برت کے لے رض :3 3 کہ 
ٹلا نے ایک نس سے اونٹ ترض لا تھا اور ب رآپ نے اس سے بتراونٹ وایپ ںکیا۔ © رض جب ری اور احان کا 
معاہدہ ہے و بچھریہ جائ ی سکہ اسے معاوضہ و لف کے معاہرہ سے برل وا جال ےکیوکمہ ہے اپنے موضوع سے غار م وکر 
اور معاوضم کے موضوع میں داشل ہو جاۓ گا۔ بی وجہ ‏ ےکہ ا رکوئی خض دوسرے سے سے کک ”شی کے ىہ دار“ 
دوسرے وتار کے عوض ایک سال کے لے فروش تکرب ہوں“ یا ہے ک کہ ہے ینار“ دوسرے وینار کے عوض فروش ت کر 
ہوں' اور پچھرووتوں وینا رکو ڈضہ یں لے سے پل انگ ہو ہیں ت تی حرام اور ریا موی لیکن مر وہ اسے ایک ویار لطور 
ترش دے اور دہ اسے ہے ماہ یا ایک سال بعد وای کر دے لو ہے جار سے الاک ٹرش دہندہ نے اس کے عوخ کو کے ماہ بعر 
ا ای س ےکم و بی برت کے بعد ری کے یع وکو پیش تر رک ہو والپیں لیا ۔ لزا معلوم ہو !کہ ا رکوئی قرش دہندہ 
مطروض کے سات کسی اوی خکی شر لگاۓ و ے معالہ رض کے موضوع سے خحارح ہو ےکی وجہ سے ام ہو جا گا 
کوک ایل علم کے پل ایک مشور و مروف تاعدہ ‏ کہ ہروہ رض جو نح کا باعث ہو وہ رہاے النرا رش دہندہ کے لیے 
ہے چات کہ وہ مقرو سے سک کہ میں اس شرط بر رض ووں کہ تم اتی زین زداعت کے لے کے دوخواہ وہ اسے 
اس زش نکی پیدادار سے حصہ بھی وے دے۔ اس صورت میں ترش سے چوک قرض وہندہکو انع حاصل ہو ہے اس لیے 

بی رض اپنے ا سی موضوع ری اور احمان سے مارح ہو جات ےکی وج سے رض می میں ررتا۔ 

ہے کے این مین 


| وآ ] کیاکی ایے س سے قرض لین جاتو ہے جس کاکاردار رام ہو اور دو حرام ین دی نکر ہو؟ 

میرے بھائی! اس طرح کے آوی سے نہ رض لیا چاہے اور ن ہکوگی اور معالل کرنا چاییے۔ جب تک اس کے 
معاللات رام ہوں؟ دہ موو اروپ کر ہو اگوی اور حرام محا کرک ہو ذاش سے بین دین شکرس اور نہ اس سے رش 
یس بللہ واجب ہے کہ اییے س سے دور ہو جائیں' اورا وہ حرام اور تیر حرام محال کر ہو می اس کے کاروبار یں 
پک اور تاگ کی آمیزش ہو تو پھراس سے مال ہکرنے میں اکر چ ہکوئی حر ہیں لیکن افضل ہے س کہ اس صورت میں 
بھی اعت کر کی وتک رسول اود مل کا ارشا گر ای ہے : 


۰۷ ۲5 ۹ اہم 7 
دع م ريبك إلى مَا لا ريبك ٤(جامع‏ الترمذي» صفة القيامة» ہاب: ٦٦ء‏ ح:۸١٥۲‏ وسنن 








النسائي» ح!٤١۷٥)‏ 
”ا سکو چو ڑ رو یں یں شیک ہو اور ا کو لے لو ہیں میں شک تہ ہو“ 
ب زآپ نے فرمایا ہے : ٍ 
«مّن اٹقی الشُبْهّاتِ اسْبراً ينه رَعرٴضۃا(صحیح البخاري» الإیمانء باب فضل من استبرأ لدينهء 
o:‏ وصحیح مسلم» المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبھاتء ح:۹۹٥۱)‏ 
”جو حص مات سے کیا ای نے اپنے دہ اور عز تکو پچالیا۔ '' 


© صحیح بخاری' الأامتقراض“ٴ باب حسن القضاء' حديث : 2393 و صحیح مسلم' المساقاۃٴ حدیث :1601 - 1600 
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کتاب البیوع .......۔ مود مت کے ث 7 





ن زآپ نے بے بھی فرمایا سے : 
لنم مَا حَاك في مسك رَكرهْتَ أن لم عله الٹاسا(مسیم ست ار والصلف باب 
تفسیر البر والإاٹم؛ ح: )۲٥٢٢‏ 
گناہ وہ ے جو تھہمارے ول میس جک اور تم اس با کو ناپ دکردکہ لوگو ںکو ا کی اطلارع ہو_ “ 

مومن نے شتات سے بھی اتا بکر ہے۔ اناجب آ پک معلوم ہ وک اس کے محاللات ترام میں ما ہے ترام کاروبار 
کر بے نو اییے مخ سے نہکوگی مدال ہکریں اور تہ اس سے رض ں۔ 
این باز 


ای کک رش یکی دوس رٹ یک ری کے سار ادھار بی 


یس نے اشطاری عالات می ایک نی رکم سے اس شرط بے ترش لی اکہ میس اس کے اوی رت ازا دک ری میں 
اداکر دول گا ھی اپنے لک ک یکر کی کے سوا کی لو رک ری مس اور ادا اس وش تکرول گا جب میں عودیہ میں اپنے کا مکی 
جل وایں لوٹ آئوں گا۔ اور جب ایک برت کے بعد میں صعودیہ میں والیں آیا و آزا کرٹ یکی ست ممت بو ھگئی ادر 
رض ل ہوئی رتم سے وگن مو گی“ وکیا ای آزا ر کر ی میں اس فر کے پاوجور اسے اداکرنا جاتز ے؟ یا مس اسے مرف 
تن ہی رتم اداکردوں کسی نے اس سے رض لی تی۲ 
یہ رض ی نہیں ےکیوکہ ہے عقیقت میں ما رک رٹ یکی دوس رب یک ری کے ساتھ ارعار ژقّ ے اور ہے معالمہ 
ووی س ےکی کہ ای کک رٹ یکی ووسر یک ری سے بخ صرف ای صورت می جائ ے جب دہ رست برست مو ۔ الا آ پکو 
چا کہ اسے صرف اتن رئم دای ںکریں ی آپ نے اس سے قر لی گی زاس سودی معل کی وجہ سے اہ تال 
کے آگے بھی گی تہ ھ یکریں۔ وبا التقفقی۔ 








چا این یاز 


فرص ےکر ہار تککرتے وائے سے ڈیادہ طل بکرم 


نیک آدبی نے بک سے خین سال پک ترا اس ہرار ریال رض لیے او رکھاکہ دہ چ با کے ادر واپ یکر سے 
گان اس نے ابھی کک ہے قرض واس شی ںکیا اور اس سے وہ حجار تکر دہاہے' کیا ہے جائز ہ ہکہ میس اس سے اپنے 
اگل مریابم سے زیادہ کا مطال ہکروں یا ہے ناجائا ے؟ 
آ پک مرف اپنے ال مریابہ کی کا مطالہ ہکرنا چایے“ اس سے زیادہ کا مطال ہکرنا چائ شئیں۔ ہاں الب آگر دہ 
ازخد آپ کے جن سے زیادہ انی طرف سے دے دے یری آپ اس کات ما ہکریں اور نہ اسے اس کاپامن دکریں فو ہے 
اس کے حم می افضل اور اسان ہے اک دہ اس ی حدییٹ برع لکر کے : 

إن خير الاس ا قْضَاءً (صحيح البخاري» الاستقراض» باب 0 اکر من مد 

ح :۲۳۹۲ وصحيح مسلم؛ المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان ... الخ» ح:٠‏ 
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کتاب البیوع ......... مید رست کے لے قرل 





شک بھترین لوگ دہ ہیں جو ان اندا زس قرض اداکریں۔'' 
اور ای لح اس آپ کے احا ن کابدلہ پان ے امو کی مل جاے گار بکرم پک ر کرای ہے 
e‏ : مَعْروفا فکافوف ِن لم تجڈوا ما تکافثونہ فَادْعُوا له حى تر روا اک 
ق کافانٹو ادن أبي داود» الزكاة» باب عطیة من سال باللہ عزوجل» ح:١۷٦٦)‏ 
N TOS‏ 
کے لے ؛س تد رکرت سے وعاکرو کہ یں ہے معلوم م وکہ م نے اس کا ہن اراکر دیا ے۔'' 
سس ہگ این از 


ہر ٹر ج کاپ اکٹ ہو وہ سورے 


E3‏ صوال] اس شض ے قش سی کے پارے می ںکیا عم سے جج وکس یکو اس شرا پر مدت مقررہ کے ےه تر وھا کہ 
وہ کی اک ت کے لے اتن بی رتم اسے بھی بطور رض وے کیا ہے معاللہ اس حریث کا مصدان ‏ کہ ہر قرض جو ع 
کاباکٹ ے وہ سودرے۔ لن مار نے اد رض یک شر عا تر تی ںکی۔ رجنمائی فر ای۔ جام اللہ خر ؟ 
چوپ ہے رض جائز یں اس ل کہ قرض دہندہ نے بھی اتی بی رم قرض پل کی شرط عات کی ہے ہے عقر در عقر ہے 
اور ایک بج میں دو ہیچوں کے گم میں ے اور گل قرض دی کے کے ”فع تک شرط سے اور دہ ہہک دہ گی اسے اتا 
ہی رتم بطور رض رے گا۔ اور علاء کا اجالع کہ ہروں رض جو طفعت زاره کی رط کا من ہو یا اس میں ات ی 
ترارش رش دسی ےکی شرا عات رک یکی ہو دو راچ بے رمك : 

ل قَرٴْض جك مْمَعَة فهو ربٌا٤(المطالب‏ العالية: ۰1۱۱/۱ :۱۳۷۳ وارواء الخلیل ٠٠١١/١‏ 

ح:۱۳۹۸) 

”ہرور ق رض جو عت ما باعٹ ہو وہ سورے_'' ضیف ے؟ 
کین جفرات میا کرام ٹپ کی ایک ماعت سے اس کے جم مع اقوال تقول ہی ںکہ اکر قرض دی ہے نکی شرا 
عات رک یگئی ہو ی وہ عم مشتط میں ہو یا قرش یکی شرط عائ دک یگئی چو لی موو ا 

.ہس این از 


ینہ مرت کے لیے قرش 








ایی مقروض فوت ہوا وکیا ا کی رو کروی موی ؟ 


جو نس مقروضش فوت ہو جا اور ق رکی وچہ سے وہ قرض ادات کر سکا ہو وکیا ا ںکی رو ع گرو اور ”تل 
رق ے؟ 
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کتاب البیوع فو مویہ رت کے لیے فرش 


حشرت الو ہریرہ نیٹ سے روایت کہ رسول اللہ موم نے فرمایا : 
الس المْؤمِن مله ديه ج اض عنه(جامع الترمذي» الجنائزء باب ما جاء أن نفس 
المؤمن معلقة ۔.. الخ ح:۱۷۷۹) 
تم ومن ماس اس کے فرش کے مات اس وقت تک ملق رہتا ہے جب کک اسے ا کی طرف ے ارا 
سکرو جات" 
کن اس حدبی کو اس خض پہ مو کیا جا گاجو مال پچھو کر ہاسے“ ل5 اس کے تقرت کو اس کے مال میں سے اداکر 
درا جاۓ لین جس نس کے پاس مال بی نہ ہو ٹذ امید ہ کہ نیہ عدیث اس کے پارے میں شمیس موی اس سل ےکہ ارشاد 
و کلف الله تسا ل وس اک (البقرۃ٢/٦۲۸)‏ 
”اش کی شف سکو ا یکی طافت سے زیادہ لیف نہیں دتا." 
یز فرایا: 
ان کات ذو غت رفر قر إل مسرو (ہٹر ۲۸۰) 
”اور ار مقرو کک رست ہو 3( ا )کشا (کے حاصل ہوےے) تک ملت وو“ 
یز عدیث اس کے لے بھی نمیں ہے بس نے قرض سے وف اسے اداکرنے ب یکی نی ت کی ی کین وہ وفات تک 
اسے ادان کر سک جاک امام بخاری رہلٹیہ نے رت ابو ہریرہ بین کی حدس کو میا نکیا ےکہ رسول اہ پل نے ریا : 
اَی أَحَد مول الاس يريد داعا تی ال عله ومن أَحَدَ بریڈ انلها أله لله۷صحی 
البخاري؛ الاستقراض: باب من أخذ أموال الناس ... الخ ح: ۲۳۸۷) 
”جو حخص لوگوں سے مال نے اور اسے اداکرنے کاارادہ رکتا مو نے اٹہ تھاٹی ا یکی طرف ے ادا فاو ےگا" 
اور جو لوگوں سے مال ضائ کر کے لے لے او اللہ تخل اسے شا کر رے گا“ 


E 


تروص می تکب بری الزمہ موی ؟ 


جیساکہ آپ ہا یں کہ تر قان یک لک کے پاشندو ںکو مکانات بنانے کے لے طول بہت کے لیے ترے 
وتا سے جنمییں یس سالوں مس اداکرنا ہو ۔ اگ رکو مفقروض فوت ہو جائۓ اور اس نے اپنے ترش کی ابھی صرف دو 
یں تی اداکی ہوں اور اس کے بعد اس کے وارث پان شطو ںکو ان کے او قات تررم میس اداکریں ت وکیا ای سے میت 
ہبی الزمہ ہو جال گی اور وہ اس وعید می داشخل نہ ہو گی جو اس حدیث میں ے: 

انس لمن عله يدينه حى يقضى عَنها(جامع الترمذیء الجنائرہ باب ما جاء أن نفس 

المؤمن معلقة ... الخ؛ ح:۱۰۷۹) 

موی نکی جان اس کے رض کے ساتم اس وقت کک ”علق ہو سے جب م کہ اسے ادا کر را 
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ا“ 
یا وہ تام تطوں کے ادارنے تک رع کے سا ج کروی رہ ےگی۔ امید ہے آپ اس مل کی وضاحت فریادیں گے؟ 
ج بکوگی انمان فوت ہو جاۓ اور اس کے زمہ رت شررہ میس اداکیا ہے والا رش مو نو ا یکی برت پر رار 
ےا اور جب اے وارث او اکر ےکی زمہ راری تو کر یں اور صاحب رض ہن ہو جائۓ ا و وگو مزاب 
ضا ن تی یکر دی یا رش کے مط کون جز ران رکھ دیں ا امیر س کہ ان شاء اٹہ مقر ون ا یکی ذمہ دار ی سے برک 


ہو جال گا۔ 








این باز 


پیک کے رض کی صطو ںکی فوری ادائگی 


| سوال | میرے والر صاصب کے ذمہ زشژن (جانراو) سے ملق پیک کا قرضہ تا اور دہ اب فوت ہو گے ہیں وکیا ہم پر ہے 
واجب س کہ ا نکی طرف سے سارا قرغ مل طور پر اداکر دی یا اکر بن ککی سے شدو شطوں کے مطابی اداکریں فو اس 
سے کی دہ یری الڈمہ ہو اش گے؟ ۱ 

تر کو فوری طور پر اداکرنالازم ٹنیس ہے ج بک دارت اوی اور تر ےکی تطو ںکو ان کے اوقات س ارا 
کرن ےکی اس طح سے ذمہ داری اٹھا لے جس سے صاحب قرض کوت قصان نہ م وک وتک برت قررہ میت کان ہے 
اور اس جن کے بھی اس کے وارٹ مالک ہیں اور ان اء الد اس طح شطوں کی صصورت میں اداکرنے میں ممیت کے 
لیے یکو یج س س ےکی ومکہ مو بل تقر کی ادائگی اس کے ونت بی میس داجب ے اور ار وارث ترش ادارنے 
کی ذمہ داری بو لکریں او وہ میت کے تام مقائم یں“ ازا وہ نطو ںکی صو رت میں قرض اداکر کے ہیں ریہ اس مس 
صاحب رض کے لے کسی خطرے کا انریشہ نہ ہو جعیساکہ م بھی دک رک رآ ہیں۔ 








ھچ این باز 





ایک شض وت م گیا اس کے زمہ قرض تھا لان اس نے قرش کے بارے می سکس یکو نی جایا و اس کے لیے 
کا ؟ 

جب میت کے زمہ رش ہو اور وہ وات سے پل کس یکواس کے پارے میس تہ بتائے ای کے وا ٹیں پے 
داجب س کہ وہ رکو اس کے کہ بیس سے اداکریں اور اسے ا سکی وعیت پر گل اور وراش کی تیم سے پل اوا 
ری برطي ری شارت ے ر امت ہو جاۓ۔ ار وارتؤں اور ترش ہے وکوے داروں سکوکی تاڑھہ پرا د 
جا اس کے لیے ری عدال کی طرف رتو عکیا جائے۔ 








جم این باز 
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کتاب البصوع .......... مید مرت کے ۰2 )۳ شض 


شک وس کو تام محاحلات میس مملت دی جائۓے 


زا کو سس ہت معا لات می ںکوگی تفر قکی ے؟ 
ای ارشاد بإ ری تا ے: 
ون تبر تبتر ملعم رو وڪم لا ظيمونَ 
غر ےپ (البقرۃ۲/ ۲۷۹۔۲۸۰۷) 
”اود اکر تم وی ےکر لوگے و ہیں ہیں انی اصلی رتم لیے امن ے یں میس تہ اوروں کا تقصان ہو اور تہ مارا 
نقصان “اور ار قروض تک رست مو لو (اے )کشا تش کے مال ہوتے) تک ملت وو“ 
بے آیات اکا ریاکے سیاقی می ہیں۔ ان یش الد تھالی نے اس صاحب مو رکو گم دیاس کہ ج وکی فی رکے زمہ ہو اور ا یکی 
مرت طول موی ہو سکی وجہ سے سور وکنا" وکنا ہو رامو ا ا تحال نے اسے گم دیا س کے وہ موو لئے سے فو کر لے اور 
اپنے امل مال کے مطالبہ تی بر اکتغاکرے خوادد کم ہی مو اور ای سے وہای پیا ا آپ بر شلم سے پچ جا ےگا. اور اس گم 
ریا ےک مقروض ار مفلس اور فقرہوقے اپ ای سمایہ پر اکنذاکرے نیزاسے مملت دے اور اپنے ا لکی دالیی کا شی سے 
معا ن ہکرے فو یہ عم ہ رشحم کے مقر دض کے لیے سے خواہ اس کے ذمہ تجار کا قرض ہو یا اوحار لیا ہوا رض پاکوتی بال ن یا 
ا ت وا یک نگ دس کی وج سے ملت دیناداجب ے کہ اللہ توا اس ےکشا ل ے نوازرے. ہگ وست مقرو کو 
تی دکرنا ہا ج نہ اس پر تشد دکرنا جا جی اک فقماء نے باب ۱ کر وغو سککھا ہے۔ 
این رن 


| سول | سوال | س ایک ری ہوں رے زمہ رش سے اور تر کی وجہ سے میں ڈیڈھ سال سے زیادہ عم عہ ے ید س ہوں۔ 
مت می سیک دس ت گی ہوں او ورصاحب اٹل ی وعیا لپ ین وکیا بے تیر میں رکنا ہا ے؟ 
ایا الل تحال نے آپ کے مقدر س ج ہے تین کی نے ف اہم انی پک رک ےکی تلق نبرتے ہیں اش 
کھ وی کتیو وو مو اناو یھ 
رن ےکی استطاعت نمی رکتا و اسے قیدکرن جائ نہیں ہے۔ ہاش ال مق پھے لوگ اییے بھی ہوتے ہیں جو کک رست کا رعو 
کرت ہیں جاکہ لوگوں کے حون پر پکر ہیں یا ان کے مال باٹل طریقہ سےکھا جاھیں نو اس صورت میں قی کرم جائز 
ہو سے اک ہے معلوم ہو جال ےکہ ہگ دس کے دعوکی میس سچاکون سے اور جھوٹاکون! 

ان بین 


| سوال | مر بھائی ڈت ہ وگیاے اور ان کے ذمہ بہت سے رض تھے ج وکہ الہرشہ میں نے اداکر دی ہیں ادر اب 
مرف پار س ربال بال رہ کے ہیں اود وہ ٹس فص کے ہیں" اسے میں نے بت وتا ے لیکن دہ کے نہیں ملا تاس 
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ولا تظلمور تظلمورک يھا کا ان کات ڈو غسرق 
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کتاب البیوع ........ مین برت کے لیے وض 


صورت میں نج کی اکر چایے؟کیامیس ىہ رتم فقام میں شی مکر روں یا مییت المال س می کرا روں؟ 

مر روات ای طرح ہے جیساکہ آپ نے د رکیا کہ آپ نے صاحب تر ضکو حلاش کیا کان وہ ٹنیس لا ۶ 
آپ اسے ا کی طرف سے صرق کر ویں اک اسے اس کا ٹذ اب مل جا اور اکر بعر می وہ آ جا ل اسے آپ جادیں۔ 
اکر وہ اس پر رای ہو جائۓ و بتر ورن اسے ای کی رتم اداکر دی ادر آ پکو اس صدق کی ہوگی رتم کا ان شاء اللہ 
اہٹروڈاپ لل جاسے گا۔ وبالله التوفی ق وصلی الله وسلم علی عبدہ ورسوله محمد و آله وصحبه 


فو بی 


می نے ۸۳۹۸ھ س کیا میرے پاس لے ت ہو گے جن سکی دجہ سے میں نے یک آدی ے بے قرش لی اک اپنے 
گھردالپں اکر یہ ترش اداکردو ںگا۔ جب س ر سے وای آیا نمی نے اس آدبی کے بارے میں بو پچھانے کے تاباکیاکہ دو سفر 
بے گے ہیں لین اس وقت سے کراب تک دو دای نیس آے۔ ےہ ان کے پت یکی م نی او رنہ ا نکاکوئی رشنے رارتی 
ل کا ذ اس صورت حال میں آ پک کیا راسے ہے گکیامیہ رتم میس سعودب ےک یکی خرائی می مکودے دوں با ا کی دای 
تک اسے اپنےپاس گفوظ رکھوں ہا سے فقیروں میں شی مکردوں؟ آ پکی اس تہ سکیا راس ہے؟ 

مقدور ب رک و شش کر کے اس آو یکو عزید لا شکرس اور اس کے لے لف اسباب و وسال سے کام س“ 
اس کے نخاندانٴشمراور شحریت کے بارے میں بے اور جب امیر شخم ہو جائے اور اس کے سے سے آپ امک باو ہو 
ای تو ا یکی طرف سے فقراء و مساکین پر صدقہکردیں اور جب اس سے لاقات ہو خواہ ہیں سال کے بعد ہو اے 
حقیقت عال جا دی اور اکر وہ اس پر رای ہو جا تو بست بت اسے اس کااجروفذاب لے گا ورنہ اسے ا یکی دم اداکر 
دیں کہ آپ اپنے رض سے عیدہ برآ ہو جامیں اور صد شک موی رم آپ کو اجروٹواب مل جائے گا۔ واللر ام۔ 

این رین 














وہ لوت م وگیاادر اس کے ہے پا جن جار ریال ہیں 





میرے پاس ایک من ی آوی تھاجھ مر ےگممیس رگ سای کا مکر رم تھا اہ تا کی یرت سے وہ ایک 
گاڑکی سے مارغ میں فوت م وگیا اور اس کے میرے پاس تین را ریال سے من میرے پاس اس کے وارں میں س کو 
نیس آیا ے می یہ رت دے دیتا۔ میں نے اپنے شر تقاضی ےکم اک اس رت مکو وصو کر لے کان انموں ےک امہ 
اس کے واارٹوں کے نے تک میں اسے اپنے پاس بی رکھوں۔ اب اس شخس کی وفا تکو ایک سال سے زیادہ عرمہ م گیا 
ہے می نے اس کے بارے میں ان یعض بیمنیوں سے بھی بر چا ہے مجن کے ات وہ رہ رم تھا اہول نے ا اک اس کے 
توق وصو لکرن ےکیلنے اس کا ایک بھعائی عنقریب آے گا لیکن کائی بر تگز ری سے اور اس کے قوق وصو لک ر گے 
کوئی نہیں آیاٴ لزا امیر س کہ آپ مب ربی رشا رای ےکہ می سکیا طریقہ اق رکرو نس سے بر الزمہ ہو جاؤں اور 
اس رتم سے تات حاص لکرلوں نس نے مر ےکن د ھوں پر بوجھ ڈال رکھا ہے؟ اللہ تال آ پکی جات فراۓ۔ 
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زرو ری اد کرای دار ی کے چتر مہا U‏ 





جوب ور نی ضف e O‏ 
اس کادارث ہے“ اس کے پر دک ویں۔ جب کک آ پکو )س کہ اس کابائی آۓ گا خواہ بے ہت تی ہی طوی ںکیوں 
نہ ہو جاے۔ ا ار آپ اس رٹ مکو تجارت میں ڈگاکر ا کی افرش کا اتنا مکریں لیے اور بھی ترچ ادد اکر اپنے علا ےکی 
عدالت کے سربراہ کے پاس مہ ٹم غکرادیں و ہے بھی درست ہے اور اکر ی خکراتے ہوئے ان سے رسید بھی نے لیس و 
ای شں آپ کے لے زیادہ اط اور آسالیٰ ے۔ وصلی الله علی نبیا محمد و آله وصحبه وسلم 


0 


نز ا ری سے 





عزو ری او رکرایے دای کے چند سا ل 


نماز کے اعمال کے لے معاب ر۶ جرت 


ایک آری فوت ہوا جو خاوت اور حن اخلاق کا نو مالک تھا کن وہ نہ ماز ڑھتا تھااور نہ روزہ رکتا اتو ا یکی 
وفات کے بعد اس کے ابل لنہ نے ایک شف سکو مال دے دا کہ وہ ای کی طرف سے فوت شدہ نمازیں بڑھھ اور 
روڑے ر کے وکیا شرا سج ہے؟ اس صورت میں مال لیے کیا گم سے ؟ 
ہے فوت ہونے والا خض جو نماز اور روزہ ادا ی سکر تھا عار فرش فوت ہوا ے۔ والتاز پانڈہ ۔کیوگلہ انل 
م کے راع تول کے مطابقی ج سکی نصو سکاب و مضت اور خضرت صاب کرام میقم کے اقوال سے بھی تی موی سے“ 
تا رک نماز کار سے اور جو نماز کا مگر ہو وہ بھی افر ے خواہ وہ نماز بستنا بھی ہو۔ لصو ترک کے بارے مل وارد یں“ 
انار کے بارے میں میں لیا ہے کن خی کہ اس وص فکو ہم لفو قرار ویں؟ شریعت نے جس کا اتا کیا ہے ' یا م نہیں 
انار بر مو لکریں جیساکہ 'حض ایل م ےکیا ہے اود نرک نما زکی گر کے بارے میں جو فصو وارد ہیں' ان کے 
بارے میں ی ےکما سپ ہکہ اع سے راو نمازکا مر ہے لیکن اس سے فو مہ لازم آ٣‏ ےک ہم اس وص فک لخو قراردے رہے 
ہیں نس پر شریجت نے عم لگایا سے اور اس وصف کا اتبا رکر رسے ہیں جج کا شریت نے زکر بی یں کیا نیز ای مس 
تا بھی س کوک نماز کار کافر سے خواہ وہ نماز بہت بھی ہو“ نواہ وہ مسچرمیس جاک باجاعت نماز بڑھتا ہو اور ہے عحقیرہ 
رتام وکہ نماز ؤاد رض یں ہے اور وہ اسے گش فل عبات کے طور پر اداکر رہا ہے او وہ کافرہے۔ تو اس سے معلوم 
مواکہ ت رک نماز کے گے پارے میں وارو صو ع کو اڈکار نماز پر مو لکرنا ع یں ہے۔ 

ای طح اس آری کے الل غانہ نے ا سک نمازوں اور روزوں کے لے ج مال ر کیاسے و ہے بھی یع نہیں سے 
کیوکگہ اال ترت میں س ےکی گل کے لے عقد ابت کچ نیس ہے۔ لنذدامیہ ی خی سک ہکوئی منص ہے س کہ تم می 
طرف سے نماز روزہ اداکر دو میں ت ہیس ای کی اجرت دے دوں گا اں الہ جج کے بارے میں علماء کا اتطاف سے کن ہے 
ا سکی تقیل کا وت نی ے الڑا اس من نے جو ہے مال لیا ے تو ہے نان لیا ہے اس کے لیے واجب کہ ہے مال 
اننس واپپیں لوٹا رے۔ اس نے جو نمازیں ھی ہیں ان سے اس می تک وکو فائدہ نہ مو گاکی وک وہ رکم ہے اور غر 
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کتاب البیو ع ....... مزددری او رکرایے داری کے چتد سات 





مل مک وکوئی گل ن یں ریا ی کہ اس کا اکوئی تل بھی نمی سکیوکلہ ار شاد بار تدای ہے : 
ما متعھعرآن تقبل متهم سهد إ لا اتر کھروا باه وبرسولو۔ و او الصاو 
ِا وم کال وفقو اوشم کرٹ اک نہ۸:ہ) 
”اور ان کے ترچ (اموال) کے قول ہونے ےکوی ز مان یں ہو سوا اس ک ےک انموں تے الد سے 
اور اس کے رسول س ےکفکیااور نما زکو آتے ہیں لو ست وکائل م وکر اور خر کرت ہیں و خوش ے۔"' 
نیز فریا: 
وَفَيمتا لماعم لو امن عمل فجمانله کا من وا ڑکا (الفر قان ٥‏ ۲/ ۲۳) 
اور جو انموں نے مل کے ہیں کے ہم ا نکی طرف توج ہوں کے تا کو اتی نا کر ویں گے۔ 


ےس ان کو نے 


کرایے دا رکو کے کے لیے کی بایان 


بللڈگوں کے مض اکا کرایے دا رکو ایی بل زک سے کے کے لے خض جواز ڈھونڑتے ہیں اور اس کے لے 
بھی نو عفا یکرنے واس کو صفاقیکرتنے سے روک دییے ہیں “بھی پان بت دکر وی ہیں اوہ بھی ااس مرح ک کون اور 
کلف بات ہیں“ وکیا شر اس طرع تکیف انپانا جات ہے؟ 
الک پر ہے داجب ےک ہکرابیہ دار کے اتم جو معاپر ہکا ہو فو اسے بو راکرے۔ کارت اس کے پر دکرے اور 
ان نمام شرائ کو پور اکرے جس پر وہ عق ہو ہوں با جو رف کے مطابی لے شندہ مول اور اس مرت تک ان شراک کو 
پر اکر ای ج آیں می سے مو ارشاد ای تال ہے: 

٭ یادها الہ ےءامٹوا آوفوا ب ا د (المائدةه/ )١‏ 

”اے ایمان دالو اۓ اقراروں کو پوراکروں؟ 
اور رسول اللہ تلم نے فربایا: 

٥‏ المُؤمُونَ على شروطهم» 3 طا اَل فا آڑ حرم حَادّلاً» (جامع الترمذي» 

الأحکام: باب ما ذکر عن رسول الله لا في الصلح بین الناس» ح: ۱۳٣١‏ وسن این ماجھء ح:٢٣٣۲۳‏ 

وسنن أبي داود ح:٣۹٥۳‏ والتمھید:۷/ ۱۱۷ واللفظ لہ) 

”ومنو ںکو انی شرطوں کے مطابی عم لکرنا چایے الم ھک ہکوٹی ای شر ہو جو حرا مکو علال با حلا کو مام 

رار وے۔'' 

جب معاہر ےکی مرت ری ہو جاے اور فرنین تبرید معاہدہ کے لیے رای ہوں نے رونو ںکو صب ساب ایک 
دوسرے کے سا معاہرہ ایتا ءکرنا چاہیے. اکر ماک دید دت ن ہکرنا چاے ن وکرایے دا رکو چا ہی کہ کارت غا یکر کے ماگ 
کو وای یکر دے اور اس میں مزید تیا کر کے اس نکلیف نہ د ےکی وک ہکسی بھی مسلمان کا مال ا کی دی خوشی کے افر 
علال نی ہے۔ 
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کتاب البیوع زرو ری او رگ راے داری کے چند مال 





فوی کی سے 
تام کا مکرنے وا ےک وکرایے پر مارت وا 


کیااس شف سک وکرایہ بے مارت دینا ہار ہے جو علال و حرام کا کاردپا رک را ہو اور اس س ےکرایے میس وصول ہونے 
وال رٹم کے پارے می سکیا گم ہے کیا کمائی رام موی ؟ 
ہے جائز شی کی کہ اس میں تام کا اقرار سے اور الد تال کے نافربانوں کے سار محصیت کے کاموں میں ناون 
اور ارشار پاری تحال ے: 

$ ول نعاوو عل الور ردن4 (المائدةه/ ۲) 

”او رگناہ اور شی پانؤں میں تم الیک ددم ےکی دو ت ہکہ اکرو“ 

ہروہ نس جو حرام اشیاء خلا آلات اہو و امب“ شش میں اور فت ایز صو یں یچ ے اس ےگمریا دک نکراہے پر وا 
ہا ہیں ہے ای طرح جس فص کے معاملات سور“ دوک" چو ری اور ناپ نول مم کی یی رام امور بر تل ہوں با جو 
شس آپ ک ےگ کو شراب کی یری یا مولب یا پرکاری یا اس طرحع کے دیگر نموم اعات کے لے استعا لکریں جن 
کے نیہ میں نمازوں کا رک با حرام امو رکا ار کاب لازم آ ہو اڈ اییے لوگو ںکو بھی انی مار تکرابہ بر دینا ائ یں ہے ٢‏ 
اور اس سے مال ہوے والاکراہہ او رکھائی مشتبہ او رکروہ رور سے “کی طور پر حرام نیس سے اور مشقبہ امور سے بنا 
بھی مسلمانوں کے لیے واجب ے۔ 


ےہ ڪڪ ابن رن ص 


سووی یکو ںک وکرایے بر مار تی ویتا 


بس ایک مارت کا مالک ہوں اور ھ سے ایک الیسابینگ ہے مار تکرایے پر لین چاہتا ج جو مووک کاردبا کر" ے 
وکیا اییے بی کک وکراہے پر مارت ریا ہار ے؟ 
ہے جائ ہیں کی کہ ب کورہ بییگ اس غمار تکو حرام سودی کاروپار کے لیے استعا لکرے گا ایز اس ےکراے پر 
مارت دینا الیک تام کام میں تاون سے اور ار شار ار ی تال ے : 

مووا عل از اوی لا اَل الور المد (الماسةه/ ) 

”اور مکی ادد پرمیزگاری کے کاموں میں تم ایک دو سر ےکی مد کی اکرو او رگناہ اور مکی ہاڑں یس برو ہکیا 


7ت 
...فو کی 








رام گانو ںکی کیسٹوں کے کے والو ںکو 
کان ار کک آدی انی ددکان گانو ں کی گسٹوں اور آٌلات ہو یچ والو ںک وکراے بے رے؟ 
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کی اییے شف سک وکرایہ پر ددکان دینا جائز نی جو اسے ایی اشیاء کے یی کے لیے استعا لکرے جنمیں الل‎ 
تا نے حرام قرار دا ے۔ خلا آلات او یا شراب یا مگریثٹ وخ کی وکلہ ہے ا تال کے حرا مکردہ امور میس تخاو سے اور‎ 
ارشادیاری تال ے:‎ 

ط و وَثَاحَل الْزوَأَلَنَو رماوأل الور مدن انان )٠/‏ 

”اود گی اود ی ریگاد ی کےکاموں یس تم لیک دو سر ےکی مد دکیاکرد او رگناہ اور مکی پاتں میں رو ہکیاگرو۔' 

ادر ہچ عدیث میس س کہ رسول اللہ مزا نے شراب اس کے ہے دالے' پلانے والے' بنانے وا لے“ جس کے لیے 

ات یگ ہو اٹھانے والے جس کے کے اھا کی ہو یچ واسے؟ خمریرنے والے اور ای کی تم تکھانے وائے پر اہنت 
ل نے اور ہے ال ل کہ پلائے وال بنا وال وڈ واا؟ اتا والا اور َج والاے سب او ا اور میس 
بات س ناو نکرنے والے ہیں۔ 





کہ 


سے چا این پاز .سے 


وی نہیں بٹاتے والو ںک وکراہے ر دوکان وا 


میرے پا ایک شارع عام پر ب دوکائیں ہیں جن مس سے لت میں ن ےکرایہ پہ دے دی ہیں اور عض بات 
ہیں۔ چن دن کے میرے پاس ایک آدی آیا اور اس نے بے سے ایک دوکان طل بکی جاکہ دہ اس میں یریو فکموں امام 
شر عکرے کن کے اسے دوکان دیے میں تزور ے۔ کیا میرے لے ہے جات ب کہ می حرام اشیاء نیچ والو ںکو ایی 
دوک کرای بے دو ں کیا ایی اکرنے میں گناہ ہو گا؟ 

رام اشیاء بی یا ہنانے وال کو دوکان دغیر وکرایے بر دینا ائ نیس خلا رین یا میں یچ والوں با داڑھی 
مونڑتے والو ںک وکی کہ ہ گناہ اور ٹل مکی پاڑں مس تخاون ہے اور ارشاد باری تفال ے : 

ناروا لى ار لوی ول ماوقا عَل الإ ٹر ادون (لماد:ہ/٢)‏ 
”ادر کی ادر یہن زگا ری کے کاموں میں تم ایک دو سر ےکی مد دکیاکرداورگناہ اور مک باتوں یس برو ہکیاکرو_'' 
سم رای از .سس 


رام امور کے لیے استحا لکرنے والو ںکو ووکا یی ںںکراہے پر دیٹا۔۔۔- 


ان لوگو ںکو دوکائیں او رگودا مکرایہ پر دیے کے بارے می ںکیا عم سے جو رام اشیاء ملا آلات مولب 
فروض تکرتے ہوں یا وہ گانو ںکی کش 'سعکریٹ یا تالف شروت مات وخیرد فروش تکرتے ہوں یا انموں نے ام ت کی 
روک یں بان ہوں؟ 

یز ان لوگو ںکو عمارات او رگ رکرایے بر دینے کے ہارے کیا گم ہے جو دہاں آلات لمو پر جع ہوتے ہوں جس سے 
نماز میں سک یا ترک لازم آ٦‏ ہو ینز اس مال کیا عم ہے جو پائ ٹس اییے لوگو ںک وکرایے پر ارت داواکر وصول 
کے 
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کتاب البیوع ......... عع کان 





جوب ای اےے لرکو ںکو دوکانیں ی اگودا مکرایے پر دیتا جائز نہیں ہے جو ان مس حرام اعیاء چو یا سٹو رکری ںکی وککہ گناہ 
ر مکی بانوں میں تخاو سے اور اس سے اٹہ تھا نے مع فیا ہے“ ارشمادیاری تما ی ے : 


ھی دای )12 2 


وواعل أل دالو (المائدة٥/‏ ۲) 
ور اور پیزگاری کے کاموں میں م ایک وو ر ےکی بد وکی اکرو“ 
ای طح ان لوگو ںکو بھی و وکا ںکراے پر دینا جائز نیس ہے جو واڑھیاں مون ڈے ہیں کوک داڑھی مونڈنا تام ے 
اور ا یں د وکا ںکرابیہ بر دسیے یس تام کام بر اعات اور ول فراہ مکرنا ہے۔ 
ای طح ان لوگو ںکو کروغ کراہے بر دتتا جائ ٹیس ہے جو ل حرام یا ترک واجب کے لے مع ہوتے ہوں“ 
کن رہش کے لیے مکا نکراہہ پر دیتا جائز ہے۔ اوہ اکر اس میں رٹ وال اکی محصمیت با ترک واج ب کاا رکا بکرے و 
اس گناہ نہیں ہوگاکی کہ اس نے او اسے ہکان رپا کے لے وا سے حصیت ما ےک واجب کے لے یں“ اور نی 
کم یم نے راا سے : ۱ 
٠‏ نم الأعَمَالُ بالات › وَإِنمَا لکل امْٰریء ّا نوی)(صحیح البخاري» بدء الوحي» باب كيف 
کان بء ارس ۲ الخء ح:٠‏ وصحیح مسلمء الإمارق باب قوله ب إنما الأعمال بالنیةء ح:۱۹۰۷ 
واللفظ للبخاري) 
”ا عمال کا !تسار نیل بر ے اور ہ رآدبی کے لے صرف ونی ے جو اس نے نی تکی۔“ 
جب ووکانوں “گوراموں او رکرو لک وکرایے پر دینا تام ہے ل ان سے مال r‏ وا یکمائی بھی حرام ہے۔ برا نی دفر 
واسے ایی نت او رکو شش کا ان سے جو محاوضہ لیے ہیں دہ بھی ام ہ ےکیومکمہ ب یکریم ام نے فرباا سے : 
ى٥‏ الله إِذًا حرم شيا حَوَمَ تُمَنەالسن أبي داودہ البيوع» باب في ثمن الخمر والمیتة ح:۸۸٣۳‏ 
ومسند أحمد:۱/ ۲٢۷‏ ودارقطني:۷/۳ء ح:۲۷۹۱ء واللفظ لە) 
”نے شک اللہ تحال ج بکی چ رکو رام قرار ویاچ تا یکی تھ تک کی رام رار رے دی ہے۔'' 
ش اللہ تی سے دعاکر ہو ںکہ وہ م س بکو عروط شیم پر کی نویتق عطا فرہائے؟ ہمارے رز قکو پا کر سے 
اور اسے ای اطاععت کے لے بددگار بنا رے۔ ۱ 
n‏ غ این مین 0س 


شف کیان 





پاگز لوازم اور ناقائل شیم اتراو میں شفعہ 


' از ہہے 8د 7 و ر ض86 لچ کا سے رمے پر rd‏ م 
الِحَمْد لله رَحْدَهُ وَالصّلوۃ وَالمَادِمُ على مَنْ لا تى بَعْدَهُ محمد وَعَلى آله وصخبه ۔ 
ررقت ا 2 


وبعد 
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کتاب البیوع .......... تفع کیان ED:‏ 

یسا کار علاء کیک و کل کے مہاڑیں اجلاس می جو طا ف شمرمی شعبان ۱۳۹۵ھ کے تصف اول میس متعٹر ہوا“ 
سے بلا تھاکہ یں اج لای کے اینڈائی کلام یں شفعہ کے سات لیکو شائ نکر لیا ہاسے “چاچ اس منلہ کول 
کے آٹھویں اجلاس یں ور ہوا جھ ریا شرس رع 1ے کے لصف اول میں عقر ہوا تھا یزاس الا میں ناقائل 
اتراو س شفعہ کے سیل پر خورکیاگیا۔ 

ا شققی مقال ہکو وکن کے بعد جو بحوٹ علیہ واقا کی تقل کب ی کی طرف سے تا رکیاگیا اور اراکی یکول کے 
ابی ارڈ اقکار د آراء کے بع رکو سل کے را سے ہے ع یکیاکہ از لوازم شلاکنواں' راست اور پان یگز رگاہ 
و یں شک تکی صورت میں شفعہ مایت سے نیز جو تقایل یم جانداد ہو خلا پچھول ےگ اور ددکائیں ونیر: ت ان س 
بھی شفعہ ایت ےکیوکمہ ولاک کے عموم کا ری تقاضاے۔ نیز شفعہ میں جو مصلحت لحن میج با ن جع مس شریک سے ضر 
کو دو کرنا ہے او اس کا بھی یی نظاضاہے۔ ادر شف کی شرو غیت کے پارے می جو ری توم ہیں ان سے بھی بی معلوم 
ہو ہے۔ امام ری ہہ نے اہی شد کے مہات رت اہین عباس کا سے روای تکیاہ کہ یکرم چو نے فرایا: 

دالشِيكٔ شفِیع؛ وَالشْْعَةُ في كَل شیا (جابع الترمذيء الأحکام؛ باب ما جاء أن الشريك 
شقيع» ح۷۱۰) 

”ری ککو شف کا جن مال ہے اور شفعہ کا جن ہر چرس ہے۔'' اوی نے انی مند کے اتر حشرت جاہر 

جن ب الٹہ کاڈ سے رداای کیا کہ ”نٹ یکریم ڈول نے پر چیزییس فدہ کے سا فیصلہ فمایاے .×7 

عافظ این رلٹہ فراتے ہہ ںکہ ماد ی کی سد کے راویوں مج سکوئی مرج شھیں۔ ای طح امام امھ اور ا حاب سن 
ارہ ام نے اپکی کی شرو کے سا صرت جابربن عبرالل ا سے روا تکیاہ کہ رعول اللہ پچ نے راا 

اجار اح بشفعَة جَارِہء ينظ بھاء وَإِنْ کان زاء إِذَا كان طَرِيقهُمَا وَاجذداا(سن آي 

داود» الیوع باب في الشفعة؛ ح ۳٣۱۸:‏ ومسند أحمد: ۳/ ۳۰۳) 

پڑدی سے پڑوسی کے شفعہ کا زیادہ کے دار ہے۔ وہ موجوو تہ کی ہو ت اس کا اننظا رکرع چاۓ بشرطیہ روئوں 

کا راس ایک ہو“ 

لام تخار نے ”ی“ میں اور ابام اوراود اور ابام تری ری مام نے ایی سن مس ایی ایی رول کے اتر جرت 
ہام بن کپ اللہ جا سے روایی کیا ہے : 
ای الي کا بالسُفعة في كَل مال لم بشم ذا َنَت لخدو رَسْرَقَيِ 
الق ف شقا (سح لبخاري؛ البيوع» باب الأرض والدور والعروض ... الخ؛ ح٤٢۲۲۱)‏ 

اسول اللہ یم نے ہراس زم شف کافیصلہ فیا ہے جو شیم تہ مو ہو اور جب مروو ”تین ہو پاس 

اور رات الگ الگ بنا دیے جائیں فو پھرشفعہ نمیں ے_* 





طحاوی فی شرح معانی الاثار' :122/4 : 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


کتاب البیوع 





ان امادعث ے استرلال ہے سے جیساکہ اام این ام سر نے ان کاب کی لس 7 7 
پڑوسی جو کی باز ضرورت میں دو ہے آدی کے ساجظہ شریک ہو ملا کہ دونوں کا راستہ ایک مو یا انی مم با پا کی 
گزرگاہ میں وہ شریک ہوں یا اس طرح کے وکر زی لوازم میں شریک ہوں ت شی مکو کی شیم نہیں مچھا جاے گا کک دہ 
اسۓ اوی کے اتر تن حقوق مایت میں شریک ہو گا“ اور گر دونوں کا راستہ ایک ہو فور عددد وا تہ ہو ںکی بلہ 


عض مال ہو ںگی اور بت شض کی ی ہوگ یکیو کہ عددد کاو تو ہراخقیار سے اس بل تکو مسارم یا تن س کہ راسنتوں 
مو الف الف رتا جائے۔ 


E 200 نات تاد ری‎ CoM 


صر ر اجلاں 
کپ ر الح ین یالت بن باز 


99 


و جو - ےی rass EE‏ 


کال ا 





4۹ سنا ول فان اور 
سر....17563.. 


دک جک ہد ک ‏ جج کک کس ہک رد 


IEE‏ بے 
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فو علوم ء n‏ 770007 ر و ۲ مالو 
اون ٢و‏ ۱ طام میں ما ما ورممر اور کا درچرشماے۔م نمیرے 


1 س 
نے علوم مو ے ل وو الت ہلان 


ا 0 3 
الع ما ے۔ ور ۸۱ 


: 7 7 
)اما ۶ش کاو ےر اشاي مم 61 2 2( ] 
کم ی اتاں میں لھا ے را سر ن ‏ کے علاو ایک س یں ےا ی رکا ےرام 


پا یم می 
اون9 U‏ ٤ل“‏ فو کین کی سے ران NE‏ )کات اہ راحادے 


ل 1 2 ا 0 خت جا را حم 
جر لصو کم ما ل ہوا کان 73ے 


E. 
دو ہیں وت‎ ۶1 
cs ت علا ے سوہ کرای او راہ‎ 


ا ۳۳۳۰ء۶ اف مر | + ا 0 ای 
7 او فیدر علماء او رمفتیا نگ رام اود جح کب راا حر 


3 N I O 
ؿضار ںا ملین ہما انیا اورفضیل | جح گپر ایی نکبرالکن‎ 


میس نے 0ں 
کا بنا وی استتد لا لی کاب وسنت او رآ راہ ےکی ہے۔اپنے ای سک اورطرزاستدلال 
کے باوث اوی ق کی ن اتی ر یکرتاے۔عمقا مد وعبادات سے ےکر معا بلاک کو 
پہلوایی ایل ہے جس کے بار ےم سکاب ومنت کے مطا لی رما کی فرب یکی ہو یں 
م اکر ھار ما و بی اورا مورد یو ی کی اصلاں کا دار العار فر اردے گے 


یں وارالسلام نے ۲۱ ںی دا کا تج اورا لپ کے امو رکوا 


ص ر“ ل 
لپ و ہے 





